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1824. 


M.  12  — 


OanK«  Poggend. 
I  Rcthr,   Folge. 


Bd.  77  od.  1.    464  Seit.,  4 
-     78    -    2.    448      -     4 

in.T.  8  Taf. 
-       8    - 

182.0. 

M.  18  - 

-  79    .    8.   476      -      4 

-  80    -    4.   476      -     4 

-  81    -    5.   636     -     4 

8    - 

-  6    - 

-  IB    .♦) 

*)  «ehe  Saite  468  dca  Bandes. 

1826. 

M.  18  — 

Bd.  82  od.  &  516  Seit.,  6  Tafeln 

-  88    -    7.  586      -      5       - 

-  84    -    a  526      -     8       - 

1827. 

M.  21  - 

-  86    -    9.   682      -     7 

-  86    -  10.   628      -      6 

-  87    -  11.  668     -      1 

-  u.  1  Tab. 

1828.  M.  21 

Oaasa  Poggand. 
Relba.     Folge. 
Bd.  88  od.  12.  682  Seit.,  6  Tafeln. 

[1— V  u. 
-     89    -  13.  682      -     7 
.      90    -  14.  628      -     6       - 


Hb.] 


1829.  M.  21  — 

-  91    -  15.  684     .     2  m.  T.,  6  Taf. 

-  92    -  16.  624      -     7  Tafeln 

-  98-17.  610      -      2  m.  T.,  8  Tat. 

1830.  M.  21  -- 

Bd.  94  od.  18.    660  Seit.,  2  m.  T.,  8  Taf. 

-  95    -    19.    560     -    10      -       4    - 

-  96    -    aO.    626      -      1      -       8    - 

1831.  M.  21  — 

-  97    -    21.   680,a>-  .2T.6Tf. 

-  98    -    22.    624     -  6  Tafeln. 

-  99    -    23.    560      -      3      -  5        - 
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1832. 


M.  21  — 


Qkiix«     Pogd. 
lUlh«.     Folfa. 

Bd.lOO  od. 24.   654  Seit.,  3in.T.6  Tafeln 

-  101    -    25.    648      -     6      - 

-  102    -    28.    564      -      7      - 


-  108 

-  104 

-  105 

-t)l06 


'27. 


M.  21  — 

2-5       - 

1      -  8»)     - 

1  Tafel. 

2  -       [beide 


1833. 

702     - 

646      - 

514  - 
-  80.  508  - 
II  bezeichnet]  1836. 

*)  auf  7  BlAtt. 

f)  Diuer  B«ad  beit«ht  aas: 

Jahrgang  1888,  ErgKnaaoeraheft  [Bell*  l-83ßl 

und  Hegitter  au  Band  1-30  [»elto  387—508] 

wobei  «in  Nachwels  der  Kupferlafeln. 

Er  wurde   in  8  Ltefernnten  autgegeben,   trigt 

auf  dem  Schmutatitel  die   Bczoiolinung   „Ergän- 

xungsband"  und  darf  nicht  verwechielt  werden 

mit  dem  1842  erschien,  [ersten]  ErgäP»ung»ban«l. 


1834. 


M.  21  — 


Von  1884  ab  werden  Je  10  Jahrgftnge  (80  Binde) 
an  einer  auf  e.  Mebcn-Tllel  angegebenen  „Reihe" 
ausammengefasst;  Band  1—30  ist  als  erste  Reihe 
angenommen. 

Bd.  107  od.  31.  2.  R.  1  :  678  Seit.,  4  Tfn. 


108    - 
109 


2  : 

3  :  i 


Abweichend  von  allen  vorliergehenden  und 
nachfolgenden  Jahrgängen  ist  Jahrg.  1884  nicht 
naeh  Monatshefton,  sondern  nach  Bogen  numerlrt, 
es  hat  also  nicht  Jeder  Band  4  Nummern,  sondern 
Dd.  I  hat  4»,  Bd.  H  41,  Bd.  III  84  Nummern. 

1835.  M.  21  — 

Bd.  HO  od.  84.  2.R.4  :  6728.,4m.T.6Tf. 

-  111    -    36.      -    6  :  680  -  4      -    5  - 

-  112    -    86.      -    6  :  566  -  4      -    5  -* 

•)  Taf.  V  IrrthOml.  aU  VI  beseichnet. 


113 


1836.  M.21   — 

37.      -    7  :  644  -  4      -     5  - 


-  114    -    38.      -    8  :  628  -  4      -     5  - 

-  115    -    89.      -    9  :  588  -  4      -     4  - 


1837.  M.  21   — 

-  10  :  644  -  3  Tftfeln. 

-  11  :  662  -  8       - 

-  12  :  774  -12m.T.5T.*) 


-  116    -    40. 

-  117    -    41. 

-  118    -    42. 
*)  Tafel  V  irrthflml.  mit  Band   41    beaeiehnet. 

Band  42  besteht   aus  5,   retp.  der  Jahrgang  aus 
13  Nummern  (Heften). 


1838. 


M.  21   - 


Bd.ll9od.  4d.2.B.ld  :  674 &,  6Taf6ln. 

-  120    -    44.      -  14 :  644  -    2       - 

-  121    -    46.      .  15  :  564  -    4 


183». 


M.  21  — 


-  122    -    46.      -  16  :  674  -    6 

-  123    -     47.      -  17  :  628  -    3 

-  124    -    48.      -  18  :  612  -    1 


1840.  M.  21    — 

Ganae     Pegd. 
Reihe.    Folge. 
Bd.  125  od.  49. 2.  R.  19  :  684  S.,  3  Tafeln. 

-  128    -     50.      -  20  :  668  -    l 

-  127    -     51.      -  21  :  564  -    2 

[/.)  Ergänzungsband.  In  4  Stücken, 
648 Seit.  6  Tafeln  [VI  irrthüm. 
II  bezeichnet]  1842  M.    8.  25 

1841.  M.  21   — 

Bd.  128  od.  52.2.R.22  :  644  S.,  5  Tafeln. 

-  129    -     58.      -  23  :  644  -    3 

-  130    -     54.      -  24  :  604  -    2 


1842. 


M.  21 


-  181    -     55.      -  25  :  640  -    ö 

-  132    -     56.      -  28  :  644  -    1  T.3Tfn. 

-  133    -     57.      -  27  :  614  -    1  -  3     - 


1843. 


M.  21 


-  184    -     58.      -  28  :  668  -    3Tafeln. 

-  1.35    -     59.      -  29  :  644  -    4 

-  138    -     60.      -  30  :  596  -    3 

Namen-  n.  Sachregister  zu  den  Bän- 
den 1—60  [u,IErg:änznngsbd.], 
bearbeitet  v.  iV.  Baretttin, 
360  S.,  1845.  M.    6  — 


1844. 

M. 

21    — 

Bd.  137  od.  61. 

-  138    -    62. 

-  189    -    68. 

8.R,  1 

-  2 

-  8 

676  Seit 
612     - 
597      - 

,  4  Tfn. 
3    - 

2    - 

1845. 

M. 

21  — 

-  140    -    64. 

-  141    -    86. 

-  142    -    68. 

-     4 
.      5 
.      6 

638     - 
646      . 
598      - 

5    - 

2    .*) 
2    - 

*)  CTaf.  I  Irrthttml.  II  beaelchnet.] 

1846. 

M. 

21  — 

Bd.l43  od.  67. 

-  144    -    68. 

-  145    -    69. 

8.  R.  7  • 

-     8 
.     9 

o92  Seit. 
582      . 
•  570      - 

,  2  Tfn. 
8    - 
5    - 

1847.  M.  28  — 

-  146  -  70.   -  10  :  580   -  8  - 

-  147  -  71.   -  11  :  582   -   2  - 

-  148  -  72.   -  12  :  582   -   5  - 

[//.]  Ergämungsband,  in  4  Stücken, 
632  S.,  3  Tfn.  1848,  M.    9.  20 

1848.  M.28    — 
Bd.  149  od.  78.  8.R.  13  :  620  Seit.,  8  Tfn. 

-*)  150-74.      -    14  :  598      -      2 


151 


75. 


15  :  547 


8 


«)  Der  Titel  dieses  Bandet  tr&gt  die  Jahraahl 
1849. 
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1849. 


M.  28  — 


Gans«       Pofd. 
Boib«.      Folge. 

Bd.  loa  od.  76. 3.  R.  16  :  612  Seit^  2  Tfa. 
-    153     -    77.      .    17  :  596      -      2    - 
-154-78.      -    18  :  580      -      2    - 


155  - 

156  - 

157  - 


79. 

80. 
81. 


1850. 

-  19:  680 
•    20:  680 

-  21  :  880 


M. 


28  — 

8    - 

6    -•) 


cutt  60. 


Tafel  m    trägt  di«  Band.Nammer  «0 


1851. 


M.    28 


Bd.  158  od.  82.  aB.22  :  600  Seit,  4*)Tfn. 

-  159    -    88.**).    28  :  600      -      if)- 

-  leo    •    84.      •    2A  :  604      -      2    • 
«)  Tafel  lY  let  irrthaml.  mit  Bd.  »4  Tab.  VUI 


•*)  Der  Bchmutatltel  mit  Bd.  M  besetchaet. 
t)  Dia  IV.  Tafel  trägt  keine  Beselchnunf . 

1852.  M.  28  — 

Bd.  1(51  od.  85.  8.  B.  26  :  580  Seit.,  4  Tfn. 

-  162*)  -  86.  -  28  :  600  -  3  - 
-168-87.  -  27  :  616  -  8  - 
*}  Irrthflndieh  aU  168  beuiehnet. 

///.  Ergänsungsband  in  4  Stücken, 
632  S.,  5Tfn.,  1853.  M.  12.  40 

1853.  M.  28  — 

Bd.  164  od.  88.  8.  B.2B  :  612  Seit.,  4  Tfn. 

-  165    -    89.      -    29  :  628      -      4*}  ■ 

-  166    -    90.      -    80  :  628      -      8    - 

*)  Die  IV.  ohne  Beaelehnang. 

IV,  Ergänzungsband  in  4  Stücken, 

632  8.  m.  2  Tabellen,  1  Tafel. 

1854.         M.  12.  80 

Namen-  und  Sach  -Register  zu  den 
Bänden  61  —  90  und  den 
Ergänzungsbdn.  II — IV,  be- 
arbeitet V.  Bar  entin,  153  S. 
1854.  M.  3.  60. 

1854.  M.  28  — 

Bd.  167  od.   91.  4  B.   1  :  628  Seit.  5Tflu. 

-  168    -     92.     -      2 :  660    -      6    - 

-  169    -     98.     -     8  :  682    .     4    - 


1855. 

M. 

28 

»_ 

-  170    - 

-  171    - 

-  172    - 

94. 
95. 

9a 

-  4 

-  6 

-  6 

644    - 
628    - 
682    - 

7 
6 
5 

'-•] 

«)  Die  m.  ist  Bleht  nanerirt 

M.  28 


)   i 


1856. 

Bd.  178  od.    97.  4 B.  7  :  644Seit. 5Tfln. 

-  174    -     96.     -      8  :  644    .      5    - 

-  175    -     99.     -      9  :  652    -      6    - 


1857.  M.  28  — 

Gänse       Poyd. 
Belhe.       Folge. 

Bd.  176  od.  160. 4.  B.  10  :  660  Seit.,  7Tfln, 

-  177    -    101.     -    11  :  644    -      3  - 

-  178    .    1(^     -    12  :  648    -      5  - 

1858.  M.  28  — 

-  179    -    108.     -    13  :  660    -      6  - 

-  180    -    104.     -    14  :  660    -      6  - 

-  181    -    105.     -    15  :  686    -      4  - 

1859.  M.  28  — 

-  182    -    106.     -    16  :  660    -      7  -u. 

1  Blatt  in  Buchdruck. 

-  188    -    107.     -    17  :  680    -      4  - 

-  184    -    108.     -    18  :  668    -      3  - 

1860.  M.  28  — 

-  185    -    109.     -    19  :  680    -      4  - 

-  188    -    110.     -    20  :  660    -      8  -  *) 

-  187    -    111.     -    21  :  668    -      8  - 
*)  Taf.  IV  imhOml.  mit  lU  beselehnet. 

1861.  M.    28  - 
Bd.  188  od.  112.  4B.22  :  644Seit.6Tfln. 

-  189    -    118.     -    28  :  860    -      8  - 

-  190    -    114.     -    24  :  668    -      3  - 

1862.  M.  28  — 

-  191    -    115.     -    26  :  660    -      8  - 
-192-116.     .    26  :  644    -      4  - 

-  198    -    117.     -    27  :  668    -     8  - 


1863. 

-  194    -    118.     .    28 

-  196    -    119.     -    29 

-  196    -    120.     -80 


M.  28  — 
644    -      8    -•) 
644    -      4    . 
668    -1T.8T.**) 


^] 


Tat  VII  mit  Band  18  statt  118  beseieiinet. 
Taf.  V  mit  Band  Itl  ttatt  ISO  beselehnet. 

Namen-  und  Sackregister   zu    den 

Bänden.  91—120,  bearb.  von 

W.  Bar  entin,  112  Seiten,  1865. 

M.    2.  40 

1864.  M.  28  — 
Bd.  197  od.  121.  6B.  1  :  860Seit,7Tfln. 

-  198    -    1^.     -      2  :  660    -  3Tb.6Tf. 

-  199    -    128.     -      8  :  668   -  1  -  8  - 

1865.  M.  28  — 
-200-124.     -      4:622-2-7- 

-  201*)-    125.     -      5  :  644    -  6  - 

-  202    -    126.     -      6  :  668   -  1  -  7  - 
*)  Irrthflml.  800  beselehnet. 

1866.  M.  28  — 
-208-127.     -     7:660-1-7- 

-  204    -    128.     -     8  :  644   -        11  - 

-  205    -    129.     -      9  :  668    -  1  -  6  - 

1867.  M.  28  - 

-  206    -    180.     -    10  :  644   -  1  -10  - 

-  207    -    131.     -    11  :  660  -  1  -  6  - 

-  208    -    182.     -    12  :  668  -  2  -  8  - 
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1868.  M.  28  — 

GftoE«      Poyd. 
IMhe.       FolK«. 

Bd.  a09  od.  188.  5.B.  13  :  864  S.,  4Tb.4Tf. 

-  210    -    184.     .    14  :  626   -  1  -  6  - 

-  211    -    186.     -    16  :  884    -  8  -  6  - 

1869.  M.  28  — 

-  212    -    186.     -    16  :  844   -  2  -  S-*) 

-  213    -    187.     -    17  :  644   -  1  - 10  - 

-  214    -    186.     .    16  :  682  •  1  .  6  - 
*)  Die  Y.  Tafel  1st  VI  mi  die  riofatlge  VI.  mil 

Band  195  statt  186  beseldinet. 

1870.  M.   28   — 

Bd.  216  od.  180.  6  &.  19  :  676  Seit.  4  Tun, 

-  216    -    140.     -    20  :  880   -  2Tb.4Tf. 

-  217    -    141.     -    21  :  686   -  1   -  7  - 

1871.  M.  28  — 

-  218    -    142.     -    22  :  628  .  9  Tafln. 

-  219    -    143.     -    28  :  660   .  4      - 

-  220    -    144.*)  -  24*):  660-7      - 
")  Beide  Titel  trafen  die  Jahrecaabl  187S. 

V.   Ergänzungsband  in  4  Stücken, 
656  S.,  10  Tfn.,  1871 M.  12.80. 

1872.  M.  31  — 

Bd.  221  od.  145.  5  R.  26  :  644  Seit.  oTfln. 

-  222    -    146.     -    28  :  aas    -  1T.9T.*) 

-  223    -    147.     -    27:686    -     6Tfln. 

•)  IX  mit  Band  46  sUtt  146  betelcbnet. 

1873.  M.  31  — 
Bd.  224  od.  148.  5  R.  28  :  660Seit.6Tfln. 

-  226    -    149.     -    29:598    -8Tb.8Tf. 

-  226    -    150.     -    30  :  660    . 1  .  9  . 


227 


1874. 

-  161.  6.R.  1  : 

-  152.     -      2: 

-  158.     -      3  : 


M.  31  — 

644    .3T.8»)Tf. 
644-8«»)- 
686    -3Tb.4- 


*)  Taf.  II  mit  Band  51  statt  151  beselohaet. 
••)  Numerirt  1— V,  Va,  Vb,  VIL 


Jubflbanäf  dem  Herausgeber  J.  C. 
Poggendorff  z.  Feier  des  fünf- 
zigjährigen Wirkens  gewid- 
met XrX,  685  8.,  mitPoggen- 
dorffs  Bildniss  in  lichtdrack 
n.  6  Tafeln,  1874        M.  14  — 

VL  Ergänzungsband  in  4  Stücken, 

634  Seiten  mit  2  Tafeln  1874. 

M.16  — 

^amen-Register  zuBandl — 150,  Er- 
gänzungsband I — VI  D.  Jubel- 
band, u.  Saehregister  zu  Band 
121—150,  bearb.  v.  W.  Ba- 
rentin,  384  S.  1875.  M.  6   — 

1875.  M.31  — 

Pogd. 
Folge. 

Bd.  280  od.  154.  6  B.  4  :  644  Seit.  6 Tafl. 

-  281    -    166.     -     6  :  644    -     12     - 

.   ^2  -    156.     -     6:668    -  8Tb.4Tf. 

VIL  Ergänzungsband  in  4  Stücken, 

664  Seiten,    6*)  Tafeln  1876. 

M.  16  — 

•)  Mioht  4  wie  Uer  Titel  angibt. 

1876.  M.    31    -- 

Bd.  238  od.  167.  6  B.  7  :  660  Seit.  7«)  Taf. 
.284-158.     -     8:660    -    12T.8Tf. 

-  286  -    159.     -     9  :  676    -     7  Tafl. 
•)  Taf.  V  Irrtbflinl.  Vi  bexelehaet. 

1877.  (3  Bde.)  M.  31   — 
Bd.  286  od.  160.  ]0 :  XXX,  624  S.  1 T.  8Tf. 

Letster  Band  der  Pogirenderirsohcn  Folge. 
Die    beiden    andern    Bftnde    dieses    Jahrgangs 
siehe  MHeransgeber  Wiedenaaa." 

VIIL  Ergänzungsband  in4Stük- 
ken,  676  Seiten,  10  Tafeln 
1878.  M.  16  — 


Herausgeber  fi.  Wiedemann. 

Unter  Mitwirkung  der  physikal.  Gesellschaft  zu  Berlin,  insbesondere 
des  Hm.  Helmholtz. 
Die  Tafeln  tragen  die  Band-Nomxner  der  Neuen  Folge. 
1877.(N.F.lu.2.Bd.)  M.  20.  65 


Gance  Nene 
Reihe.  Folge. 

Band  237.    1  :  640  Seiten,  4  Tafeln 
-       238.    2  :  680       -        4 


1878. 


M.  31    — 


-  239.')  3  :  616      -        4 

-  240.    4  :  616      -        3 

-  241.    5  :  564      •        3 

*)  Nicht  »M  wie  der  Titrl  angibt. 


1879.  M.  31  — 

Ganze   Nene 
Beihe.  Folge. 
Band  242     6  :  616  Seiten,  6  Tafeln 

-  248.    7  :  680  4       - 

-  244.    8 :  680  4 

1880.         M.34*)  — 
.       245.    9  :  680       -        3       - 

-  24B.  10  :  696      -        4       • 
247.  11  im  Erscheinen. 

*)  In  Folge  eines  IS.  (Extra-)  Heftes  um  S  M. 
tfaeurer. 


OHUCK  VON  L  tOMWMN  IM  Oa»tU)««r. 
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1881.  ANNALEN  .7ß  5. 

DER  PHYSIK  uro  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  XIII. 


L     Veber  Transpiration  van  Dä/mpfenf 
t?on  Lothar  Meyer  und  Otto  Schumann. 

(II.  Abhandlung.) 

Mit  dem  in  der  ersten  Abhandlung  ^)  beschriebenen  Appa«* 
rate  haben  wir  nach  derselben  Methode  eine  Reihe  organi- 
scher,  in  ihrer  Atomverkettung  homologer  Verbindungen 
untersucht,  nämlich  sechs  der  ersten  Glieder  der  sogenann- 
ten Fettsäurereihe  von  der  Ameisensäure  bis  zur  Valerian- 
^ure,  darunter  die  zwei  isomeren  Buttersäuren^  sowie  28  der 
diesen  Säuren  und  unter  sich  isomeren  Ester,  welche  aus 
deren  Combination  mit  den  fünf  ersten  primären  Alkoholen 
vom  Holzgeiste  bis  zum  Amylalkohole  hervorgehen;  im  ganzen 
34  Stoffe. 

Dieses  Material  ist  dasselbe,  an  welchem  einer  von  uns 
die  Dampfspannungen  bestimmt  hat^  Bezüglich  seiner  Ge- 
winnung und  Reinigung  können  wir  daher  auf  das  a.  a.  O. 
Gesagte  verweisen. 

In  nachstehenden  Tabellen  bezeichnet  wieder  p^  den 
Druck  des  Dampfes  am  oberen,  p^  den  am  unteren  Ende 
der  Capillare,  von  welch  letzterem  der  kleinste  und  grösste 
beobachtete  und  der  aus  beiden,  wie  a.  a.  0.  p.  513  angege- 
ben, berechnete  Mittel werth  aufgeführt  sind.  Ferner  bedeutet 
wieder  Q  die  in  der  Zeit  t  transpirirte  Quantität,  G  das  in 
einer  Minute  transpirirte  Gewicht,  beide  in  Grammen,  und 
T  die  zur  Transpiration  des  Moleculargewichtes  erforderliche 
Zeit  in  Minuten. 


1)  L.  Meyer,  Wied.  Arm.  7.  p.  497.  1879. 

2)  O.  Schumann,  Wied.  Ann.  12.  p.  40.  1881. 
d.  Phyg.  IL  Chem.  K.  F.  XIII. 
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Tabelle  I.    Ester  CnHanOs. 

Capillare  I,  Länge  =  1427  mm;   Durchmesser  =  0,31  mm; 

Querschnitt  «  0,074.  »J 


I 

Nr. 


n 

Po 


m 


IV 

Pu 


Mfnfm.  I    Mittel   i  Maxim. 


VI     1     VII 

t     I     Q 

Minuten !       g 


vm 

G 


IX 
T 

I  Mlnnten 


X 

n 


Essigsaures  Methyl. 

4 

73,80 

12,16 

12,51 

13,06  1     300 

24,17 

0,0806 

917 

2 

75,07 

U,09 

11,86 

11,55 

340 

28,91 

850 

868 

1 

75,20 

8,09 

9,42 

12,78 

340 

29,00 

851 

866 

3 

75,30 

11,79 

11,96 

12,03 

325 

27,72 

853 

866 

20 
21 
22 

24 
25 
23 
26 

14 
18 
15 
17 
5 
6 
19 
16 


28 
27 
29 


Ameisensaures  Aethyl. 


70,16 

10,73 

10,87  1  11,22 

73,28 

10,15 

10,37      10,63 

75,26 

10,06 

10,17      10,27 

600 

1  46,18 

0,0769 

960 

570 

1  46,58 

817 

903 

420 

[  35,51 

846 

873 

69,86 
70,07 
74,15 
75,66 


4,73 

4,77 
5,37 
5,21 


Propionsaures  Methyl. 


14,17 

28,90 

495 

40,98 

0,0828 

1061 

4,88 

4,91 

581 

50,43 

868 

1012 

7,47 

10,90 

480 

45,09 

939 

935 

5,63 

8,64 

520 

49,96 

961 

914 

Ameisensaurcs  Propyl. 


69,79 

8,69 

4,04 

4,55 

460 

38,87 

0,0845 

1039 

69,85 

4,55 

6,70 

8,96 

440 

37,15 

844 

1040 

73,80 

4,37 

4,87 

5,95 

475 

42,91 

903 

972 

73,96 

4,30 

6,17 

7,26 

440 

40,00 

909 

966 

75,73 

5,59 

7,34 

11,02 

335 

31,32 

935 

939 

75,22 

5,16 

6,48 

9,70 

230 

21,68 

943 

931 

76,03 

4,90 

6,04 

7,57 

390 

36,80 

945 

929 

76,22 

4,03 

4,41 

5,03 

380 

35,81 

942 

932 

Prop 

»ionsaures  A( 

Bthyl. 

11 

1  69,39 

3,22 

4,57 

8,91 

430 

40,45 

12 

73,21 

3,57 

4,78 

6,85 

400 

40,72 

13 

75,86 

4,08 

5,99 

8,14 

350 

37,44 

0,0941 
1018 
1070 


1082 

1000 

951 


31    I  75,97  I 
30    I  76,12  I 


0,98  I 
1,17  I 


Valeriansaures  Aethyl. 

4,78        8,52        225       24,29  ■  0,1080 

9,26      13,20        250      28,97  '  1159 

10.78  1198 
11,36  '  1196 

14.89  ;  1241 

25.79  I  1228 

10.90  I  1211 

Propionsaures  Amyl. 

4,64  I  11,51   I     310    I   39,36  I  0,1270 

4,43  I     9,57  I     330    |  42,02  |  1303 


10    1  70,03 

2,02 

4,78 

8,52 

225 

9    1  73,97 

2,40 

9,26 

13,20 

250 

8»  !  75,98 

3,54 

6,60 

8,80 

90 

8»>  1  76,01 

3,30 

8,08 

12,20 

95 

7»  !  76,99 

3,00 

7,13 

11,00 

120 

7    1  77.00 

3,00 

10,67 

18,10 

210 

1^  1  77,02 

11,00 

15,47 

18,10 

90 

1)  Lothar  Meyer,  Wied.  Ann.  7.  p.  501.  1879. 


Ameisensaures  Amyl. 

78,26 

2,42 

2,60 

3,08 

440 

45,95 

0,1044 

1108 

73,33 

1,11 

11,14 

22,90 

455 

47,14 

1060 

1117 

75,84 

1,55 

3,36 

7,07 

361 

39,66 

1099 

1054 

1201 
1120 
1083 
1085 
1045 
1056 
1071 

1132 
1128 
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Tabelle  IT. 
Ester  CnHtoOj.    CapiUare  ILi) 


10 

1  76,13  1 

13,00  1 

13 
14 

1  75,92 
1  76,04 

8,09  1 
7,69  1 

12 
11 

'  75,93 
1  76,03 

9,33  ; 

9 

8 

1  75,42 
,  76,02 

4,26 
4,16 

19 
20 

'  75,98  I 
\   76,02  1 

4,87 
4,74 

21 
22 

76,06 
76,07 

4,62 
4,34 

17 
18 

1  75,86 
1  76,19 

2,32 

2,28 

60 
59 

76,18 
.  76,20 

3,49 
3,72 

15 
16 

'  76,01  1 
1  76,15  . 

2,58 

2,78 

25 

23 
24 

32 


31 
30 


76.04  2,35 

76.05  .  2,79 

76,02  I  2,29 

76,02  I  2,54 


76,01  I  2,74 

76,08  I  3,44 

75.88  I  2,29 

75.89  I  2,45 


1)  8.  Wied.  Ami. 


Ameisensanres  Methyl. 
16,02  I   17,64  I    335     |  32,97 

Essigsaures  Methyl. 

10,26  I  12,37  I    406     I  44,76 

9,02  j  10,04  I    400     {  44,62 

Azneisensaures  Aethyl. 
11,28  I  14,95  I    221     [  23,95 
9,99  I  10,62  I    230     |  25,29  j 

Propioneanres  Methyl. 
4,50  I  5,09  I  303  |  37,37 
4,33  I     4,77  I    325     |  40,37  , 

Essigsaures  Aethyl. 

5.22  I  5,51  I  330  I  41,76 
4,94  I     5,19  I    322     |  40,62 

Ameisensaures  Propyl. 
4,78  I  4,95  I  845  |  41,88 
4,44  I     4,59  i    352,6  j  42,22 

Buttersaures  Methyl. 
2,41   !     2,69  I    274     i  36,72 

3.23  I     4,28  I    314     |  42,07 

Isobuttersaures  Methyl. 
4,27  5,97  ,  301  I  42,50 
4,36  ,     6,12  ,    293     |  41,32 

Propiousaures  Aethyl. 

2,58  I  2,58  I  300  i  40,84 
3,21  I     3,40  I    244     |  33,34 

Essigsaures  Propyl. 
2,35  ,     2,85  I    300     I  39,53 
2,85       3,07  I    310     |  40,49 

Ameisensaures  Isobutyl 
2,80  >     2,34  I    332     {  40,94 
2,63  I     2,75  I    244     |  29,70 

Valerians aures  Methyl. 
2,94  I  3,05  I  256  35,50 
4,00  I     4,63  I    285     ,  39,91 

Buttersaures  Aethyl. 
3,73        5,05  I    283     |  39,66 
3,90  i     5,50  I    268     |  37,67 

7.  p.  501-504.  1879. 


0,0984    >    608     12 


0,1103 

674 

8 

1115 

662 

„ 

0,1082 

.682 

17 

1100 

672 

?» 

0,1232 

712 

4 

1242 

707 

„ 

0,1266 

694 

), 

1261 

696 

>» 

0,1200 

732 

J» 

1198 

733 

»> 

0,1340 

759 

5 

1344 

757 

» 

0,1413 

721 

V 

1410 

722 

V 

0,1362 

748 

}, 

1366 

745 

», 

0,1318 

772 

5 

1306 

779 

»y 

0,1233 

825 

J» 

1217 

836 

•» 

0,1387 

835 

6 

1400 

826 

» 

0,1402 

826 

?> 

1406 

823 

» 
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I 
Nr. 


n 

Po 


m 


IV 

Pu 


Mintm.  I    Mattel   |  Maxim. 


VT 
t 

Mfnaten 


vn 
Q 

g 


vm  !  IX  i  X 

G      \     T     \    n 
g '       I  Minateg  I 


58 
57 


76,09 
76,11 


5  1  76,01 

4  I  76,09 

2  I  76,01 

1  I  76,10 


75,92 
75,96 


35    I  75,83  I 
34    I  75,99  I 


43    I  75,93 
42    I  75,95 


61  I  75,94 

62  I  76,09 


27 

29 

28 


45 
46 


37 
36 
44 


75,96 
75,96 
76,00 


76,03 
76,18 


Isobuttersaures  A  ethyl. 
3,60  I  4,88  I  6,95  I  256  '  39,88  I 
3,83  i     4,65  I     6,35  |    269        40,89  \ 

Propionsanres  Propyl 
2,02  I     3,22  i     4,79  I    265     j  38,64  | 
1,87  I     3,16  1     4,59  |    278     |  40,87  . 

Essigsaures  Isobutyl. 

1.82  1,87  I     2,03  I    270     I  39,72  ' 
1,95        2,16  I     3,35  |    274     |  40,55  | 

Ameisensaures  Amyl. 
2,76  I     4,49  I     6,65  I    285     I  39,70  I 
2,25  [     3,39  I     4,91  |    285     j  39,60  | 

Valeriansaures  Aethyl. 
3,33  I     3,65  !     4,42  '    265     |  38,79  | 
2,40  I     2,61  I     3,03  |    257        38,02  \ 

Buttersaures  Propyl. 
2,73  I     7,86  I  13,51  |    255     |  38,66  I 
2,70  I     4,01  I     6,12  I    255     |  38,43  | 

Isobuttersaures  Propyl 
2,09  I  4,36  I  7,89  I  255  I  40,62  I 
2,79  I     4,24  I     6,77  |    283     |  37,08  I 

Propionsaures  Isobutyl. 

1.83  2,06 
1,62  2,28 
2,54       2,64 

Essigsaures  Amyl. 
8,24  I     5,41  I  13,91  I    285     I  39,46  I 
2,33  I     4,53  I     6,03  |    246     |  34,98  | 

Valeriansaures  Propyl. 


0,1558 
1520 


0,1458 
1471 


0,1472 
1480 


0,1393 
1389 


0,1464 
1479 


0,1516 
1507 


0,1593 
1591 


743 
761 


793 

787 


787 
782 


831 
833 


I    886 
I    877 


856 
861 


814 
815 


2,48 

265 

39,74 

0,1500 

865 

3,91 

210 

30,78 

1466 

885 

2,69 

123 

.  18,26 

1484 

874 

0,1385 
1361 


937 
953 


75,97 

2,74 

3,45 

4,57 

76,01 

2,89 

4,61 

6,26 

76,03 

3,39 

4,79 

5,79 

160 

23,74 

0,1484 

968 

8 

239 

36,97 

1547 

929 

y} 

173 

27,67 

1599 

898 

»9 

Buttersaures  Isobutyl. 

39 
38 

75,93 
75,99 

2,47 
2,64 

2,57        2,71       183        28,55 
3,06        4,63       253       38,92 

Isobuttersaures  Isobutyl. 

0,1560 
1503 

921 
956 

63 
64 

75,96 
76,03 

8,10 
3,37 

3,51        4,20       240        39,69 
5,03        8,70      240       39,99 

0,1654 
1666 

869 
862 

41 
40 

75,96 
75,98 

2,63 
2,43 

Propionsaures  Amyl. 
3,26        4,77       187     1  29,69 
2,53        2,83       180     |  29,15 

0,1588 
1619 

905 

887 
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I 
Nr. 


m 


n 

To 

•°^      I  MInto.  I    Mittel    \  Maxim. 


IV 

Pu 


VI 

t 

Minuten 


vn 

Q 

g    ■     g 


VIII 
G 


IX 
T 

Minaten  I 


X 

n 


54  I  76,01 
•53  I  76,02 

56  I  76.08 

55  I  76,15 


66    ,  76,27 
65    I  76.31 


1,83 
5,20 

2,63 
3,91 


;  2,11 

I     3,18 


Valeriansaures  Isobutyl. 
2,19  I  2,30  I  227  I  39,36  I 
6,64  I     9,24  I    181     I  31,45  I 

Buttersaures  Amyl. 
2,93  I     3,23  I    180     I  31,03  I 
6,02  I     8,47  I    215     i  37,16  I 

Isobuttersaures  Amyl. 
3,80  '     6,36  I    220     I  38,58  I 
5,74       8,11  I    222     I  39,11  I 


0,1734 
1793 

909 
879 

0,1724 
1728 

915 
912 

0,1754 
1762 

899 
895 

Tabelle  III. 

Säuren  der  Formel  CnH2n02  und  Wasser. 

Capillare  11. 


I 

n 

m  ! 

IV 

1    V    !  VI      vn 

vm 

IX 

X 

Nt. 

Po 
cm 

Pu 

t         Q 

G 

9 

T 

Minuten 

n 

Minim.  J 

Mittel 

1  Maxim. 

Minuten  1       g 

• 

Ameisensäure. 

48 
47 

75,77 

76,08 

3,32 
3,17 

5,13 
5,29 

1     8,12       615       50,52 
:     7,51       655        55,40 

Essigsäure. 

0,0821 
0846 

549 
543 

1 

50 
49 

75,94 
76,00 

3,31   ! 
2,40  1 

4,05 
3,96 

;     4,96      450     i  48,07 
1     5,85      430     i  48,30 

Propionsäure. 

0,1068 
1123 

560 
533 

2 

51 
52 

75,91 
76,19 

3,48  1 
4,47   1 

4,70 

7,58 

5,50  !    237        27,25 
11,60  1    295        33,62 

[sobuttersäure. 

0,1150 
1140 

642 
648 

3 

68 
67 

75,99 
76,03 

2,79  ; 
2,93  1 

4,43 
4,54 

1     5,10       317        41,32 
1     6,89       301        39,20 

Buttersäure. 

0,1303 
1302 

674 
674 

17 

69 
70 

76,03 
76,23 

1,98 

2,18 

2,45 
3,91 

3,69  1    320     {  88,44 
5,84  1    322     1  38,60 

V'aleriansäure. 

0,1201 
.1202 

732 
731 

4 

71 
72 

75,30 
76,16 

2,04  i 
1,92  1 

2.62 
2,07 

3,57       385        42,48 
1     3,05       277        35,51 

Wasser. 

0,1268 
1282 

803 
794 

5 

73 

75,86 

2,80  1 

2,96 

1     2,96 

1468     j  40,90 

0,0279 

645 

0 

Die  Zahlen  der  Spalte  IX  zeigen,  dass  die  zur  Tran- 
spiration  des  Moleculargewichtes  erforderliche  Zeit   T  mit 
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steigendem  Moleculargewichte  im  allgemeinen  zunimmt;  jedoch 
nicht  ausnahmslos.  Von  isomeren  Substanzen  transpiriren  von 
den  in  Tab.  Ill  aufgeführten  Säuren  die  ersten  vier  schneller 
als  die  ihnen  isomeren  Ester,  was  wahrscheinlich  durch  ihre 
die  Norm  erheblich  übertreflfende  Dampfdichte  bewirkt  wird. 
Normale  Buttersäure  und  gewöhnliche  Valeriansäure  trans- 
piriren nicht  schneller  als  die  ihnen  isomeren  Ester,  unter 
letzteren  brauchen  bei  gleichem  Moleculargewichte  die  der 
Ameisensäure  die  grösste,  die  der  Isobuttersäure  die  gering- 
ste Zeit. 

Zur  Berechnung  der  Reibungsconstante  tj  haben  wir 
uns  der  schon  in  der  ersten  Abhandlung  benutzten  Formel  ^) : 

bedient,  in  welcher  r  den  Halbmesser  und  A  die  Länge  der 
Capillare,  V  das  in'  der  Zeit  t  transpirirte  Volumen,  ge- 
messen beim  Drucke  p^  und  der  im  Siedegefässe  herrschen- 
den Temperatur  ö  bezeichnet. 

Es  erscheint  zunächst  zweifelhaft,  ob  wir  berechtigt 
waren,  die  für  Gase  abgeleitete  Formel  auf  Dämpfe  zu  über- 
tragen, welche  beim  Eintritte  in  die  Capillare  sich  im  Zu- 
stande der  Sättigung  befinden  und  erst  während  der  Strö- 
mung sich  expandiren.  Indessen  scheinen  die  Ergebnisse 
unserer  Rechnungen  dafür  zu  sprechen,  dass  die  Formel 
wenigstens  ziemlich  angenäherte  Grültigkeit  hat. 

Von  den  in  derselben  vorkommenden  Grössen  lässt  sich 
nur  V,  das  transpiFirende  Volumen  des  Dampfes,  nicht  wohl 
unmittelbar  messen ;  und  ausserdem  ist  es  mindestens  zweifel- 
haft, ob  wir  berechtigt  sind,  das  Volumen,  welches  der  gesät- 
tigte Dampf  beim  Drucke  p^  und  der  Temperatur  6  erfüllt, 
in  die  Rechnung  einzuführen,  da  bei  der  Herleitung  der  For- 
mel^ die  Geltung  des  Boyle-Mariotte'schen  und  des  Gay- 
Lussac'schen  Gesetzes  für  den  transpirirenden  gasförmigen 
Stoflf  angenommen  wurde,  was  nur  für  den  während  der 
Transpiration  expandirten  Dampf  angenähert  zutrifiPL  Wir 


1)  L.  Meyer,  Wied.  Ann.  7.  p.  526.  1879. 

2)  Fogg,  Ann.  127.  p.  265.  1866. 
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haben  das  Yolamen  V  unter  der  schon  in  der  ersten  Ab- 
handlung für  das  Benzol  gemachten  Annahme  berechnet, 
dass  20^  C.  über  dem  Siedepunkte  die  Dichte  die  aus  dem 
Moleculargewichte  SR  nach  der  Beziehung  d  =  äR/ 28,87  ^) 
berechnete,  sogenannte  normale,  und  unterhalb  dieser  Tem- 
peratur der  Ausdehnungscoefficient  «'=0,004  sei.  Dass 
^ese  Annahmen  sich  von  der  Wirklichkeit  nicht  weit  ent- 
fernen, ergibt  sich  aus  Messungen  der  Dichte  und  Ausdeh- 
nung der  sechs  ersten  der  von  uns  untersuchten  Ester, 
welche  Hr.  Dr.  Paul  Schoop^  im  hiesigen  Laboratorium 
ausgeführt  hat 

Wir  setzten  demnach: 

y^  28,82  Q  76(1  +  «.(g  +  20))(l+a'e) 

3R     ■  0,001  293  '  p^  1  +  a'  (Ö  +  20) 

und  berechneten  so  z.  B.  für  Essigsäureäthylester  aus  II 
Nr,  20  durch  Einsetzen  der  Werthe: 

3Jfc=  87,80;   G  =  0,1261  g;  p^^  76,02cm;   ö  =  77,P;  ^=60": 

F=  40,95  com. 
Unter  der  ohne  Zweifel  zu  weit  gehenden  Voraussetzung^ 
dass  der  Dampf  stets  normale  Dichte  und  den  Ausdehnungs- 
co^fficienten  der  Luft  besitze,  würden  wir  erhalten: 

T^       28,87  G  76       1  .-  -- 

^=  -  2W    •0,001-293 '^  iT^  ^  ^^'^^  ^^^' 

und  unter  der  in  das  entgegengesetzte  Extrem  gehenden  An- 
nahme, dass  er,  statt  der  berechneten  Dichte  3,0437  stets 
eine  3,2  mal  so  grosse  Dichtigkeit  wie  die  Luft  besitze,  wie 
sie  nach  Hrn.  Schoop's')  Messungen  dem  beim  Drucke 
einer  Atmosphäre  gesättigten  Dampfe  zukonmit,  würde  sich 
ergeben: 

»^=3^.0,1  293-^-H^  =  39,07  com. 

Diese  beiden  extremen  Annahmen  liefern  also  Werthe, 


1)  Vgl.  Lothar  Meyer,   Moderne  Theorien  der  Chemie.    4.  Aufl. 
p.  39.  1880. 

2)  P.  Sc  hoop ;  DieAendenmg  der  Dampfdichten  bei  variabelem  Druck 
nnd  variabeler  Temperatur.  InauguraldiBsertation,  Tübingen  1880. 

3)  a.  a.  0.  p.  52. 
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welche  um  etwa  57o  voneinander  verschieden  sind.  Unsere 
zwischen  ihnen  bleibende  Rechnung  wird  darnach  von  der 
Wahrheit  nicht  so  weit  abweichen  können. 

Durch  Einsetzen  des  für  V  berechneten  Werthes  wird: 

r*     n.g.q.  iPo^—Pu^  .  ^ .  3R  ,  0,001  293  (1  +  a  (6  +  20)) 
^  ~   T  16  .  28,87  .  76  .  ö  (1  +  er'  ö)  (1  +  a  (ö  +  20)) 

oder,  da  T:t  =  m:G  ist: 

r*    n-ff'^  (Po^-  Pu^-^'  0,001  293  (1  +  «'  (ö  +  20)) 
'^  ""   ^  16.28,87.76.  (l+a'e){l+ a  (0  +  20)) 

Hier  bezeichnen  p^  und  p^  nur  die  den  betreffenden 
Drucken  entsprechenden  Quecksilberhöhen,  q  =  13,596  die 
Dichte  des  Quecksilbers  und  g  =  980,8  cm  die  Intensität  der 
Schwere  am  Orte  der  Beobachtung.^)  Durch  Zusammen- 
ziehung aller  constanten  Zahlen  folgt: 

n  =  0,001  o4o  •  -, — 

^      (i  +  «'e)  (1 +  «((>  + 20)) 

Hier  sind  ^ie  Quecksilberhöhen  sowie  die  Dimensionen 
der  Capillare  in  Centimetern  und  die  Transpirationszeit 
T  des  Moleculargewichtes  inSecunden,  also  mit  dem  sechs- 
zigfachen des  in  den  Tabellen  I  und  II  verzeichneten  Werthes 
einzusetzen,  um  die  Beibungsconstante  in  den  üblichen  Ein- 
heiten zu  erhalten. 

Der  von  den  Maassen  der  Capillare  abhängige  Factor 
war  nach  den  früheren  Angaben^  für: 

Capillare  I:     ^  =  3,896. 10""^^ ccm; 

Capillare  TL:     ^  =  5,240 .  10" ^^  ccm . 

Die  nach  obiger  Formel  berechneten  Werthe  der  Rei- 
bungscoefficienten  sind  in  Tabelle  IV  zusammengestellt,  und 
zwar  zur  ßaumersparniss  mit  10®  multiplicirt,  also  millionen- 
fach vergrössert.  Ausserdem  sind  noch  die  Werthe  von 
n,  Po  und  die  aus  letzteren  berechneten  Siedetemperaturen 


1)  L.  Meyer,  Wied.  Ann.  7.  p.  503.  1879. 

2)  L.  Meyer,  Wied.  Ann.  7.  p.  504,  525,  527.  1879. 
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Oy  Über  deren  Bestimmung  in  der  oben  (p.  7)  erwähnten  Ab- 
handlung berichtet  worden  ist,  angegeben. 

Tabelle  IV. 


Nr. 


7.10« 


Nr. 


I  ri.\0' 


Ameisensaures  Methyl. 
II   10     i    76,13    I     32,3     I      173 

Essigsaures  Methyl. 


4 
2 
1 
3 

II  13 
14 


73,80 

56,4 

75,07 

57,1 

75,20 

57,2 

75,30 

» 

75,92 

57,6 

76,04 

»> 

152 
149 
150 
149 
156 
152 


Propionsaures  Methyl. 


II 


24 
25 
23 
26 

9 
8 


69,86 
70,07 
74,15 
75,66 
75,42 
76,02 


77,3 

77,4 
79,1 
79,7 
79,6 
79,9 


146 
145 
149 
152 
149 
150 


Essigsaures  Aethyl. 
n   19     I    75,98    I     77,1     1      152 
20     I    76,02    I       „        I      152 

Norm,  hutters.  Methyl. 
n   17     I    75,86    I  102,3     1      158 
18     I    76,19    I  102,4     1      159 

Propionsaures  Aethyl. 


I  11 
12 
13 

n  15 
16 


69,39         95,5 


73,21 
75,86 
76,01 
76,15 


97,2     I 
98,3 

98,3 
98,4     I 

I 


145 
148 
150 
158 
158 


n  82 

33 


Valerians.  Methyl. 


76,01 
76,08 


116,7 


164 
163 


Norm,  butters.  Aethyl. 


n  31 
30 


75,88 
75,89 


119,8 


160 
160 


n 


Isobnttersaures  Aethyl. 


58 
57 


76,09 
76,11 


110,2 


149 
153 


Ameisensaures  Aethyl. 


20 
21 
22 
n  12 
11 


70,16 
73,28 
75,26 
75,93 
76,03 


52,1 
53,3 


146 
151 


54.2  I  153 

54.3  ,  157 


54,4 


155 


Ameisensaures  Propyl. 


14 
18 
15 
17 
5 
6 

19 
21 
22 
16 


69,79 

78,3 

69,85 

}} 

73,80 

79,8 

73,96 

80,2 

75,13 

80,6 

75,22 

»> 

76,03 

81,0 

76,06 

)> 

76,07 

j> 

76,22 

81,1 

148 
147 
151 
153 
153 
152 
155 
159 
159 
157 


Isobuttersaures  Methyl. 

II  60     I    76,18    I     92,0     I     152 

59     I    76,20    I       „        .     152 

Essigsaures  Propyl. 
II  26     I    76,04    I  100,9     1     160 « 
25     I    76,05    I       „        I     161 

Ameisensaures  Isobutyl. 

IT  28     I    76,02    I     97,9     1     171 

24     I    76,02    I       „        I     174 

Propionsaures  Propyl. 
II     5     I    76,01    '  122,2     I     154 
4     I    76,09    !       „        I     153 

Essigsaures  Isobutyl. 
II     2     I    76,01    I  116,3     I     155 
1     I    76,10    I  116,4     I     155 

Ameisensaures  Amyl. 

I  28  I  73,26  ,  122,0  ,  148 
27  i  73,33  '  „  I  153 
29     i    75,84    I  123,2     I     153 

n     6         75,92  „  160 

7     I    75,96    I       „        i     161 
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n 

Nr.     1     p,       : 
Valeriansau 

e          j; .  10« 

Nr. 

Po      \       ^          i?.10« 

7 

res  Aethyl. 

Isobuttersaures  Propyl. 

I     10     '    70,03 

131,4     1      149 

n  61         75,94    !  134,9          153 

9        73,97 

133,4     j      152 

62        76,09    ,  135,0     .     153 

U  35        75,83 

134,2     .      166 

1 

34        75,99 

134,3     1      165 

Propionsaures  Isobutyl. 

I       8»       75,98 
8»>       76,01 
7*       76,99 
7         77,00 

134,3 
134,8 

156 
156 
155 
155 

n  27 

29 

28 

75,96 
75,96 
76,00 

136,8     1     162 
„        .     165 
„        i     164 

1 

7»>   i    77,02 

154 

EssifiTsaures  AmyL 

Norm,  butters.  Propyl. 

U  45 

76,03 

?             - 

II  43        75,93 

142,7           166 

46 

76,18 

?             - 

42        75,95 

162 

'        I                1 

8 

Valeriansaures  Propyl. 

Isobuttersaures  Isobutyl. 

II  37         75,97    1   155,9 

180 

II  63         75,96    1  146,5     '     159 

36        76,01    1       „ 

173 

64        76,03    1       „        1     157 

44        76,03          „ 

167 

Propionsaures  AmyL 

Norm,  butters.  Isobutyl. 

II  41     1    75,96 

160,2         160 

II  39        75,93       156,8     1      164 
38        75,99       156,9           170 

40 

I     31 

30 

75,98 
75,97 
76,12 

157 

152 

160,3          151 

9 

Valeriansaures  Isobutyl. 

Isobuttersaures  Amyl. 

II  54         76,01    1  168,7        -   158 

II  66 

76,27 

169,0 

157 

53        76,02    1       „              150 

65 

76,31 

»> 

156 

Norm,  butters.  Amyl. 

II   56     '    76,08    1  178,6     |      155 

55     1    76,15 

178,7 

155 

Die  Werthe  von  ?;  variiren  von* einem  Ester  zum  an- 
deren viel  weniger  als  die  von  T,  sind  aber  mit  der  Tem- 
peratur stark  veränderlich.  Die  mit  den  beiden  Apparaten 
für  gleiche  Temperatur  und  dieselbe  Substanz  gefundenen 
Werthe  weichen  etwas  von  einander  ab,  und  zwar  sind 
die  mit  Capillare  I  erhaltenen  etwas  kleiner.  Da  letztere 
während  der  Versuche  beschädigt  wurde,  haben  wir,  wie 
schon  in  der  ersten  Abhandlung  p.  504  angegeben  wurde, 
das  Verhältniss  der  Constanten  beider  Capillaren  nicht  ge- 
nauer festzustellen  vermocht.  Vielleicht  rühren  die  Abwei- 
chungen von  der  etwas  conischen  Gestalt  der  Capillare  II 
her.  Um  sicher  vergleichbare  Zahlen  zu  erhalten,  haben 
wir  alle  Ester  durch  Capillare  II  transpiriren  lassen,  und 
zwar  bei  dem  möglichst  gleichen  Drucke  von  76  cm.     Zur 
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besseren  TJebersicht  sind  die  in  diesen  Versuchen  erhaltenen 
Zahlen,  aus  Tabelle  IV  entnommen,  nochmals  in  Tabelle  V 
zusammengestellt. 


T 

abelle 

V.     [v 

.  10».) 

Methyl 

Aethyl 

Propjl 

1  Isobutyl 

Amyl 

ti  = 

Ametsensaures  .... 

2 
173 

3 

156 

4 

159 

'5 

1      172 

6 

160 

n  = 

Essigsaures 

3 
152 

4 
152 

6 
160 

;6 
155 

7 

Propionsaures    .... 

4 
150 

5 

158 

6 

153 

,7 

1      164 

8 

158 

n  = 

Norm,  buttersanres  . 
Isobuttersaures .... 

5 

159 
152 

6 
160 

151 

7 
164 

153 

8 
167 

158 

9 
155 
155») 

n  = 

Valeriansaures  .... 

6 
163 

7 
165 

8 

167 

1» 
154 

10 

Aus  wenig  abweichenden  Beobachtungen  wurde  das 
Mittel  genommen;  wo  aber,  wie  beim  Propyl valerat,  die  Ab- 
weichungen sehr  gross  waren,  haben  wir  den  kleineren  Werth 
bevorzugt,  weil  nicht  leicht  zu  viel,  wohl  aber  einmal,  be- 
sonders bei  hochsiedenden  Stoffen,  etwas  zu  wenig  transpi- 
rirt  sein  könnte. 

Die  Zahlen  der  Tabelle  V  zeigen  das  bemerkenswerthe 
Yerhältniss,  dass  die  bei  den  Siedepunkten  unter  dem  glei- 
chen Drucke  von  76  cm  bestimmten  ßeibungsconstanten  der 
ganzen  Beihe  homologer  Ester  nur  wenig  von  einander  ab- 
weichen. Ihr  Werth  schwankt  nur  von  ?;  =  0,000 150  bis 
if=  0,000 173,  oder,  wenn  wir  von  der  einzigen  von  den 
übrigen  weit  sich  entfernenden  Beobachtung  am  ameisen- 
sauren  Methyl  absehen,  nur  von  7}  =  0,000  150  bis  r]  =  0,000 167, 
d.  i.  um  reichlich  10%.  Für  20  der  untersuchten  28  Ester 
liegt  er  zwischen  den  Grenzen  0,000150  und  0,000160, 
welche  nur  von  8  Estern  überschritten  werden.  Es  trans- 
pirirt  also  bei  allen  Estern  bei  ihren  Siedepunkten 

1)  Bei  76,3  cm,  also  etwas  zu  grossem  Drucke,  wurde  156  und  157 
gefunden. 
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unter  gleichem  Drucke  nahezu  das  gleiche  Volumen 
Dampf,  welches  aher,  da  die  Temperaturen  verschieden 
sind,  nicht  die  gleiche  Zahl  von  Molekeln  enthält. 

Die  Unterschiede  der  Reibungsconstanten  sind  meistens 
zu  gering  und  zum  Theil  auch  zu  unregelmässig,  um  sichere 
Schlüsse  auf  die  Abhängigkeit  derselben  von  der  Zusammen- 
setzung zu  gestatten.  Doch  gehen  einige  Verschiedenheiten 
ziemlich  regelmässig  durch.  Die  Ester  der  Essigsäure,  Pro- 
pionsäure und  Isobuttersäure  zeigen  fast  durchweg  eine  ge- 
ringere Reibung  als  die  entsprechenden  der  Ameisensäure, 
der  normalen  Buttersäure  und  der  Valeriansäure.  Dieser 
Unterschied  ist  besonders  auffällig  bei  den  beiden  Butter- 
säuren. Der  Einfluss  der  Alkoholradicale  ist  weniger  deut- 
lich zu  erkennen.  Unter  den  isomeren  Estern  (also  bei 
gleichem  n)  der  Ameisensäure,  Essigsäure,  Propionsäure  und 
Isobuttersäure  hat  stets  der  mit  dem  grösseren  Alko- 
holradical  die  grössere  Reibung.  Die  Ester  der  nor- 
malen Buttersäure  und  der  Valeriansäure  folgen  dieser  Regel 
nicht  mehr;  sie  haben  bei  gleichem  Kohlenstoffgehalte  (glei- 
chem n)  unter  sich  ganz  gleiche  Reibung.  Auch  der  abso- 
lute Werth  von  n,  die  Anzahl  der  Kohlenstoffatome  im 
Moleculargewichte  scheint  einen  gewissen  Einfluss  zu  üben; 
die  Ester,  für  welche  «  =  2,  5,  7  oder  8  ist,  zeigen  eine 
grössere  Reibungsconstante  als  die  mit  3,  4  oder  9  Kohlen- 
stoffatomen. Auf  welche  Ursachen  diese  Verschiedenheiten, 
zurückzuführen  sein  mögen,  wird  sich  erst  angeben  lassen, 
wenn  eine  grössere  Anzahl  von  Reihen  homologer  Verbin- 
dungen untersucht  sein  wird. 

Die  Reibungsconstanten  der  Säuren  lassen  sich  mittelst 
der  benutzten  Formeln  nicht  genau  berechnen,  da  diese 
Stoffe  von  den  Gesetzen  der  Ausdehnung  der  Gase  sehr 
weit  abweichen.  Da  das  transpirirte  Volumen  in  Wirklich- 
keit viel  kleiner  ist,  als  es  sich  aus  der  oben  zu  seiner  Be- 
rechnung benutzten  Formel  ergibt,  so  liefert  die  Rechnung 
einen  zu  kleinen  Werth  für  die  Reibungsconstante;  für  die 
Essigsäure  z.  B.  aus  Nr.  50  und  49: 

^  =  0,000  109  4         und         t?  =  0,000  104  2; 
im  Mittel  r/  =  0,000  106  8. 
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Macht  man  dagegen  die  nach  der  anderen  Seite  zu  weit 
gehende  Annahme,  die  anomale  Dichte  der  Essigsäure  bleibe 
auch  während  der  Expansion  in  der  Oapillare  stets  so,  wie 
sie  Gahours^)  bei  125^  C.  unter  dem  Drucke  der  Atmo- 
sphäre gefanden  hat,  nämlich  3,2  mal  so  gross  als  die  der 
Luft,  so  findet  man  sehr  abweichend  von  obigen  Zahlen: 
1?'=  0,000 166  7  und  ^'=  0,000 158  8; 
im  Mittel  i?'=  0,000163. 

In  entsprechender  Weise  findet  man  für  die  normale 
Buttersäure  durch  Einsetzen  der  theoretischen  Dichte  3,04 
in  obige  Formeln: 

?;  =  0,000 129        und        0,000130 

und  bei  Annahme   der  aus   C  ah  ours'  Beobachtungen  für 

den  Siedepunkt  162^0.  interpolirten  Dichte  3,8  die  Werthe: 

r/=  0,000 149^        und        0,000 150. 

Ist  diese  Abweichung  auch  etwas  kleiner  als  die  bei  der 
Essigsäure  gefundene,  so  gehen  doch  auch  hier  die  Grrenzen, 
innerhalb  welcher  der  wirkliche  Werth  des  Reibungscoeffi- 
cienten  liegen  muss,  noch  ziemlich  weit  aus  einander. 

In  Tabelle  VI  sind  die  flir  die  sechs  untersuchten  Säuren 
berechneten  Werthe  von  17. 10*  zusammengestellt. 

Tabelle  VI. 


n 

Nr. 

1             Po 

1           «           1 

17. 10» 

,7'.  10« 

1 

Ameisensäure. 

48 
47 

75,77 
76,08 

99,8 
100,0 

114 
111 

— 

2 

50 
49 

75,9^ 
76,00 

Essigsäure. 
119,1 

109 
104 

167 
159 

8 

Propionsäure. 

51 
52 

75,91 
76,19 

139,7 
139,8 

119 
116 

__ 

4 

Normale  Buttersäure. 

69 
70 

76,03 
76,23 

161,6 
161,7 

129 
130 

149 
150 

1)  Cahours,   Compt.  rend.    19.    p.   771.    1845.     Lieb.   Ann.    56. 
p.  176.  1845. 
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n 

Nr. 

'            Po 

'           6            ' 

-i; .  10» 

Tj'.  10« 

4 

Isobuttersäure. 

68 
67 

75,99 
76,03 

'        151,9 
1         152,1 

121 
122 



5 

Valeriansfture. 

71 
72 

1       75,30 
!        76,16 

174,3 
174,6 

135 
137 

— 

0 

Wasser. 

73 

1        75,86 

1          99,95     1 

132        1 

— 

Die  genauen  Werthe  der  Reibungsconstanten  lassen  sich 
aus  den  Beobachtungen  nicht  mit  Sicherheit  ableiten.  Doch 
geht  so  viel  aus  denselben  hervor,  dass  die  Constanten 
der  Säuren  nicht  grösser  sein  können  als  die  der 
ihnen  isomeren  Ester,  wahrscheinlich  aber  etwas,  jedoch 
nicht  viel  kleiner  sind  als  diese. 

Wenn  auch  die  unbedingte  Gültigkeit  der  von  der  kine- 
tischen Grastheorie  entwickelten  Formeln  für  die  von  uns 
untersuchten  Dämpfe  keineswegs  feststeht,  so  haben  wir  es 
doch  der  Mühe  werth  erachtet,  Querschnitte  und  Volumina 
der  Theilchen  in  bekannter  Weise  zu  berechnen. 

Bezeichnet  q  den  Querschnitt  einer  Molekel,  N  die  An- 
zahl der  in-1  ccm  des  Dampfes  enthaltenen  Molekeln,  Z  die 
mittlere  Weglänge  einer  solchen,  so  ist^): 

JS,g i_. 

Zur  Berechnung  der  Weglänge  L  haben  wir  die  Be- 
ziehungen *) : 

>;==  0,318.  iV.  SR.  ii.i;  

^- ö,3-i8Tlw:Tr     p-^-N-m.ii\     ii^]/i^^ 

wo  2Ä  das  absolute  Moleculargewicht,  N.W  daher  das  Ge- 
wicht von  1  ccm  Dampf  in  Grammen,  p  den  Druck  in  ab- 
solutem Maasse  und  il  den  Mittelwerth  der  geradlinig  fort- 
schreitenden Geschwindigkeit  bezeichnet.  Die  üblichen  Ein- 
heiten  sind   Centimeter,  Zeitsecunden   und   die   Dichte   des 


1)  S.  0.  E.  Meyer,   Die  kinetische  Theorie  der  Gase.    §  93  u.  94. 
p.  205  ff. 

2)  Ibid.  §  69,  p.  138' u.  139;  §  23.  p.  43. 
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Wassers.  Zu  diesen  Berechnungen  haben  wir  nur  die  unter 
dem  Drucke  einer  Atmosphäre  ausgeführten  Beobachtungen 
der  Tabelle  II  benutzt.  Die  aus  denselben  berechneten 
Werthe  sind  in  der  in  Tabelle  11  und  IV  eingehaltenen 
Reihenfolge  in  den  Tabellen  VII,  VIII  und  IX  zusammen- 
gestellt. 

Tabelle  VH. 
Moleculargeschwindigkeit  fur  die  Temperatur  Q  des  Siedepunktes  unter 
dem  Drucke  von  76  cm. 
■  8      980,8  .  13,596  .  28,87  .  76  .  (1  +  ad)  (l  +  «  (Ö  +  20))"|i 

2R  0.001  293  .  (1  +  «'(«  +  20))  J 


[f 


i2 

in  em 

Methyl 

Aethyl 

Propyl 

Isobutyl 

Amy] 

Ameisensaures 

32680 

30490 

29090 

27640 

26820 

Essigsaures    .  . 

30640 

28930 

27680 

26580 

— 

Propionsaures  . 

29040 

27680 

26750 

25770 

25180 

N.  buttersaures 

27830 

26700 
26370 

25960 
25710 

25070 

24550 

Isobuttersaures 

27440 

24770 

24280 

Valeriansaures 

26720 

25690 

25050 

24810« 

" 

z  = 


Tabelle  VIII. 
Mittlere  Weglänge  bei  ö  und  p^, 
ri .  28,87  .  76  .  (1  +  a'B)  (l  +  «  (ö  +  20)) 
0,318  .  i2 .  an  .  0,001  293  ,p^  (l  +  «'  (ö  +  20)^ 


i.io»<> 

in  em 

Methyl 

Aethyl        Propyl    |  Isobutyl    j      Amyl 

Ameisensaures . 

7041 

5740      :        5618 
5827      j        5631 

5769 
5843 

5243 
5269 

Essigsaures.  .  . 

5841              5467              5438 
5680      1        5495      j        5390 

5026    •'         - 
5026      !         — 

Propionsaures  . 

5438 
5439 

5208      1        4996 
5203             5036 

5084      1        4820 
5139             4909 
5188      1 

X.  buttersaures 

5883      :        5220             5112             5215              4617 
5385      •        5221              5243             5018             4646 

Isobuttersaures 

5081 
5071 

4886             4785             4789             4596 
4762              4800      ,        4748              4624 

Valeriansaures 

5305 
5250 

5172              5059 

4635 
4677 

— 
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Tabelle  IX. 

Gesammtquerschnitt  aller  bei  ö'und  p^  in  1  ccm  enthaltenen  Molekela 
in  Quadratcentimetern. 

^  ^       4V2X 


in  qcm 

Methyl  ;  Aethyl  j  Propyl   Isobutyl 

Amyl 

AmeisenBaures . 

25110  1   ^^^^   1   ^^^'^^ 

30640 
30250 

33720 
33550 

Essigsaures.  .  . 

30260     32330 
30260   i   32170 

32510  \      35170 
32800   1   35180 

— 

Propionsaures  . 

31050     33940 
32500     38970 

35380 
35100 

34770 
34400 
34070 

36680 
36010 

N.  buttersaures 

32840     33870 
32830    ,  33860 

34580   1   33900   i   38290 
33720   1   35230   1   38050 

Isobuttersaures 

34790  '      36180   ;   36950   ;   36910   '   38460 
34860     37110   j   36830   '   37230   1   38230 

Valeriansaures . 

33320 
33670 

34180 
33950 

34940 
36130 
33510 

39940 
37800 

— 

Der  Inhalt  der  Tabelle  IX,  in  Worten  ausgedrückt, 
lautet:  Die  sämmtlichen  Theilchen,  welche  in  je  1  ccm  der 
bei  den  Siedepunkten  unter  dem  Drucke  einer  Atmosphäre 
gesättigten  Dämpfe  enthalten  sind,  würden,  dicht  aneinander 
in  einer  Fläche  ausgebreitet,  einen  Raum  Ton  2Y2  bis  4qm 
bedecken.    Dieser  Raum  beträgt  im  Durchschnitt  f&r: 


n  =  2 


3 


6 


9 


Q  =  2,5  ;  3,0  [  3,2  |  3,3  |  3,4  |  3,5  |  3,6  j  3,8  qm , 

also  eine*  ziemlich  regelmässig  mit  dem  Moleculargewichte 
wachsende  Grösse.  Dieselbe  ist  kein  unmittelbares  Maass 
für  den  Querschnitt  der  einzelnen  Molekeln;  denn  der  Werth 
von  Nj  die  Anzahl  der  in  1  ccm  enthaltenen  Theilchen  ist 
mit  der  Temperatur,  also  dem  Siedepunkte,  veränderlich. 
Die  Unterschiede  in  den  Werthen  von  q,  dem  Querschnitte 
der  einzelnen  Molekeln,  sind  grösser  als  die  von  Q,  dem  Ge- 
sammtquerschnitte. 

Wir  haben  aus  unseren  Beobachtungen  auch  die  Mole- 
cularvolumina  der  Ester  in  derselben  Weise  berechnet,  in 


Digitized  by 


Google 


£r.  Meyer  «.  O.  Schamann.  17 

welcher  einer  tob  tuns  früher  diese  Gh^se  fbr  die  von 
Th.  Graham  üntersudrten  Stofie  auB  dessen  Beobachtungen 
ableitete.^)    Aus  der  Beziehung: 


■-^m 


in  welcher  V  den  von  der  Molekel  ä)^,  oder  vielmehr  ihrer 
Wirkungssphäre  erfüllten  Baum  bezeichnet,  folgt  für  zwei 
yerschiedene  Gase  oder  Dämpfe: 


Setzen  wir  hier  wieder,  wie  früher,  die  für  Schweflig- 
säureanhydrid gefundenen  Werthe  ein: 

r,  =  48,9,        SW,  =  SO3  =  63,90,        ö,  «  16,8% 
7^  =  0,000138,        «'=0,004, 
80  erhalten  wir: 

V  =  0,000 00300  .  [^^^t  — y>  . 

und  daraus  die  in  Tabelle  X  zusammengestellten  Werthe 
des  Molecularvolumens.  Diese  Berechnung  desselben  ist 
nicht  streng,  denn  der  Werth  von  V^  ist  aus  den  Beobach- 
tungen von  Andreeff  für  den  Siedepunkt  —  8**C.  inter- 
polirt,  während  der  von  rj  bei  + 16,8®  C.  bestimmt  wurde. 
Macht  man  die  höchst  wahrscheinliche  Annahme,  die  Bei- 
bungsconstante  der  schwefligen  Säure  sei,  wie  die  des  ungefähr 
gleich  flüchtigen  CUoräthyles ,  der  absoluten  Temperatur 
proportional  veränderlich,  so  ergibt  sich: 

F,  =  48,9,      äR  =  63,9,      Ö=~8S      ^  =  0,000127, 

und  daraus  die  Constante  im  Ausdrucke  für  V\ 

0,000002  81       statt      0,000003  00. 

Denmach  würden  sich  die  Zahlen  der  Tabelle  X  um  unge- 
fiüur  67o  T^^^  Werthes  verkleinem.  Da  es  uns  aber  auf 
die  absoluten  Werthe  derselben  nicht  ankommt,  so  haben 
wir  die  früher  benutzte  Einheit  einstweilen  beibehalten. 


1)  Lothar  Meyer,  Lieb.  Ann.,  Suppl.-Bd.  6.   p.  134.  1865;  Wied. 
Ann.  7.  p.  531.  1879. 

Ann.  d.  Phji.  n.  Chem.  N.  F.  XIIL  2 
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Zur  bequemeren  Yergleichung  sind  die  nach  der  Kopp'- 
schen  Begel  für  den  tropfbaren  Zustand  berechneten  Mole- 
cularTolumina  in  Klammern  beigefügt,  welche,  wie  sp&ter 
mitzutheilende,  von  Hm.  Emil  Elsässer  angestellte  Beob- 
achtungen zeigen,  von  den  wirklichen  nicht  erheblich  ab- 
weichen. 

Tabelle  X. 
Molecularvolumhia. 

r -=  3 .  10-' .  (2R  (1  +  «Ö))^  (-)*. 


Methyl 

Aethyl 

1    Propyl 

Isobutyl 

Amyl     ' 

AjneisensaoreB . 

30,2 
(64) 

45,0 
45,9 
(86) 

53,7 
53,5 
(108) 

55,5 
54,5 
(130) 

71,1 
70,8 
(152) 

Escngsaiires    .  . 

45,5 
47,3 
(86) 

56,9 

56,5 

(108)     . 

62,0 
61,2 
(130) 

73,8 
74,2 
(152) 

(174) 

Propionsanres  . 

56,7 
56,1 
(108) 

64,9 
64,9 
(130) 

75,1 
75,9 
(152) 

78,5 
76,4 
77,4 
(174) 

90,6 
93,1 
(196) 

N.  bnttersanres 

61,2 
60,8 
(130) 

68,3 
68,6 
(152) 

74,2 

77,0 
(174) 

83,3 

78,7 
(196) 

100,4 
101,8 
(218) 

Isobuttersaures 

65,5 
65,3 
(180) 

77,5 
(152) 

85,7 
85,0 
(174) 

89,4 
90,4 
(1%) 

101,6 
102,5 
(218) 

Valeriansaures 

67,7 
68,7' 
(152) 

76,3 
76,0 
(174) 

79,9 
83,2 
89,5 
(196) 

100,2 
112,6 
(218) 

(240) 

Wie  man  sieht,  sind  die  aus  der  Reibung  hergeleiteten 
Zahlen  ungefähr  halb  so  gross  wie  die  nach  Kopp's  Regel 
berechneten.  Sie  stehen  also  unter  sich  angenähert 
in  dem  gleichen  Verhältnisse  wie  die  Molecular- 
yolumina  im  tropfbaren  Zustande.  In  Tabelle  XI 
sind  die  Quotienten  beider  (}röBsen  übersichtlich  zusammen- 
gestellt. 
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MeÜijl 

Aeihyl 

Propyl 

Isobutyl 

Amyl 

0,47 

0,52 
0,53 

0,50 
0,50 

0,43 
0,42 

0,47 
0,47 

Esaigsaaree   .  . 

0,53 
0,55 

0,58 
0,52 

0,48 
0,47 

0,49 
0,49 

— 

Propionsaures  . 

0,53 
0,52 

0,50 
0,50 

0,49 
0,50 

0,45 

0,44 
0,44 

0,46 
0,47 

K.  bnttersaures 

0,47 
0,47 

0,45 
0,45 

0,48 
0,44 

0,43 
0,40 

0,46 
0,46 

Isobattersaures 

0,50 
0,50 

0,51 
0,49 

0,49 
0,49 

0,46 
0,46 

0,47 
0,47 

Valerianflaures 

0,45 
0,45 

0,44 
0,44 

0,41 
0,42 
0,46 

0,46 
0,52 

= 

Der  Mittelwerth  aller  dieser  Zahlen  wäre  0,47,  oder, 
wenn  wir  die  Einheit,  wie  oben  angegeben,  etwas  kleiner  an- 
nehmen, 0,44.  Es  kommt  aber  auf  den  absoluten  Werth 
dieses  Verhältnisses  nicht  an,  zumal  die  Einheit  willkürlich 
ist,  und  die  Volumina  in  tropfbarem  Zustande  zwar  ange- 
nähert, aber  nicht  genau  der  Kopp'schen  Begel  entsprechen. 

Die  Zahlen  der  Tabelle  XI  zeigen  aber,  dass  dieselbe 
Beziehung,  welche  einer  von  uns  aus  Graham's  Transpira- 
ratioDsbeobachtungen  ableitete,  wie  für  Gase  so  auch  für 
Dämpfe  nahe  dem  Maximum  ihrer  Sättigung  Geltung  hat 
Jedoch  erscheinen  zunächst  beide  Gruppen  von  Stoffen  nur 
jede  unter  sich  vergleichbar,  nicht  aber  die  eine  mit  der 
anderen. 

Ob  nun  alle  Dämpfe  bei  den  Siedepunkten  vollkommen 
vergleichbar  sein  werden,  ist  zur  Zeit  nicht  zu  entscheiden. 
Für  das  Benzol  fanden  wir  das  Volumen  aus  der  Reibung 
Fjj  und  das  nach  der  Kopp'schen  Eegel  berechnete  V^: 

F^:F^=  56,4:  99  =  0,57, 
also  ähnlich  dem  für  die  Ester  geltenden  Verhältnisse. 

Auf  die  feineren  Unterschiede  zwischen  den  einzelnen 
gefundenen  Werthen  werden  wir  für  jetzt  noch  nicht  eingehen. 

Chem.  Hauptlabor,  d.  Univ.  Tübingen. 
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n.     Uefter  <We  spedftsche  Wärme  des  CMar'-,  des 
Brrnn'  wnd  des  Jodgases;  van  Karl  Strecker. 


Das  VerhÜtniss  der  specifischen  "Wärme  eines  Gases  bei 
constantem  Druck  zu  derjenigen  bei  constantenr  Volumen: 

hat  für  die  G-astheorie  dadurch  eine  Bedeutung  gewonnen, 
dass  Olausius  zeigte,  wie  man  aus  k  das  Yerhältniss  der 
totalen  im  Gase  vorhandenen  Energie  H  zu  der  kinetischen 
Energie  K  der  fortschr^tenden  Bewegung  4»diner  Molecule 
berechnen  kann.  Die  zwischen  den  genannten  Grössen  statt- 
findende Beziehung  drückt  sich  aus  durch  die  Gleichung: 

§«i.(Ä-i), 

Die  Erfahrung  hat  gezeigt^),  dass  für  ein  Gas,  welches 
nur  ein  einziges  Atom  im  Molecül  enthält,  das  Quecksilber- 
gas, der  Werth  von  A  gleich  1|  ist;  hierdurch  wird  K/H^l, 
H^K,  d.  h.  die  Energie  des  Quecksilbergasmolecüls  ist  in 
thermischer  Hinsicht  nur  Energie  der  fortschreitenden  Be- 
wegung. 

Für  die  Gase  Sauerstoff,  Stickstoff,  Wasserstoff,  Kohlen- 
oxyd, Stickoxyd,  Gase,  deren  Molecule  aus  zwei  Atomen  be- 
stehen, ergibt  sich  übereinstimmend,  insofern  sie  bei  Dichten 
untersucht  sind,  bei  welchen  sie  dem  Mariotte-Gay-Lussac'- 
schen  Gesetze  folgen,  der  Werth  von  k  zu  nahe  1,40;  es  ist 
also  für  diese  Gase  das  Verhältniss  der  Energie  der  fort- 
schreitenden ^Bewegung  der  Molecule  zur  totalen  Energie, 
HIK,  nahe  gleich  0,6. 

Für  diejenigen  Gase,  welche  im  Molecül  mehr  als  zwei 
Atome  enthalten,  ist  k  kleiner  als  1,4,  mithin  KjH  kleiner 
als  0,6;  während  nun  für  die  genannten  zweiatomigen  Gase 
der  Werth  von  k  sich  mit  der  Temperatur  nicht  merklich 
ändert,  nimmt  er  bei  Gasen,  deren  Molecül  aus  mehr  als 


1)  Kundt  u.  Warburg,  Pogg.  Ann.  167.  p.  353.  1876. 
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zwei  Atomen  besteht^  mit  wachsender  Temperatur  beträcht- 
lich aby  woraus  sich  ergibt,  dass  für  solche  Gase  auch  das 
YerhältnisB  der  Energie  der  fortschreitenden  Bewegung  der 
Molecule  zur  totalen  Energie  einen  von  der  Temperatur  ab-> 
hängigen,  und  zwar  mit  wachsender  Temperatur  abnehmen^ 
den  Wttrik  hat. 

Ausser  den  oben  genannten  kennen  wir  nun  noch  einige 
andere  wenig  oder  nicht  untersuchte  zweiatomige  Gase,  näm- 
lich von  einfachen  Gasen  Chlor,  Brom  und  Jod,  von  zusam-« 
mengesetzten  die  Verbindungen  dieser  Elemente  und  des 
Fhors  mit  Wasserstoff,  sowie  einige  Verbindungen  der  Halo- 
gene unter  sob.  Es  ist  wichtig  zu  wissen,  ob  auch  für  diese 
Grase  k  »  1,40  ist,  d.  h.  ob  f&c  alle  zweiatomigen  Gase  das 
Yerhältniss  der  Energie  der  fortschreitenden  Bewegung  der 
Molecule  zur  totalen  Energie  das  gleiche  ist« 

Von  den  Gasen  Chlor,  Brom  und  Jod  und  ihren  gas- 
förmigen Verbindungen,  deren  Molecule  aus  zwei  Atomen 
bestehen,  ist  nur  für  Chlorwasserstoff  k  direct  bestimmt^) 
und  nahe  »  1,40  gefunden  worden.  Für  Chlor  und  Brom 
U»8t  sich  das  Verhältniss  k^Cpf^c^  aus  den  Begnault'schen 
ZaUen^  für  die  specifisohe  Wärme  bei  constantem  Druck, 
Cfj  berechnen  nach  der  Ton  Clausius  aufgestellten  Glei» 
chung^: 

fp  =  <?r  -r  ■;g-  ? 

worin  R^p^v^ßl^^  E  das  mechanische  Wärmeäquivalent 
ist    Daraus  erhalten  wir: 


E.c^ 


Setzt  man  hier  die  von  ßegnault  gefundenen  Werthe  von 
tf  für  Chlor  und  Brom  ein,  so  erhält  man  für  diese  beiden 
Gase  Ä  ==  1,29. 


1)  Mass  on  y  Ann.  de  cbim.  et  de  phjs.  (3)  58.  p.  257.  1858. 

2)  Regnault,  M^m.  de  Tacad.  des  scienc.  de  Tinst.  imp.  de  France. 
26.  p.  149. 197.  1862. 

3)  ClanBius,  Mechanische  Wttrjaaetheorie.  2.  Aufl.  1.  Bd.  Abschn.  11, 
Pwmel  (18). 


Digitized  by 


Google 


22  K.  Strecker. 

Da  indess  diese  Berechnung  von  k  aus  e^  nur  für  solche 
Gase  streng  gilt,  welche  dem  yoUkommenen  Gaszustände  sehr 
nahe  sind,  eine  Voraussetzung,  welche  möglicherweise  bei 
Chlor  und  Brom  nicht  für  das  ganze  Temperaturinteryall, 
über  welches  sich  die  Begnault'schen  Beobachtungen  er- 
strecken, erfüllt  ist,  so  scheint  eine  directe  Bestimmung  von 
h  für  diese  beiden  Gase  wünschenswerth. 

Noch  nach  einer  anderen  Bichtung  bietet  die  Bestim- 
mung Ton  h  für  die  yerschiedenen  Gase,  besonders  die  zwei- 
atomigen, ein  Interesse. 

Zuerst  MaxwelP)  und  nach  ihm  Boltzmann^  haben 
yersucht,  h  aus  Zahl  und  Anordnung  der  das  Gasmolecül 
bildenden  Atome  theoretisch  abzuleiten,  indem  sie  bestimmte 
Annahmen  machten  über  die  Art,  wie  sich  die  zu  einem 
Molecül  verbundenen  Atome  um  ihren  gemeinsamen  Schwer- 
punkt bewegen  können.  Fasst  man  das  Molecül  als  ein 
Punktsystem  auf,  so  ist  die  absolute  Lage  aller  Theile  des- 
selben im  Baume  bestimmt  durch  eine  Anzahl  yon  n  unab- 
hängigen Variabeln,  von  denen  sich  drei  auf  die  absolute 
Lage  des  Schwerpunktes  des  Molecüls,  die  übrigen  auf  die 
relatiye  Lage  der  Atome  gegen  jenen  beziehen.  Aus  dieser 
Zahl  n  l&sst  sich  der  Werth  von  k  ableiten;  die  beiden  For- 
meln, welche  die  genannten  Autoren  finden,  kann  man  als 
eine  einzige  schreiben  in  der  Gestalt: 

Ä=l  +  -^  • 

Die  Grösse  e  ist  ein  Maass  für  die  Wärme,  welche  zur 
Leistung  innerer  Arbeit  derjenigen  Kräfte  verbraucht  wird, 
welche  die  Bestandtheile  des  Molecüls  zusammenhalten.  Nun 
macht  Maxwell  die  Annahme,  die  Atome  seien  im  Molecül 
durchaus  frei  beweglich,  sodass  n=:  3  a  wird,  wenn  a  die  An- 
zahl der  im  Molecül  enthaltenen  Atome  bedeutet;  Boltz- 
mann  dagegen  betrachtet  das  Molecül  als  starres  Punkt- 
system; dann  wird  n  für  einatomige  Gase  =3  3,  für  zwei- 
atomige =  5,  für  drei-  und  mehratomige  je  nach  der  Anord- 


1)  Maxwell,  Journ.  of  the  Chcm.  80c.  (2).  18.  p.493.  1875. 

2)  Boltzmann,  Wien.  Ber.  74.  II.  Abth.  p.  553.  1876. 
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nimg  der  Atome  im  MolecQl  a  6  oder  ==  6,  und,  da  die  den 
Zosammenhalt  des  Molecüls  bewirkenden  Kr&fte  keine  Arbeit 

Wir  haben  nun  ftr  A  die  Formeln: 


Maxwell: 


Ä  =  l  + 


u  +  «' 


a=  1,2,3,.. 


Boltzmann:    A  =  1  + 


n  =  3,  5,  6. 


Für  einatomige  G-ase  wird  auch  in  der  Maxwell'schen 
Formel  «  =«  0;  die  Werthe,  welche  e  för  mehratomige  Gase 
hat,  hängen  Ton  dem  Gesetze  der  Kj^^  ab,  welche  die 
Atome  im  Molecül  zusammenhalten. 

Demnach  ist: 


nach 
MazweU 

nach 
Boltzmann 

k 

R 

k 

K 
R 

fOx  einatomige  Gase   . 
„   zweiatomige    „      . 
„   dreiatomige     „      . 

1,66.. 
^1,33.. 
^1,22.. 

1 

1,66.. 

1,40.. 
11,40 
11,38 

1 
\ 
i 

Die  für  die  zweiatomigen  Gase  Sauersto£F,  Stickstoff, 
Wasserstoff,  Kohlenoxyd,  Stickoxyd,  Chlorwasserstoff  direct 
experimentell  gefondenen  Zahlen  für  k  stimmen  also  mit 
dem  Werthe  tlberein,  der  sich  aus  der  Boltzmann'schen  An- 
nahme berechnet,  während  bei  Chlor  und  Brom,  unter  Vor- 
aussetzung der  Zulässigkeit  der  Berechnung  von  h  aus  Cp  für 
diese  Gase,  der  Maxwell'sche  Werth  *  ^  1,33 . .  erfttllt  ist. 

Es  ist  demnach  auch  für  die  theoretische  Berechnung 
Ton  k  aus  Zahl  und  Anordnung  der  das  Gtismolecül  bilden- 
den Atome  wichtig,  zu  untersuchen,  ob  für  alle  zweiatomigen 
Gase  k  denselben  Werth  habe. 

Auf  Anregung  des  Hrn.  Prof.  Kundt  habe  ich  es  daher 
unternommen,  für  Chlor,  Brom  und  das  ihnen  in  so  yielen 
Beziehungen  nahestehende  Jod  das  Yerhältniss  der  beiden 
specifischen  Wärmen  zu  bestimmen. 
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VerBuchamethode.  s 

Btei  der  vorliegenden  Untersuchung"  benutzte  ich  die 
Kundt'sche  Methode  der  Staubfiguren  in  der  Weise,  wie  die- 
selbe von  den  Herren  Kundt  und  Warburg  angewandt 
wurde  ^);  diese  besteht  darin,  die  Wellenlänge  eines  und  des- 
selben Tones  in  Luft  und  dem  zu  untersuchenden  Gase  zu 
messen;  wenn  f&r  die  beiden  letzteren  Temperatur  und  Dichte 
bekannt  sind,  so  hat  man  ftir  die  Verhältnisse  k  für  Luft 
und  das  betreffende  G-as  die  Gleichung: 

d 

l  und  V  die  Wellenlängen  dessrtben  Tones  in  Luft  nnd 
dem  zu  untersuchenden  Gase, 

T  und  t'  die  absoluten  Temperaturen  nach  dem  Luft- 
thermometer, 

d  und  d'  die  specifischen  Gewichte  der  Gase  bei  0®  und 
760  mm  Druck.  Die  accentuirten  Buchstaben  sollen  sich 
immer  auf  das  zu  untersuchende  Gas  beziehen. 

1.  Durch  das  Experiment  wird  ermittelt: 


f  =  (f)'7 


(tj-v'I' 


wobei  d  die  vom  Feuchtigkeitsgehalte  beeinflusste  Dichte 
der  Luft  ist. 

Zur  Bestimmung  des  Verhältnisses  der  Wellenlängen 
desselben  Tones  in  Luft  und  dem  zu  untersuchenden  Gase 
dient  folgender  Apparat,  der  in  Pogg.  Ann.  167.  Taf.  VT, 
Fig.  1  abgebildet  ist. 

Zwei  ungleich  weite  Glasröhren  von  je  1  m  Länge,  ac 
und  cb  sind  bei  c  so  aneinander  geschmolzen,  dass  eine 
Zwischenwand  bleibt  Das  Eohr  cb  ist  3  cm  weit;  es  dient 
zur  Aufnahme  des  zu  untersuchenden  Gases;  ich  will  es 
kurz  GtLsrohr  nennen.  Ein  etwas  engeres  Eohr,  welches  das 
zur  Erzeugung  der  Staubfiguren  dienende  Pulver  enthält, 
liegt,  die  Wand  des  Gasrohres  nur  bei  /  und  e  berührend, 
lose  in  letzterem;  dieses  innere  Eohr  hat  den  Zweck,  die 
entstehenden    Staubfiguren    dem    störenden   Einflüsse    der 


1)  Kundt  u.  Warburg,  Pogg.  Ann.  167.  p.  358.  1876. 
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Schwingungen  des  Gtlases  zu  entzieken.^)  Als  Pulyer  filr  die 
BUduBg  der  Stoubfignren  benutzte  ich  Kiesel^ure,  die  aus 
kräselsaiaem  Natrium  mit  Salzsäure  gefällt,  sorg&ltig  ge- 
waschen und  getrocknet  und  fein  gepulrert  war;  ehe  sie  in 
den  Apparat  gebracht  wurde,  glühte  ioh  sie  längere  Zeit  in 
einem  PlatintiegeL 

Das  offene  Ende  des  Gasrohres  wird  bei  b  möglichst 
dicht  am  eingelegten  Bohr  zugeechmolzen.  Bei  A  trägt  das 
Gasrohr  einen  seitlichen  Fortsatz,  der  zum  Entfernen  der 
Luft  und  bei  Untersuchung  yon  Körpern,  die  bei  gewöhn- 
licher  Temperatur  gasförmig  sind,  zum  Einlassen  des  Gases 
dient  Das  offene  Ende  der  Bohre  ac  wird  bei  a  kugel- 
iännig  aufgeblasen  und  zugeschmolzen.  Die  Methoden  der 
Stillung  der  Apparate  mit  den  zu  untersuchenden  Gasen 
werden  weiter  unten  erläutert  werden. 

Zur  Erzeugung  der  Staubfiguren  wird  der  Apparat  in 
\  seiner  ganzen  Länge  (etwa  SO  cm)  Tom  Ende  a  fest  ein* 
geklemmt,  in  der  Mitte  und  in  Yb  seiner  I&nge  Tom  Ende 
b  unterstützt  und  an  dem  engeren  Bohre  zwischen  d  und 
c  mit  einem  feuchten  Tuche  angerieben;  er  gibt  dann 
seinen  dritten  Longitudinalton,  der  in  dem  eingeschlossenen 
Gase  stehende  Wellen  und  Staubfiguren  henrorbringt.  Wsli* 
Tend  des  Anreibens  und  Tönens  ragt  das  aufgeblasene  Ende 
a  des  Apparates  in  eine  etwa  1,5  m  lange  weite  Glasröhre, 
deren  anderes  Ende  durch  einen  Stopfen  verschlossen  ist, 
und  welche  etwas  Lyeopodium  enthält;  infolge  dieser  Anord- 
nimg  wirkt  der  erzeugte  Ton  zu  gleicher  Zeit  auf  die  Luft 
und  das  eingeschlossene  Gas,  und  bringt  in  dem  Gasrohre 
und  der  einerseits  ofi'enen  Luftröhre  die  derselben  Schwin- 
gongszahl  zugehörigen  Figuren  herror. 

Die  entstandenen  Wellen  werden  mit  dem  Comparator 
gemessen;  eine  Beduction  auf  richtiges  Metermaass  tritt 
nicht  ein,  da  nur  das  Yerhältniss  der  Wellenlängen  gesucht 
wird. 

Die  Temperaturen  der  Gase  wurden  bis  100®  mit  ge- 
wöhnlichen Quecksilberthermometem  gemessen,  deren  feste 


1)  Kundt  IL  Warbarg,  a.  a.  O.  p.  358. 
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Punkte  mehrfach  bestimmt  waren.  Bei  Chlor  und  Brom  erhält 
man  Figuren  bei  Zimmertemperatur  und  bei  100^  im  Dampfe 
des  siedenden  Wassers;  bei  Jod  ist  es  mir  nicht  gelungen, 
schon  bei  100^  Figuren  zu  erzeugen. 

Um  Versuche  bei  höherer  Temperatur  als  100^  anzu- 
stellen,  legte  ich  den  Apparat  mit  der  das  Gasrohr  enthal- 
tenden Hälfte  in  ein  Luftbad,  das  schon  von  den  Herren 
Kundt  und  Warburg  zur  Bestimmung  der  specifischen 
Wärme  des  Quecksilberdampfes  benutzt  worden  war  und  in 
der  betreffenden  Abhandlung  beschrieben  ist.^)  Es  bestand 
aus  drei  ineinander  gesetzten  Elasten  aus  Eisenblech  mit 
Deckeln;  über  das  Ganze  ging  ein  eiserner  üeberwurf,  der 
in  Ketten  von  der  Zimmerdecke  hing  'und  auf-  und  nieder- 
gezogen werden  konnte.  Dieses  Luftbad  konnte  durdi  eine 
Reihe  von  50  Bunsen'schen  Brennern  geheizt  werden;  die 
Temperatur  wurde  mit  dem  JoUy'schen  *)  Luftthermometer 
bestimmt,  dessen  kugelförmiges  G^fäss  durch,  eine  lange  Glas- 
röhre ersetzt  war;  dieselbe  befand  sich  während  der  Ver- 
suche möglichst  nahe  beim  Gasrohre  des  Apparates. 

Die  Feuchtigkeit  der  Luft  wurde  mit  einem  Procent- 
hygrometer nach  Koppe  bestimmt,  welches  von  Hottinger 
und  Co.  in  Zürich  angefertigt  war.  Dasselbe  gestattete, 
vermittelst  Ablesung  einer  Scala  und  eines  Thermometers 
und  durch  eine  beigefügte  graphische  Tabelle  direct  die  ab- 
solute Feuchtigkeit  zu  bestimmen.  Aus  der  letzter^i  erhält 
man  die  Dichte  der  Luft  nach  folgender  Formel:  Sind  bei  i^ 
in  1  cbm  Luft  n  gr  Wasserdampf  enthalten,  so  ist: 
,      -        1  —  0,623        f.    ,       ,. 

2.    Die  Grössen  k  und  d'  nehme  ich  als  gegeben  an. 
Für  h  setze  ich  den  von  Eöntgen  gefundenen  Werth*): 

k  für  Luft  =  1,4053. 
Für  die  Dichten  der  Gase  Chlor,  Brom  und  Jod  nehme 


1)  Sundt  XL  Warburg,   Pogg.  Ann.  167.  p.  858.  1876,  vgl  auch 
die  Figur  in  Tafel  VI  desselben  Bandes. 

2)  J0II7,  Pogg.  Ann.  Jubelbd.  p.  82.  1874. 

3)  Röntgen,  Pogg.  Ann.  148.  p.  580.  1878. 
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ich  die  experimentell  bestimmten  Werthe;  diese  unterscheiden 
dch  wenig  von  den  nach  der  Formel: 


28,87 

aus  den   Stas'schen    Atomgewichten    (£f=l)    berechneten, 
welche  ich  zum  Vergleiche  beisetze. 

Dichte 
beobachtet    berechnet 
Chlor    .    .    .     2,4502»)  2,4503 

Brom    ...     5,54     *)  5,5250 

Jod  ...    .     8,716  »)  8,7657 

Ausführung  der  Versuche.    Berechnung  und  Fehlerquellen. 

Ich  unterziehe  die  einzelnen  Theile  der  durch  das  Ex- 
periment zu  bestimmenden  Grösse: 


\l)       T        d 


d 

nacheinander  der  Betrachtung. 

1.  Das  Yerhältniss  der  Wellenlängen  wird  aus  einer 
sehr  grossen  Zahl  von  gemessenen  Figuren  ermittelt^  nach 
der  von  Kundt  angegebenen  Formel^): 

^-,(»|f)(n  +  2)-t:"-(-^''-4,)+("-2)(A-X-^,)  +  ...]> 

worin  n  die  Anzahl  der  gemessenen  Figuren,  A  die  Einstel- 
langen  am  Comparator  sind.  Bei  jedem  Versuche  wurden 
die  gebildeten  Figurenreihen  zwei-  bis  dreimal,  auch  viermal, 
durchgemessen. 

Die  Figuren  im  Luftwellenrohr  konnten  immer  mit 
grosser  Schärfe  erzeugt  werden;  nicht  so  leicht  gelang  dies 
bei  den  Figuren  im  Gasrohre,  besonders  wenn  letzteres 
durch  den  Heizkasten  verdeckt  war.  Dazu  kommt,  dass 
Chlor,  Brom  und  Jod  in  höherer  Temperatur  das  Glas  an- 
greifen; es  ist  dann  nur  mit  besonderen  Beleuchtungsmass- 
regeln im  durchfallenden  Lichte  möglich,  die  Figuren  zu  sehen. 

1)  £.  Ludwig,  Chem.  Ber.  1.  p.  232.  1868. 

2)  Mitscherlich,  Pogg.  Ann.  29.  p.  217.  1888. 

3)  Dumas,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (2)  S8,  p.  346.  1826. 

4)  Kundt,  Pogg.  Ann.  185»  p.  359.  1868. 
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Es  bildet  Bich  auf  der  Oberfläche  des  Glases  ein  dün- 
ner üeberzag,  der  wie  eine  milchige  TrtLbung  des  G-lases 
aussieht  und  wie  ein  Schleier  die  Beobachtang  der  gebilde- 
ten Figuren  im  auffallenden  Lichte  verhindert;  derselbe  be- 
steht aus  Chlor-,  resp.  Brom'-  und  Jodnatrium  und  Eiesel- 
säureanhydrid,  während  aus  dem  Glase  Sauerstoff  frei  wird. 
Die  Menge  des  letzteren  ist  nicht  mit  Sicherheit  zu  bestim- 
men; da  indess,  wie  der  Augenschein  lehrte,  die  Menge  des 
gebildeten  Chlor-,  Brom-  und  Jodnatriums  und  damit  die  des 
freigewordenen  Sauerstoffs  sehr  gering  waren,  so  verschwindet 
der  Einfluss  dieser  Fehlerquelle  um  so  mehr,  als  der  durch 
die  kleinere  Gasdichte  bedingte  Fehler  durch  das  grössere  k 
des  beigemengten  Sauerstoffs  theilweise  compensirt  wird. 

Trotz  der  Schwierigkeit  der  Beobachtung  war  auch  bei 
den  im  Gasrohre  gebildeten  Figuren  die  Unsicherheit  der 
Messung  eine  sehr  geringe ;  die  aus  den  Wiederholungen  der 
Messung  einer  Figurenreihe  einzeln  berechneten  Werthe  dif- 
ferirten  um  0,1  bis  0,3  Proc. 

Bei  Versuchen  in  hoher  Temperatur  tritt  eine  Correction 
der  Wellenlänge  ein;  da  das  Glas,  welches  die  gebildeten 
Figuren  trägt,  sich  bei  der  Abkühlung  zusammenzieht,  so 
muss  die  am  Comparator  gemessene  Wellenlänge  um  den 
Betrag,  den'  sie  durch  die  Zusammenziehung  des  Glases  ver- 
loren, Tergrössert  werden.^) 

2.  Die  Temperatur  im  Luftrohr  wurde  durch  zwei  Queck- 


1)  Diese  Temperaturcorrection  ist  bis  jetzt  bei  allen  äbnlichen  Unter- 
sachungen  vemachlSssigt  worden. 

Der  Yon  Eundt  und  Warburg  gefbndene  Werth  yon  h  für  Queek- 
silbergas  ist  we^en  der  Ausdehnung  des  Glases  um  etwa  0,5%  zu  ver- 
grössem,  was  indess  die  Uebereinstinunung  desselben  mit  der  Theorie 
nicht  beeinträchtigen  kann. 

Wüllner  (Wied  Ann.  4.  p.  SSO.  1878)  findet  eme  Abnahme  des 
Wertbes  von  h  für  atmosphärische  Luft;  seine  Versuche  ergeben  Ihm: 

bei  0''    h»  1,40526,  bei  100<>  A;  «  1,40289. 

Die  beobachtete  Differenz  beträgt  0,17%.  Wie  man  sich  leicht  über- 
zeugen kann,  gibt  eine  Vernachlässigung  der  Ausddinung  des  Glases  für 
100®  in  Je  einen  Fehler  von: 

2 .  100 . 0,000008  5  .  100%  -  0,17%, 
d.  L  zufällig  genau  die  von  Wüllner  gefundene  Diffarenz. 
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dlberihermometer  bestimmt,  die  theils  in  das  Bofar  selbst, 
theils  in  dessen  unmittelbare  Nähe  gelegt  waren^  bei  Ver- 
svclien  in  sehr  hoher  Temperatur  war  das  Luftrohr  durch 
einen  Schirm  vor  directer  Bestrahlung  durch  den  Heizkasten 
geschützt  Die  beiden  Thermometer  differirten  meist  um 
^/,  bis  1^,  selten  mehr;  aas  ihren  Angaben  wurde  das  Mittel 
genommen«  Auf  gleiche  Weise  bestimmte  ich  in  Versuchen 
W  Zimmertemperatur  die  Temperatur  des  Gasrohrs. 

Die  Erwärmung  auf  100^  wurde  im  Dampfe  des  sieden- 
den Wassers  vorgenommen;  bei  Versuch  12,  13  und  14 
(Chlor)  hatte  ich  den  Apparat  mit  der  Hälfte  bc  in  ein 
Glasrohr  gebracht,  durch  welches  ein  starker  Dampfstrom 
gbg;  an  beiden  Enden  befanden  sich  Quecksilberthermometer. 
Ich  hatte  hier  den  Vortheil,  das  Gasrohr  beobachten  zu 
können.  Bei  den  Versuchen  30  bis  88  (Brom)  war  letzteres 
nicht  wohl  möglich,  da  der  Bromdampf  bei  100^  nicht  mehr 
durchsichtig  genug  ist;  auch  war  es  bequemer,  ein  doppel- 
wandiges  Bohr  aus  Zinkblech  anzuwenden;  in  dieses  führte 
ich .  ebenfalls  ein  Thermometer  ein,  an  dem  ich  die  Tem- 
peratur des  Dampfes  ablas.  Ich  liess  bei  jedem  Versuche 
den  Dampfstrom  längere  Zeit,  20  Minuten,  häufig  noch 
länger,  durch  die  Heizvorrichtung  gehen;  die  aufgestellten 
Thermometer  zeigten  rasch  und  ohne  spätere  Schwankung 
die  Temperatur  des  Dampfes  an,  meist  0,2^  höher  als  dem 
Barometerstand  entsprechend,  jedenfalls  wegen  des  in  der 
Dampfleitung  herrschenden  Ueberdruckes. 

Der  oben  beschriebene  Heizkasten  diente  zu  Versuchen 
bei  höherer  Temperatur.  An  beiden  Enden  desselben  waren 
Quecksilberthermometer  eingeführt,  nach  deren  Angaben  ich 
die  zum  Heizen  des  Luftbades  dienenden  Flammen  regulirte. 
Eine  Vergleichung  beider  Thermometer  miteinander  ergab, 
dass  sie  mit  genügender  Genauigkeit  übereinstimmten. 

Mit  dem  Luftthermometer  bestimmte  ich  die  zur  Be- 
rechnung der  Versuche  verwandte  Temperatur,  Das  gewöhn- 
lich gebrauchte  kugelförmige  Gefäss  des  Jolly'schen  Luft- 
thermometers war  durch  eine  Glasröhre  ersetzt,  die  etwa  so 
lang  war,  als  der  das  Gas  enthaltende  Theil  bc  des  Appa- 
rates.   Dadurch  war  es  möglich,  durch   das  Thermometer 
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direct  das  Mittel  der  im  Gasrohre  herrschenden  Tempera- 
peraturen,  die  nur  um  geringe  Beträge  differiren  konnten, 
zu  erhalten,  indem  das  Gefäss  des  Thermometers  dem  Gas- 
rohre parallel  und  ganz  nahe  bei  demselben  lag.  Zugleich 
konnte  man  in  dieser  Form  dem  Volumen  des  Thermometers 
eine  solche  Grösse  geben,  dass  der  ausserhalb  des  geheizten 
Eaumes  befindliche  Theil  einen  sehr  geringen  Betrag  des 
ganzen  Volumens  ausmachte.  Die  beiden  Luftthermometer, 
die  ich  benutzte,  besassen  folgende  Dimensionen: 

I  n 

Ganzes  Volumen  F= 237  500           com 

Volumen  ausserhalb  des  Heizraumes  « =     .        1,9  1,4  „ 

Verhältniss  c/F«      0,008  0,0028      „ 

Querschnitt  des  weiten  Theiles 8,4  6,9        qem 

„          der  engen  Röhre       0,023  0,021        „ 

Das  erste  dieser  Thermometer  diente  bei  den  Versuchen 
mit  Chlor;  ich  hatte  es  wiederholt  ausgepumpt  und  wieder 
mit  trockener  Luft  gefüllt.  Zu  den  Versuchen  mit  Jod  und 
Brom  fertigte  ich  mir  ein  neues  Thermometer  an,  bei  dem 
ich  besonders  darauf  achtete,  das  Verhältniss  v/V  möglichst 
zu  verkleinern.  Zugleich  wollte  ich  die  geringe  Unsicherheit 
vermeiden,  die  durch  Unkenntniss  des  cubischen  Ausdeh- 
nungscoöfficienten  des  Thermometergef&sses  entsteht.  Bei 
dem  ersten  Thermometer  konnte  ich  diesen  Ooefficienten 
nicht  bestimmen;  ich  habe  für  denselben  einen  angenäherten 
Werth  0,000026  angenommen.  Bei  dem  zweiten  Thermo- 
meter verfuhr  ich  folgendermassen. 

Ich  schnitt  von  der  Bohre,  aus  der  das  Thermometer- 
gefäss  verfertigt  wurde,  ein  Stück  ab,  schmolz  es  am  einen 
Ende  zu,  sodass  es  einen  Boden  von  gleicher  Dicke  wie  die 
Wand  der  Bohre  hatte,  und  zog  es  am  anderen  Ende  zu 
einer  Spitze  aus ;  in  der  Länge  von  10  cm  war  dieses  Gef&ss 
unverändert  die  Bohre  geblieben,  nur  an  Boden  und  Spitze 
vrar  es  umgeschmolzen;  ich  durfte  also  erwarten,  einen  rich- 
tigen Werth  für  den  Ausdehnungscogfficienten  des  Ther- 
mometers zu  erhalten.  Bei  dem  bedeutenden  Volumen  der 
verfertigten  Flasche  genügte  eine  Bestimmung  durch  Aus- 
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wiegen  mit  Wasser  ron  0  und  100®;  als  Mittel  aus  vier  Yer- 

sachen  erhielt  ich: 

y  =  0,000  040. 

Das  Gefäss  des  zweiten  Thermometers  pumpte  ich  mit 
einer  eben  gereinigten  QuecksUberluftpumpe  zehnmal  so  voll- 
ständig aus,  als  ich  konnte,  indem  ich  nach  jedem  Aus- 
pumpen trockene  Luft  einliess.  W&hrend  des  Pumpens 
wurde  dasselbe  in  einem  Sandbade  auf  durchschnittlich  250® 
erwärmt  Die  zum  Füllen  des  Thermometers  gebrauchte 
Luft  war  von  Kohlensäure  befreit  und  mit  Schwefelsauere 
und  Phosphorsäüreanhydrid  getrocknet  Ein  mit  diesem 
Thermometer  zwischen  0  und  100^  angestellter  Versuch  ergab 
den  Ausdehnungscoefficienten  der  Luft  zu  0,003  667. 

Das  Gestell  des  Luftthermometers  mit  der  Quecksilber- 
säule und  Scala  war  durch  einen  grossen  Schirm  gegen  Be- 
strahlung durch  den  Heizkasten  während  der  Versuche  ge- 
schützt. 

Die  Bestimmung  der  Temperatur  geschah  nach  der 
FormeP): 

P Pi_+  ^f_:? a_\ 

1  +  g^i         F  \1  +  «^g        1  +  atj 

""«.[_£! -!L(_J^ Pi     ]L  p/ 

P  und  p^  sind  die  beiden  Drucke,  unter  denen  das  Luft- 
Tolumen  des  Thermometers  bei  den  Temperaturen  t  resp. 
<j  steht, 

v/V  ist  das  Verhältniss  des  ausserhalb  des  Heizraumes 
befindlichen  Theils  des  Luftvolumens  zu  dem  ganzen  Vo- 
lumen, 

,  ^  die  Temperatur  des  Theiles  v  zu  derselben  Zeit,  wenn 
V  die  Temperatur  /  hat, 

a  der  Ausdehnungscoefficient  der  Luft  =  0,003  665, 

y  der  cubische  Ausdehnungscoefficient  des  Thermometer- 
gelasses, beim  ersten  Thermometer  =  0,000  026,  beim  zweiten 
=  0,000040. 

Für  das  Glied  Pil{l+cct^)  der  Formel  nahm  ich  bei 
dem  zweiten  Luftthermometer  immer  den  Werth,  der  sich 

1)  J0II7,  Pog^.  Ann.  Jubdbd.  p.  97.  1874. 
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beim  Einsetzen  des  Gef&sses  in  Eis  ergeben  hatte;  Able- 
sungen, die  ich  später  anstellte,  zeigten,  dass  der  Werth  der- 
selbe geblieben  war.  Bei  dem  ersten  Thermometer  las  ich 
vor  jedem  Versuche  Druck  und  Temperatur  ab. 

^  wurde  mit  in  die  Nähe  von  v  gehängten  Thermo- 
metern bestimmt 

Die  Glieder,  welche  v/V  und  y  enthalten,  sind  nur  ge- 
ringe Correctionen. 

Die  Grdsse  t  ist  demnach  fast  nur  von  den  Ablesungen 
am  Barometer  und  an  der  Scala  des  Luftthermometers  ab- 
hängig. Die  Genauigkeit  dieser  Ablesungen  ist  sehr  gross; 
da  man  mit  Sicherheit  ^/g  mm  ablesen  kann,  so  erreicht  die 
gesammte  Unsicherheit  der  sechs  bei  jedem  Versuche  ndthi- 
gen  Ablesungen  nicht  die  Grösse  von  1  mm,  was  ^2^  ^^^' 
spräche;  etwas  grösser  ist  die  Unsicherheit  dadurch,  dass  es 
oft  sehr  schwer  fällt,  bei  einer  gewünschten  Temperatur 
längere  Zeit  hindurch  einen  festen  Stand  des  Quecksilbers 
zu  bekommen;  ich  musste  mich  bei  mehreren  Versuchen  be- 
gnügen, eine  sehr  langsame  Erwärmung  oder  Abkühlung  zu 
erzielen  und  augenblicklich  nach  dem  Anreiben  des  Appa- 
rates das  Thermometer  einzustellen.  Die  Schwankungen  be- 
trugen in  diesen  Versuchen  bis  ^4°  f^  die  Minute,  nur  in 
einem  Versuche  Ve^J  ^^^^  würde  in  einigen  Versuchen  die 
Unsicherheit  der  Temperaturbestimmung  noch  um  */^  bis 
V2®  erhöhen. 

Bei  200  <*  würde  ein  Fehler  in  t  von  4,7«^,  bei  380  ^  ein 
solcher  von  6,5^  einen  Fehler  von  P/o  '^^  *'  hervorrufen. 

3.  Die  Berücksichtigung  der  Feuchtigkeit  der  Luft  er- 
gibt nur  eine  geringe  Correction,  welche  im  Mittel  0,6 ^/^ 
des  Werthes  von  ä'  beträgt. 

Darstellung  der  Untersuchungsmaterialien. 

1.  Chlor.  Dasselbe  wurde  nach  den  im  Grundriss  der 
Chemie  von  Fittig  angegebenen  Verhältnissen  aus  Koch- 
salz, Braunstein  und  Schwefelsäure  dargestellt.  Das  G-as 
wurde  in  Wasser  gewaschen  und  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure getrocknet.  Aus  den  Reinigungsapparaten  gelangte  es 
in  zwei  weite  Röhren  von  0,8  und  1,6  1  Inhalt,  welche  durch 
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Glashähne  luftdicht  veisohloBsea  werden  konnten.  Ich  Hess 
den  Ghasstrom  jedesmiU  2^)  Standen  gehen,  «m  aus  allen 
schAdlichen  Bäumen  die  Imft  am  rertreiben.  Nicht  srwei  von 
den  Ghlorapparaten,  mit  denen  ich  Versuehe  anstellte,  be- 
atzen Fttllnngen,  die  Ton  derselben  Entwiokelnng  des  Gases 
k^rtthren. 

2.  Jod.  Ich  reinigte  das  im  Handel  vorkommende  Jod 
nach  der  Methode  von  Stas.^)  Eine  concentrirte  Jodka- 
liumlösnng  wird  mit  Jod  gesättigt  und  letzteres  mit  Wasser' 
zum  Theil  wieder  ausgefällt;  der  Niederschlag  wird  ausge- 
waschen, mit  Wasserdämpfen  destlllirt,  über  salpeter saurem 
Calcium  getrocknet,  dann  mit  Baryt  oder  chlorfreiem  Kalk 
TenniBcht,  nochmals  destillirt  und  entweder  direct  verwendet 
oder  noch  über  Phosphorsäureanhydrid  getrocknet.  Ich  be- 
reitete mir'  zweimal  reines  Jod,  das  erste  mal  aus  gerade 
Yorhandenen  Materialien,  das  zweite  mal  ans  Jod  und  Jod- 
kalium, die  ich  von  Eahlbäum  in  Berlin  bezogen  hatte; 
die  Darstellungsweise  war  beide  mal  wesentlich  dieselbe.  Yon 
der  ersten  Portion  rühren  die  Füllungen  der  Apparate  V 
nnd  VI,  von  der  zweiten  die  des  Apparates  VII  her. 

3.  Brom.  Auch  hier  diente  mir  die  von  Stas  ange- 
gebene Methode.^  Das  Brom  wird  dargestellt  durch  Ein- 
wirkung von  Schwefelsäure  auf  bromsaures  Kalium  und  Brom- 
kalium. Die  beiden  Salze  waren  von  Kahlbaum  geliefert; 
das  erstere  befreite  ich  durch  dreimaliges  Umkrystallisiren 
Ton  einer  sehr  geringen  Menge  von  Jodsäure,  das  Brom- 
kalium war  jod&ei. 

Der  Apparat  war  genau  nach  der  Stas'schen  Vorschrift 
aufgestellt,  auf  welche  ich  in  Betreff  der  Einzelheiten  ver- 
weise. Er  bestand  nur  aus  Glas,  alle  Theile  waren  ineinan- 
der geschliffen.  In  demselben  werden  die  abgewogenen  Mengen 
der  Beagentien  zusammengebracht  und  das  entstandene  Brom 
mit  Wasserdämpfen  destillirt;  es  ist  dann  noch  mit  viel 
Wasser   vermengt;    dasselbe    wird    abgehoben,    die    letzten 


1)  J.  J.  Sias,  Untersucliimgen  über  die  Gesetze  der  chemischen 
Proportionen  etc.    Deutsch  von  Aronstein.   Leipzig  1867.   p.  137. 

2)  Stas,  a.  a.  O.  p.  158. 
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Spuren  an  der  Oberfläche  mit  reinem  frischgeglühten  Ealk 
entfernt,  und  dem  Brom  Phosphorsäureanhydrid ,  welches 
Yorher  in  einem  Strome  trockener  Luft  stark  erwärmt  wer* 
den  war,  zugesetzt.  Nachdem  das  Brom  damit  einige  Tage 
lang  gestanden  hatte,  goss  ich  es  ab  und  destiUirte  es 
in  eine  Vorlage,  die  durch  einen  eingeschliffenen  Stopfen 
Terschlossen  werden  konnte. 

Füllung  der  Apparate. 

1.  Chlor.  Nachdem  das  Gasrohr  eines  Apparates,  wie 
oben  beschrieben,  mit  der  das  Kieselsäurepulver  enthalten- 
den Bohre  versehen  und  bei  b  zugeschmolzen  war,  verband 
ich  es  vermittelst  des  bei  h  befindlichen  Fortsatzes  mit  der 
Quecksilberluftpumpe;  zu  gleicher  Zeit  setzte  ich  an  diese 
eine  der  mit  Chlor  gefüllten  verschlossenen  Röhren.  An 
der  Pumpe  befand  sich  ausserdem  ein  Gefass  mit  Phosphor- 
säureanhydrid, welches  als  Trockenapparat  diente.  Ich  eva- 
cuirte  nun  das  Gasrohr  und  alle  Verbindungsröhren  bis  zu 
dem  Hahn,  welcher  die  mit  Chlor  gefüllte  Bohre  an  dem 
Ende,  welches  mit  der  Pumpe  und  dem  Apparat  verbunden 
war,  abschloss.  Darauf  sperrte  ich  die  nach  der  Pumpe 
führende  Verbindungsröhre  ab  und  liess  durch  Oeffnen  des 
erwähnten  Hahnes  der  Chloraufbewahrungsröhre  das  Chlor 
in  den  ausgepumpten  Baum  eintreten.  Nachdem  das  Gas 
sich  in  dem  vergrösserten  Volumen  gleichmässig  vertheilt 
hatte,  schloss  ich  das  Gasrohr  mittelst  eines  Hahnes,  der  an 
dem  seitlichen  Fortsatze  desselben  angeschmolzen  war,  unter- 
brach die  Verbindung  des  Apparates  mit  Pumpe  und  Chlor- 
röhre und  zog  den  Fortsatz  bei  A  in  der  Flamme  möglichst 
nahe  am  Gasrohre  ab. 

2.  Jod.  Die  zur  Füllung  eines  Apparats  bestimmte 
Jodmenge  brachte  ich  in  ein  dünnwandiges  Glasfläschchen; 
den  nicht  mit  Jod  ausgefüllten  Theil  desselben,  einen  Baum 
von  höchstens  ^/^  ccm,  machte  ich  durch  Verbinden  mit  einem 
grossen  ausgepumpten  Cylinder  luftleer  und  schmolz  das 
Fläschchen  nahe  über  dem  Jod  zu.  Dann  führte  ich  das- 
selbe in  das  Gasrohr  des  herzurichtenden  Apparates  ein, 
ehe   dasselbe   bei    b    geschlossen  wurde.     Nachdem    darauf 
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letzteres  unter  wiederholtem  Ausspttlen  mit  trockener  Luft 
ausgepumpt  und  der  Fortsatz  bei  h  abgezogen  war,  brachte 
ich  das  Fläschchen  im  Innern  des  Apparates  leicht  durch 
Schütteln  zum  Zerbrechen. 

Die  Kieselsäure  färbte  sich  in  Berührung  mit  dem  Jod* 
dampf  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  hellroth,  beim 
Heizen  wurde  sie  braun  und  klebte  stark  zusammen,  sodass 
yiele  Versuche  misslangen,  weil  sich  keine  Figuren  mehr 
bildeten. 

3.  Brom.  Das  Brom  wurde  auf  dieselbe  Weise  in  die 
Apparate  gebracht  wie  das  Jod;  nur  die  Art  des  Einschmel- 
zens der  Substanz  war  etwas  geändert.  Die  dünnwandige 
Glasflasche  war  an  beiden  Seiten  zu  einer  feinen  Bohre  aus* 
gezogen;  sie  wurde  durch  Saugen  gefüllt  und  an  den  aus- 
gezogenen Enden  möglichst  nahe  am  Brom  zugeschmolzen; 
die  mit  eingeschlossene  Luftmenge  ist  so  gering,  dass  man 
sie  yemachlässigen  darf. 

Beim  Zerspringen  der  Bromfläschchen  in  den  hergerich- 
teten Apparaten  färbte  sich  die  Kieselsäure  sogleich  roth- 
braun; sie  ballte  sich  bei  gewöhnlicher  Temperatur  zusam- 
men, weniger  stark  bei  höherer  Temperatur;  an  der  Luft 
wurde  sie  wieder  weiss  wie  vorher. 

Um  zu  untersuchen,  welchen  Einfluss  die  Dichte  des 
eingeschlossenen  G-ases  auf  das  Resultat  hat,  variirte  ich  die 
eingeführten  Mengen  Chlor,  Brom  und  Jod  mehrfach.  Die 
Volumina  der  Apparate  und  der  Chloraufbewahrungsröhren 
waren  durch  Ausmessen  mit  Wasser,  die  eingeführten  Mengen 
Ton  Jod  und  Brom  durch  Wägen  ermittelt  worden;  für  die 
Chlorapparate  konnte  ich  demnach  aus  dem  Volumen  des 
ausgepumpten  Gasrohres  und  dem  der  bei  Atmosphärendruck 
mit  Chlor  gefüllten  Bohre,  für  die  Brom-  und  Jodapparate 
aus  der  eingeführten  Masse  und  dem  Volumen  des  Gasrohres 
die  Dichtigkeit  des  eingeschlossenen  Gases  berechnen.  Ich 
drücke  dieselbe  aus  in  einer  Zahl,  welche  das  Gewicht  von 
1  ocm  Gas  in  Milligrammen  angibt;  danach  ist  die  Dichte 
des  Chlors  bei  0®  und  760  mm  Druck  3,17,  die  des  Brom- 
dampfes beim  Siedepunkte  (63^,  760  mm)  5,82,  die  des  Jod- 
dampfes beim  Siedepunkte  (ca.  205^,  760  mm)  ca.  6,4. 
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EinflusB  der  Röhrenweite. 

Äu  dön  VetsüchBü  btoutzte  ich  ftöhren,  deren  Durch- 
messer 8  cm  betrug;  es  ist  2war  vorauszusetzen,  dass  in 
diesen  die  Schallgeschwindigkeit  nicht  merklich  von  der 
Röhrenweite  beeinflnsst  ist;  doch  wünschte  ich  dies  wenig- 
stens für  Chlor  nachzuweisen,  da  es  dann  auch  für  die  an- 
deren Gase  galt. 

Ich  füllte  eine  1,5  m  lange  und  5  cm  weite  G-lasrÖhre, 
die  an  beiden  Enden  durch  Hähne  verschlossen  werden 
konnte,' mit  Chlor,  indem  ich  den  Gasstrom  aus  den  Ent- 
wickelungs-  und  Reinigungsapparaten  hindurchgehen  Hess; 
nachdem  der  Strom  2Y2  Stunde  gedauert  hatte,  schloss  ich 
beide  Hähne  und  schmolz  dieselben  möglichst  nahe  an  den 
Enden  der  weiten  Röhre  ab.  Letztere  wurde  darauf  pas- 
send eingeklemmt  und  auf  ihren  zweiten  Longitudinalton  an- 
gerieben. Zwei  Versuche  gaben  gut  übereinstimmende  Re- 
sultate; dieselben  mussten  indess  etwas  kleinere  Werthe 
für  U  liefern,  als  die  übrigen  Versuche,  da  das  Chlor  durch 
das  Benetzen  der  Röhre  beim  Anreiben  abgekühlt  wurde;  in 
der  That  entsprach  die  beobachtete  Differenz  einer  Abküh- 
lung des  Chlors  um  8  bis  4®,  welche  durch  die  Umstände 
auch  sehr  wahrscheinlich  gemacht  wird. 

Somit  ist  jedenfalls  erwiesen,  dass  bei  den  anderen 
Apparaten  die  Röhrenweite  keinen  merklichen  Einfluss  hatte. 

Besultate. 

In  den  beiden  nachfolgenden  Tabellen  tiieile  ich  die 
Resultate  meiner  Versuche  mit;  die  Gesammtzahl  derselben 
beträgt  33,  wovon  auf  Chlor  14,  auf  Jod  8  und  auf  Brom 
11  entfallen. 

Die  erste  Tabelle  enthält  die  Daten  der  Beobachtung 
und  die  Resultate  aller  Versuche  nach  d«n  Temperaturen, 
bei  welchen  letztere  angestellt  sind,  geordnet.  Die  in  der 
ersten  Spalte  gegebenen  Nummern  der  Versuche  bezeichnen 
die  Reihenfolge  derselben  nach  der  Zeit.  Die  Bedeutung 
der  in  den  übrigen  Spalten  enthaltenen  Zahlen  ist  in  der 
Tabelle  selbst  angegeben;  die  in  Spalte  V  aufgeführten  Tem- 
peraturen beziehen   sich   auf  die  Zeit  der  Erzeugung  der 
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Staubfigurexi.  Die  BucbsUben  ljl\  r^t"^  d  bedeuten  wie  oben: 
/  und  V  die  Wellenl&nge  desselben  Tones  in  Luft  und  dem  zu 
untersucbenden  Gas,  7  und  %'  die  »baoluten  Temperaturen, 
d  die  nach  dem  Feuchtigkeitsgehalte  corrigirte  Dichte  der  Luft. 


Tabelle  I. 


s¥e« 


srs 


^ 


iimii 


Vftrt 


TOfT 


I. 

d.Ver- 
aocbe 


n. 

Nrn. 
d.  Ap- 
parate 


in- 

Dichte 

mg 


rv. 

d 


V. 

Temperaturen 
in  0.« 

Jjoti     I  Cl,Br.J 


VI. 


vn. 


(T)H-i 


vm. 


IX. 

Schallge- 
Bchwin- 
digk.b.0» 


1 

2 

3 

4 

8 

9 

12 

IS 

14 

7 

6 

5 

10 

II 


15 
21 
18 
19 
16 
22 
17 
20 


27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

23 

U 

26 

25 


C 

hlor. 

• 

I 

i>e 

1,005 

17,6 

n.4 

0,619 

I 

1,6 

1,005 

16,8 

16,0 

0,617 

I 

1,6 

1,006 

20,1 

19,1 

0,621 

n 

2,7 

1,006 

19,2 

19,1 

0,614 

m 

2,6 

1,005 

20,5 

20,2 

0,618 

IV 

1,6 

1,005 

21,3 

»1,0 

0,619 

n 

2,7 

1,009 

25,0 

100,3 

0,688 

n 

aj 

1,009 

26,0 

100,4 

0,691 

u 

2,7 

1,008 

25,7 

100,5 

0,695 

n 

2,7 

1,008 

23,4 

217,4 

0,795 

n 

2,7 

1,008 

22,9 

221,6 

0,798 

u 

2,7 

1,007 

21,7 

228,1 

0,805 

IV 

1,6 

1,007 

23,9 

288,6 

0,809 

IV 

1,6 

1,008 

25,8 

848,4 

0,883 

IX 
IX 
X 
XI 
XI 

(    X  , 

X    ' 

(vm  ' 
vm  ( 
vm 
vm 


1,5 
1,5 
1,5 
1,2 
1,2 

1,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 


0,885 

1,826 

205,5 

0,383 

1,320 

205,0 

0,389 

1,841 

206,7 

0,380 

1,307 

204,1 

0,385 

1,325 

205,5 

0,385 

1,327 

205,6 

0,381 

1,810 

204,3 

0,385 

1,826 

^5,6 

0,390 

1,342 

206,7 

0,385 

1,924 

205,4 

0,384 

1,328 

205,3 

0,384 

1,321 

205,1 

0,888 

1,318 

204,9 

0,881 

1,311 

l   204,3 

03842 

l  1,323 

^05,3 

Jod. 

V 

4,8 

1,004 

19,8 

206,1 

0,409 

vn 

lt7 

1,004 

20,7 

224,2 

0,421 

V 

4,8 

1,006 

22,7 

224,5 

0,421 

VI 

2,7 

1,004 

19,8 

235,3 

0,428 

V 

4,8 

1,006 

21,6 

304,5 

0,451 

VU 

1t7 

1,004 

21,8 

938,1 

0,471 

V 

4,8 

1,007 

25,0 

371,1 

0,476 

VI 

2,7 

1,005 

23,9 

377,2 

0,481 

£ 

irom. 

1,003 

18,6 

18,9 

0,408 

1,004 

19,9 

19,6 

0,406 

1,005 

21,1 

ai,l 

0,404 

1,005 

20,5 

100,0 

0,460 

1,005 

19,1 

100,2 

0,461 

1,004 

17.9 

100,8 

0,463 

1,004 

18,2 

100,4 

0,461 

1,004 

20,5 

192,5 

0,511 

1,008 

18,1 

194,2 

0,511 

1,004 

20,1 

317,6 

0,577 

1,004 

20,2 

387,8 

0,611 

0,102 

1,260 

106,2 

0,105 

1,290 

107,5 

0,106 

1,302 

108,0 

0,106 

1,300 

107,9 

0,105 

1,282 

101,1 

0,108 

1,828 

109,0 

0,105 

1,291 

107,5 

0,106 

1,301 

108,0 

0,1065 

1,394 

107,7 

0,167 

1,803 

135,5 

0,166 

1,291 

'  134,8 

0,164 

1,878 

184,2 

0,167 

1,302 

135,4 

0,167 

1,300 

135,3 

0,168 

1,807 

185,7 

0,167 

1,298 

135,2 

0,166 

1,289 

134,8 

0,164 

1,274 

134,0 

0,166 

1,293 

135,0 

0,166 

1,298 

135,0 

0,1662 

1,298 

135,0 
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Zur  Berechnung  der  Zahlen  der  letzten  Spalte,  der  auf  0^ 
redncirten  Schallgeechwindigkeit  in  Chlor,  Brom  und  Jod, 
wurde  die  Schallgeschwindigkeit  in  trockener  Luft  bei  0^  2a 
831,2  m  angesetzt. 

Die  üebereinstimmung  der  erhaltenen  Resultate  ist  im 
Ganzen  eine  gute.  Die  extremen  Werthe  liegen  bei  jeder 
Versuchsreihe  gleich  weit  yom  arithmetischen  Mittel  entfernt. 


Chlor 

Jod 

Brom 

Arithm.  Mittel  .  .  . 

1,323 

1,294 

1,293 

Extreme  Werthe  | 

1,342 
1,307 

1,328 
1,200 

1,307 
1,274 

Differenz 

0,035 

0,068 

0,033 

Die  erste  Tabelle  lässt  bereits  erkennen,  dass  sich  der 
Werth  von  U  weder  mit  der  Temperatur,  noch  mit  der  Dich- 
tigkeit des  Gases  mierklich  ändert;  um  die  Uebersicht  zu  er- 
leichtem, fasse  ich  jedesmal  eine  grössere  Anzahl  von  Ver- 
suchen, die  bei  nahe  derselben  Temperatur  angestellt  oder 
mit  Apparaten  von  gleicher  Dichtigkeit  des  Inhaltes  erhal- 
ten sind,  zusammen  und  nehme  aus  den  zugehörigen  Werthen 
von  k'  das  Mittel;  so  entsteht  die  Tabelle  IL  Der  erste 
Theil  derselben  enthält  die  Mittelwerthe  von  A'  für  die  ver- 
schiedenen Temperaturen;  doch  habe  ich  auch  fbr  Tempe- 
raturen, für  welche  nur  ein  Versuch  vorliegt,  diesen  in  die 
Tabelle  aufgenommen.  Der  zweite  Theil  zeigt  die  Werthe 
von  k'  f&r  die  verschiedenen  Dichtigkeiten  des  Inhaltes  der 
Apparate. 

Bei  jedem  Mittelwerthe  findet  sich  ausser  der  Tempera- 
tur, bezw.  Dichte,  für  welche  er  gilt,  auch  angegeben,  aus 
wieviel  Versuchen  er  berechnet  ist  und  wie  viel  Apparate 
bei  Anstellung  der  letzteren  gedient  haben. 

Tabelle  II  (p.  39)  zeigt,  dass  für  die  drei  Gase  Chlor, 
Brom  und  Jod  k'  sich  innerhalb  weiter  Ghrenzen  mit  der 
Temperatur  nicht  merklich  ändert.  Man  könnte  versucht 
sein,  aus  den  Zahlen  des  zweiten  Theils  der  Tabelle  eine 
Abnahme  von  h!  mit  wachsender  Dichte  des  Gases  zu  fol- 
gern;   besonders    für    Jod    scheint    diese    Aenderung    sehr 
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Tabelle  IT. 

Temp. 

Zahl 

Zahl 

Dichte 

Zahl 

Zahl 

der 

der 

k' 

mg 

der 

der 

h' 

in  C* 

Versuclie 

Apparate 

oom 

Versuche 

Apparate 

Chlor. 

20 

6 

4 

1,324          1,6 

6 

2 

1,324 

lOO 

3 

1 

1,826         2,7 

8 

2 

1,322 

230 

4 

2 

1,321         — 

— 

— 

— 

340 

1 

1 

1,311         — 
Jod. 

~~ 

"~~ 

— 

220 

4 

3 

1,288   1 

1,7 

2 

1 

1,809 

320 

2 

2 

1,805 

2,T 

2 

1 

1,800 

S75 

2 

2 

1,296 

4,8 

4 

1 

1,284 

1 

Brom. 

!              20 

3 

2 

1,291 

;>2 

2 

1 

1,301 

100 

4 

2 

1,302 

1,5 

5 

2 

1,295 

190 

2 

1 

1,281 

5,0 

4 

1 

1,287 

1            318 

1 

1 

1,293 

— . 

— 

— 

1            888 

1 

1 

1,298 

— 

- 

— 

— 

bedeutend  zu  sein;  allein  die  grosse  Differenz  der  Zahlen 
1,309  und  1,284  wird  YoUständig  durch  die  Beobachtungs- 
fehler erklärt,  wie  man  sich  leicht  überzeugen  kann,  wenn 
man  die  Werthe  in  Tabelle  I  vergleicht,  aus  denen  diese 
Zahlen  berechnet  sind.  Ein  ähnliches  Yerhältniss  zeigen  die 
Zahlen  fur  Brom.  Es  lässt  sich  daher  auch  von  der  Dich- 
tigkeit des  Gases  behaupten,  dass  sie  keinen  merklichen 
Einfluss  auf  die  Grösse  ypn  k'  hat. 

Die  Zahlen  k\  die  ich  bisher  gegeben  habe,  sind  mit 
den  experimentell  bestimmten  Werthen  der  Gasdichten  be- 
rechnet; legt  man  die  oben  angeführten  theoretischen  Dichten 
za  Grunde,  so  erhält  man  für  Brom  und  Jod  ein  wenig 
andere  Werthe;  es  ist  dann  k  für: 

Chlor    1,323,  Brom    1,290,  Jod    1,300. 


Ich  benutze  die  gewonnenen  Besultate  zur  Berechnung 
der  verschiedenen  auf  die  specifische  Wärme  der  Guse  be- 
züglichen Zahlen.  Es  bedeute  Cp  und  c«  die  specifischen 
Warmen  bei  constantem  Druck,  bezw.  constantem  Volumen, 
wenn  das  Gks  dem  Gewichte  nach  mit  Wasser  verglichen 
wird,  y    die  specifische  Wärme  bei    constantem   Volumen, 
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wenn  das  Gas  dem  VolumeD  nach  mit  Luft  verglichen  und 
die  specifische  Wärme  der  Luft  bei  constantem  Volumen 
:=  0,1684  ist 

Zum  Vergleiche  füge  ich  die  von  Begnault  fOr  Chlor 
und  Brom  gefundenen  Werthe  der  speciflschen  Wärme  bei 
constantem  Druck  bei.^)  ' 

Tabelle  HL 


Namen 
der  Gase 

Dichten 
der  Gase 

k' 

^P 

Regnaalt 

^ 

r 

CWor 

Brom   .... 
Jod 

2,4502 
5,54 

8,716 

1,323 
1,293 
1,294 

0,1156 

0,05504 

0,08489 

0,1241 
0,05552 

0,08731 
0,04257 
0,02697 

0,2189 
0,2858 
0,2850 

Sc 

h  1  U  B  8. 

Die  Resultate  dieser  Untersuchung  lassen  sich  in  fol- 
gende Sätze  zusammenfassen: 

1)  Für  die  Gase  Chlor,  Brom  und  Jod  sind  die  Werthe 
von  k  und  y  und  das  Verhältniss  der  kinetischen  Energie 


1)  Begnault,  a.  a,  0.  p.  149.  197.  —  Die  specifische  Wärme  des 
Chlors  findet  man  meist  zu  0,12099  angegeben;  diesen  Werth,  den  Beg- 
nault ans  sdnen  Versuchen  erhlüt,  bezeichnet  er  selbst  als  zu  klein. 
Bei  der  Begnault*sehen  Methode  ist  es  nOthig,  dass  die  Gescfawindi^^ce&t 
des  durch  das  Calorimeter  gehenden  GraastromeB  einen  gewissen  Betrag 
überschreite;  ist  sie  kleiner  als  dieser,  so  wird  auch  der  Werth  der  spe- 
cifischen  Wärme  zu  klein  gefunden.  Nun  hatte  aber  der  Strom  des  Chlor- 
gases keineswegs  die  nöthige  Geschwindigkeit;  ausserdem  fand  Beg- 
nault durch  Versuche  mit  dem  Apparat,  der  zu  den  Chlorbestimmungen 
gedient  hatte,  bei  einer  Qesehwindi^eit  des  GkuMtromes,  die  sonst  aus- 
reichend gewesen  war,  die  specifische  Wärme  der  Luft  nicht  unbeträcht- 
lich kleiner  als  mit  dem  Apparate,  den  er  sonst  benutzte.  Er  corrigirt 
die  hierdurch  entstandenen  Fehler,  mit  denen  der  Werth  von  e^-nach 
seinen  Beobachtungen  behaftet  ist,  gemäss  den  für  Luft  beobachteten 
Zahlen  und  gibt  die  wahre  Grösse  der  specifischen  Wtrme  des  Chlors  zu 
0^1241  an.  (a.  a.  0.  p.  806.) 

Bei  Bestimmung  der  spocifischen  Wärme  des  Broms  Uess  Begnault 
das  Gas  sich  in  dem  Calorimeter  zur  Flüssigkeit  yerdichten.  Indem  er 
nun  das  Brom  einmal  mit  einer  Temperatur  von  230^,  das  andere  mal 
mit  einer  solchen  von  80^  in  das  Calorimeter  eintreten  liess,  bekam  er 
fOr  das  Interfail  80*-280<^  die  specifische  Wärme  des  Dampfes. 
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der  fortschreitenden  Bewegung    der  Molecule    zur    totalen 
Energie  andere  als  für  die  übrigen  zweiatomigen  Qase. 

Zum  Vergleiche  stelle  ich  für  die  zweiatomigen  Grase 
die  Werthe  von  A,  y  nnd  Kj  H  zusammen;  fiür  die  ersten 
sechs  anfgefbhrten  Gase  habe  ioh  einmal  die  yon  Clcuusius^) 
nach  Begnault's  Bestimmungen  der  specifischen  Wärme 
bei  constantem  Druck  berechnete  Tabelle,  das  andere  mal 
die  Ton  Wüllner  in  seinem  Lehrbuch  der  Experimental- 
physik^ gegebene  Zusammenstellung  der  Beobachtungen  von 
Dulong,  Massen  und  Cazin  benutzt;  der  letzteren  habe 
ich  nur  die  Masson'schen  Zahlen  entnommen,  weil  dieselben 
in  der  Mitte  zwischen  den  kleineren  Dulong'schen  und  den 
grösseren  Oazin'schen  liegen,  und  weil  Massen  k  für  die 
sinuntliehen  sechs  Gase  bestinmit  hat,  während  sich  die 
Untersuchungen  von  Bulong  und  Oazin  je  nur  über  einen 
Theil  der  Gase  erstrecken.  Der  Berechnung  der  Begnault'- 
tehen  Beobachtungen  für  Ohlor  und  Brom  habe  ich  nicht 
die  fibr  diese  Gase  in  der  Clausius'schen  Tabelle  angeführten 
Werthe  der  specifischen  Wärme  bei  constantem  Druck  und 
der  Dichten  der  Gase  zu  Grunde  gelegt,  sondern  die  in 
Tabelle  UE  gegebenen  Zahlen. 

Tabelle  lY. 


'Namen 
derGk»e 

Cnem. 
Formel 

Dichten 

Je 

7 

K 

w 

h 

r 

K 
H 

0, 

1,1056 

Begnault 

Massen 

Saneratoff     .    . 

1,402 

0,171 

0,60 

1,401 

0,172 

0,60 

Stickstoff.    .    . 

N. 

0,9713 

1,412 

0,168 

0,62 

1,401 

0,173 

0,60 

Wasserstoff  .    . 

H. 

0,0692 

1,412 

0,167 

0,62 

1,401 

0,172 

0,60 

Kohienozyd  .    . 

CO 

0,9673 

1,411 

0,168 

0,62 

1,409 

0,169 

0,61 

Stickoxyd     .    . 

NO 

1,0384 

1,403 

0,172 

0,60 

1,390 

0,177 

0,59 

an 

Ol, 

1,2596 
2,4602 

1,420 
1,294 

0,164 
0,235 

0,63 
0,44 

1,392 

0,176 

0,59 

Strecker 

CUor  .    .    .    . 

1,323 

0,214 

0,48 

Brom  .... 

Br, 

5,54 

1,290 

0,239 

0,43 

1,293 

0,236 

0,44 

Jod 

J. 

8,716 

— 

— 

— 

1,294 

0,235 

0,44 

1)  Claasius,  Mechanische  Wftrmetheorie.  2.  Aufl.  Bd.  1.  p.  62. 

2)  Wällner,  Experimentalphysik.    3.  Aufl.  Bd.  3.  p.  462. 
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Hr.  Prof.  Kundt  machte  bereits  bei  einer  früheren  Gre- 
legenheit^)  die  Bemerkung,  ^ydass  bei  Ghlorgas,  welches  dem 
Mariotte-Gay-Lussac'schen  Gresetze  folgt,  die  Atome  im  Mo- 
lecül  physikalisch  anders  miteinander  in  Wechselwirkung 
stehen  müssen,  als  die  Atome  in  den  Molecttlen  von  O,  H, 
N,  CO  und  NO.« 

Dieser  Ausspruch,  der  sich  auf  einige  von  Hm.  Prof. 
Kundt  mit  ChlorgHs  angestellte  Versuche^  stützte,  läset 
sich  nach  der  vorliegenden  Untersuchung  erweitem. 

2)  Die  drei  Gase  Chlor,  Brom  und  Jod  bilden  durch 
ihr  Verhalten  in  thermischer  Beziehung  unter  den  G-asen, 
deren  Molecule  aus  zwei  Atomen  bestehen,  eine  Gruppe  für 
sich;  in  den  Molecülen  dieser  drei  Gase  treten  die  Atome 
physikalisch  anders  miteinander  in  Wechselwirkung  als  in 
den  Molecülen  der  zweiatomigen  Gase  SauerstoiB^  Stickstoff, 
WasserstofiP,  Kohlenoxyd,  Stickoxyd  und  Chlorwasserstoff. 

B)  Schon  aus  dem  Verhalten  der  zweiatomigen  Gase 
lässt  sich  schliessen,  dass  weder  die  Boltzmann'sche  noch  die 
Maxwell'sche  Annahme  über  die  Art  der  Beweglichkeit  der 
Atome  im  Gasmolecül  eine  allgemeine  Giftigkeit  besitzt. 

Phys.  Inst.  d.  Univ.  Strassburg  i.  E.,  16.  Febr.  1881. 

1)  52.  Yersammlung  deutscher  Naturforscher  und  Aerzte  in  Baden- 
Baden  1879,  vgl.  das  Tageblatt  der  Versammlung,  p.  184. 

2)  Hr.  Prof.  Kundt  hatte  die  Güte,  mir  diese  Versuche  mitzutheilen; 
die  Methode  ist  die  auch  von  mir  angewandte.  Die  Zahl  der  Versuche 
ist  acht,  von  denen  sechs  bei  Zimmertemperatur,  zwei  bei  über  800^  an- 
gestellt sind;  bei  letzteren  ist  indess  die  Temperatur  nur  mit  Quecksüber- 
thermometem  bestimmt  und  deshalb  unsicher.  Zu  den  Versuchen  wurden 
zwei  Apparate  benutzt.  Die  Luftfeuchtigkeit  ist  nicht  bestimmt;  ich 
brachte  daftir  eine  Correction  yon  +  0,6  Vo  ii^  Rechnung.  Die  Resultate 
der  einzelnen  Versuche  gibt  folgende  Tabelle: 


Temp. 

k 

Temp. 

k 

200 
20  0 
20* 
20« 

1,319 
1,325 
1,313 
1,325 

20  0 

20  • 

3230 

323  0 

1,313 
1,321 
1,317 

1,297 

Das  aus  den  Resultaten  der  sechs  bei  Zimmertemperatur  angestellten 
Versuche  genommene  arithmetische  Mittd  1,319  stimmt  mit  dem  Resul- 
tate meiner  Versuche  fast  genau  überein. 
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in.    Ueber  Vol^u/menänderungen  eüfUger  MetaUe 

beinn  Schmelzen^)} 

von  F.  Nies  und  A.  W^nkelmann. 

(Aus  den  Berichten  d.  k.  Aead.  d.  Wise,  zu  Mtincben,  vom  4.  Dec.  1880; 
mitgetheüt  von  den  Herren  Verfiaflsem.) 


§  1.    Einleitung. 

Im  allgemeinen  ist  man  geneigt,  den  Satz  von  der  Aus- 
dehnung der  Körper  bei  Erhöhung  der  Temperatur  und  Zu- 
sammenziehung derselben  bei  Abkühlung  auch  auf  den  Ueber- 
gang  aus  dem  festen  in  den .  flüssigen  Aggregatzustand  und 
Tice  versa  auszudehnen,  und  infolge  dessen  dem  flüssigen 
Körper  ein  kleineres  specifisches  Gewicht  als  dem  festen 
gleicher  Natur  und  gleicher  Temperatur  zuzuschreiben. 
Körper,  von  denen  man  erfahrungsgemäss  das  Gegentheil 
weiss  (fÄT  alle  Beobachter  das  Eis,  für  viele  unter  anderen 
das  Eisen),  werden  als  Ausnahmen  gegenüber  der  sonstigen 
allgemeinen  Gültigkeit  des  Satzes  bezeichnet.  Die  Literatur 
bietet  nicht  viele  Arbeiten  dar,  welche  die  Untersuchungen 
im  Zusammenhange  auf  mehrere  Körper  ausdehnen;  die  aus- 
führlichste verdanken  wir  H.  Kopp*),  welcher  seine  Unter- 
suchungen auf  Phosphor,  Schwefel,  Wachs,  Stearinsäure, 
Stearin,  Eis,  Chlorcalcium,  phosphorsaures  Natron,  unter- 
schwefligsaures  Natron  und  Kose's  Metall  ausdehnte  und 
nachwies,  dass  alle  diese  Körper  beim^ebergange  aus  dem 
festen  in  den  flüssigen  Zustand  eine  Yolumenvergrösserung 
erfahren.  Für  die  Metalle  weichen  die  Angaben  der  ein- 
zelnen Autoren  hinsichtlich  der  Aenderung  der  Dichte  beim 
Schmelzen  vielfach  voneinander  ab,  und  ist  bisher  noch 
kein  einziges  Metall  von  allen  Beobachtern  in  glei- 
chem Sinne  beurtheilt.  Nachdem  deshalb  einer  von 
uns  bei  Gelegenheit  einer  anderen  Untersuchung  auf  die 
Thatsache  aufmerksam  wurde,  dass    ein  gewöhnlich    nicht 


1)  In  der  geologischen  Section    der  Naturforscherversammlnng   so 
Dumg  wurde  am  28.  Sept.  1880  über  die  vorliegende  Arbeit  referirt 

2)  H.  Kopp,  Lieb.  Ann.  W.  p.  129.  1855. 
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unter  den  Ausnahmen  aufgeführter  Körper,  Zinn,  im  festen 
Aggregatzustande  leichter,  als  im  gleich  temperirten  flüssigen 
ist,  so  erschien  es  uns  wünschenswerth,  gemeinsam  auch 
andere  ESrper,  zunächst  sonstige  Metalle,  auf  das  Verhält- 
niss  der  Dichten  im  festen  und  flüssigen  Z4Ustaode  im  prüfea 
Zugleich  aher  sollten  sich  diese  Studien  auch  auf  den  Ver- 
such erstrecken,  etwaige  Dichtigkeitsdifferenzen  numerisch 
zu  hestimmen.  Ueber  die  hierzu  ausgeführten  Experimente 
soll  im  Folgenden  referirt  werden.^) 

Die  Besultate  sind  nach  der  Reihenfolge,  in  welcher  wir 
die  Metalle  untersuchten,  zusammengestellt,  so  zwar,  dass 
bei  jedem  einzelnen  Metalle  ein  erster  Paragraph  die  in  der 
Literatur  enthaltenen  Notizen,  ein  zweiter  Paragraph  den 
Gang  unserer  eigenen  Experimente  angibt.  Am  Schlüsse 
der  Arbeit  enthält  §  16  eine  Zusammenstellung  der  Yer- 
suchsresultate  und  §  17  einige  Bemerkungen  über  das  Ver- 
halten der  Legirungen  und  der  Silicate. 

§  2.    Sinn.    Literatur. 

Unter  den  Arbeiten,  welche  eine  Mehrzahl  von  Metallen 
in  Bezug  auf  die  Dichtigkeitsverhältnisse  im  festen  und  im 
geschmolzenen  Zustande  behandeln,  ist  ein  Aufsatz  von 
Reaumur^  zu  erwähnen.  Zum  Vergleich  mit  Eisen  prüfte 
derselbe  eine  Reihe  von  sonstigen  Metallen,  und  zwar  unter 
Anwendung  von  drei  Methoden.  Er  suchte  zunächst  Körper 
im  festen  Aggre^atzustande  auf  dem  geschmolzenen  Materiale 
zum  Schwimmen  zu  bringen;  oder  er  füllte  Gefässe  mit  dem 
flüssigen  Metalle  und  beobachtete  die  Oberfläche  nach  dem 
Erkalten;  Concavität  wird  auf  Zusammenziehung,  Convexität 
auf  Ausdehnung  im  Momente  der  Erstarrung  gedeutet.  End- 
lich übergoss  er  ein  auf  dem  Grunde  des  Giessgef&sses 
liegendes  festes  Stück  mit  dem  geschmolzenen  Material  dieser 


1)  Wir  sind  Hm.  Prof.  v.  Wolff,  dem  Vorstande  der  hiesigen  land- 
wirthschaftlicheii  Versuchsstatioii,  und  den  beiden  Yersachsdirigenten 
dieser  Anstalt,  Hm.  Dr.  Kreuzhage  und  Hrn.  Dr.  Kellner  für  mehr- 
fache Unterstützung  zu  Dank  verpflichtet. 

2)  Reaumur,  Hist  de  Taoad.  roy.  des  so.  p.  7.  1726;  aosfUhrUeher 
in  „M6m.  de  math,  et  phys.'^  p.  273.  1726. 
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Sabstafiz;  steigt  hierbei  das  feste  Stttck  auf,  so  wird  von 
B^anmur  selbst  diese  Art  des  Nachweises  einer  Ansdeh« 
uthg  beim  Erstarren  als  die  sicherste  bezeichnet 

Hinsichtlich  des  Zinns  gibt  K^anmur  an,  dass  es  beim 
Erkalten  eine  concave  Oberfläche  erhält,  sich  also  beim 
üebergang  ans  dem  flfissigen  in  den  festen  Aggregratzustand 
Terdichte,  nnd  zwar  weniger  als  Blei,  etwas  stärker  als 
Enpfer;  im  übrigen  yerhalte  sich  Zinn  ähnlich  wie  filei 
imd  bereite  wie  dieses  der  Beobachtung  besondere  Sohwie- 
rigkeit,  weil  es  bei  zu  hoher  Temperatur  leicht  wegschmelze, 
bei  zu  niedriger  aber  dickflüssig  werde.  Ausser  Beproduc- 
tionen  dieser  Bfeaumur'schen  Angabe,  Zinn  ziehe  sich  beim 
Erkalten  zusammen,  ist  uns  aus  der  Literatur  nur  Mar x^)  Notiz 
bekannt,  „Zinn  scheint  beim  Erstarren  keine  Ausdehnung, 
sondern  eher  eine  Zusammenziehung  zu  erleiden'^ 

§  3.    Zinn.    Experimente. 

Unsere  eigenen  auf  Zinn  bezüglichen'Experimonte  sind 
in  Kürze  folgende:  Das  Zinn  wurde  in  einem  starken  cylin- 
drischen  Q-efäss  von  Kupfer,  14  cm  hoch  und  11  cm  Durch- 
messer, geschmolzen  und  der  Schmelzpunkt  zu  226,5^  C.  be- 
stimmt. Um  die  grosse  Menge  Zinn  Yon  etwa  7  kg,  welche 
dss  Kupfierbad  enthält^  auf  einer  möglichst  gleidunässigen 
Temperatur  zu  erhalten,  war  das  Kupfergefäss  Ton  zwei 
Eisencylindem  im  Durchmesser  von  13  resp.  16  cm  umgeben 
nnd  es  gelang  auf  diese  Weise,  die  Temperatur  in  den  yer- 
schiedenen  Theilen  des  Bades  nahezu  gleich  (bis  auf  eine 
Differenz  von  0,1^  bis  0,2^)  zu  erhalten.  Der  Beweis  hier- 
für wurde  dadurch  beigebracht,  dass  das  Thermometer,  an 
Torschiedenen  Stellen  des  Bades  eingeführt,  keine  grösseren 
Differenzen  erkennen  liess;  auch  wurde  mehrfach  mit  zwei 
Thermometern  gleichzeitig  die  oben  erwähnte  Beobachtung 
wiederholt. 

Das  Zinn  zeigt  sehr  deutlich  die  fundamentale  Erschei- 
nung, um  deren  Nachweis  es  sich  hier  vor  allem  handelt, 
dass  das  feste  Metall  in  dem  flüssigen  schwimmt.    Es  ist 

1]  Marx,  Schweigger  -  SeideVs  Jahrbuch  der  Phys.  u.  Ohem.  68. 
p.  454.  1830. 


Digitized  by 


Google 


46  F.  Nies  u,  A,   Wmhdmann. 

bekannt,  dass  man  einen  Körper,  welcher  specifisch  schwerer 
als  eine  Flüssigkeit  ist,  auf  der  Oberfläche  der  Flüssig, 
keit  schwimmend  erhalten  kann,  wenn  man  nur  dafür  Sorge 
trägt,  dass  der  Körper  vorsichtig  aufgelegt  wird,  sodass  die 
Flüssigkeit  den  Körper  nicht  roUständig  bedeckt.  Ein  solcher 
Körper  sinkt  aber  zu  ^oden,  sobald  man  ihn  einmal  unter- 
taucht. Von  dieser  Art  des  Schwimmens  soll  im  Folgenden 
abgesehen  werden,  sodass  ein  Körper  von  uns  nur  dann 
als  schwimmend  bezeichnet  wird,  wenn  derselbe 
nach  dem  Untertauchen  sich  wieder  bis  zur  Ober* 
fläche  der  Flüssigkeit  oder  mit  einzelnen  Theilen 
darüber  hinaushebt.  Ein  Versuch  dieser  Art  wird  im 
Folgenden  „Fundamentalversuch^^  genannt. 

Um  mit  Sicherheit  ein  festes  Stück  zu  gewinnen,  wel- 
cher der  Substanz  nach  mit  dem  flüssigen  Metall  yollkommen 
übereinstimmt,  wurde  die  ganze  Masse  zunächst  geschmolzen, 
und  dann  mit  einem  Löffel  ein  Theil  herausgehoben  und 
der  Erkaltung  ausgesetzt.  Wurde  dann  die  erkaltete  Masse 
in  das  flüssige  Metall,  dessen  Temperatur  die  des  Schmelz- 
punktes war,  gebracht,  so  sank  zunächst  der  feste  Körper 
unter^  erhob  sich  aber  nach  einiger  Zeit  bis  zur  Oberfläche 
und  ragte  stellenweise  über  dieselbe  hinaus.  Ein  nachfol* 
gendes  Untertauchen  mit  einem  Ghlasstabe  hatte  immer  den- 
selben Erfolg:  Der  Körper  stieg  sehr  schnell  wieder  in  die 
Höhe,  sobald  die  untertauchende  Kraft  zu  wirken  aufge- 
hört hatte. 

Aus  diesen  Versuchen  geht  zunächst  hervor,  dass  das 
feste  Metall  in  niedriger  Temperatur  dichter  als  das  flüssige 
Metall  ist,  dass  aber  in  höheren  Temperaturen  das  Umge- 
kehrte der  Fall  ist:  Das  feste  Metall  ist  weniger  dicht  als 
das  flüssige. 

Um  uns  von  der  Richtigkeit  dieses  Resultates  noch 
weiter  zu  überzeugen,  versuchten  wir  das  feste  Metall  vor 
dem  Untertauchen  so  weit  zu  erwärmen,  dass  es  nach  dem 
Untertauchen  sofort  wieder  in  die  Höhe  stieg  und  nicht 
zuerst,  wie  früher  von  dem  kalten  Metall  erwähnt  wurde, 
untersank.  Wir  erreichten  dies  nach  einigen  Versuchen  in 
folgender  Weise:   Es  wurde  ein  Gussstück  festen  Zinns  von 
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der  Form  eines  rechtwinkeligen  Parallelepipeds  im  Gewichte 
?on  etwa  300  g  hergestellt  und  dieses  nach  der  Erkaltung 
TOTsichtig  auf  die  vorher  gereinigte  Oberfläche  des  flüssigen 
Zinns  gelegt,  sodass  ersteres  nicht  untersank/  Bestimmt  man 
dann  die  Zeit,  so  lässt  sich  leicht«angeben,  wie  lange  man 
mindestens  warten  muss,  um  die  Masse  so  weit  sich  erwärmen 
za  lassen,  dass  ein  nachfolgendes,  durch  einen  Q-lasstab  be- 
wirktes Untertauchen  das  feste  Stück  nicht  tiefer  sinken 
lässt  Wartet  man  diese  Zeit  ab,  so  steigt  das  feste  Metall 
nach  dem  Untertauchen  sogleich  wieder  zur  Höhe;  taucht 
man  hingegen  das  Metall  vor  Ablauf  der  betreffenden  Zeit 
nnter,  so  sinkt  es  zunächst  zu  Boden,  um  erst  nach  hinrei- 
chender Erwärmung  in  der  Tiefe  wieder  an  der  Oberfläche 
zu  erscheinen. 

Es  ist  der  Wunsch  naheliegend,  die.Differenz  der  Dichten, 
welche  in  dem  festen  und  flüssigen  Metall  nach  dem  Obigen 
Torhanden  ist,  auch  durch  Zahlen  auszudrücken.  Eine  Be- 
stimmung dieser  Art  ist  mit  grossen  Schwierigkeiten  ver- 
bunden, deren  Ueberwindung  uns  erst  nach  manchen  vergeb- 
lichen Versuchen  theilweise  gelungen  ist. 

Zunächst  versuchten  wir,  direct  den  Auftrieb  zu  bestim- 
men, den  das  feste  Metall  im  flüssigen  erfährt.  Zu  diesem 
Zwecke  wurde  in  eine  parallelepipedische  Form  flüssiges 
Zinn  um  einen  Kupferdraht  gegossen  und  dieser  Körper 
nach  dem  Erkalten  gewogen.  Dann  wurde  die  Wage  so 
aufgestellt,  dass  das  Ende  des  einen  Armes  derselben  in 
einer  Entfernung  von  etwa  30  cm  oberhalb  des  flüssigen 
Metalles  sich  befand  und  an  diesem  Arme  mittelst  eines 
passenden  Drahtes  der  Zinnkörper ,  so  aufgehängt,  dass  der- 
selbe in  das  flüssige  Zinn  bis  zu  einer  bestimmten  Tiefe  ein- 
tauchte. Es  zeigte  sich  aber  bald,  dass  es  nicht  möglich 
war,  den  Gewichtsverlust  des  festen  Metalles  in  dem  flüssi- 
gen auf  diese  Weise  zu  bestimmen.  Infolge  der  verschie- 
denen Ausdehnung  von  Zinn  und  Kupfer  löst  sich  das  feste 
Zinn  vom  Kupfer  ab  und  vereitelte  jedesmal  den  Versuch. 
Alsdann  versuchten  wir  dem  Drahte  durch  Biegung  eine 
solche  Form  zu  geben,  dass  das  um  denselben  gegossene 
Zinn  sich  nicht  mehr  loslösen  konnte.     Es  gelang  dies  voll- 
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ständig)  aber  eine  neue  Schwierigkeit  liess  auch  diese  Ver- 
suche nicht  2u  dem  gewünschten  Ziele  gelangen.  Da  der 
Kupferdraht,  welcher  in  dem  festen  Zinn  sich  be£ftndy  aus 
der  Oberfläche '  des  flüssigen  Zinns  heryorragte,  so  setzten 
sich  beim  Hia-  und  Herschieben  der  Wage  immer  kleine 
Theile  flüssigen  Zinns  an  den  Draht  an,  welche  alsbald  fest 
wurden,  wenn  der  Draht  in  die  Höhe  gehob^i  wurde,  und 
theilweise  wieder  verschwanden,  wenn  der  Draht  tiefer  in 
die  flüssige  Masse  eintauchte.  Durch  Steigerung  der  Tem- 
peratur konnte  man  diese  Fehlerquelle  allerdings  bedeutend 
reduciren,  indessen  war  sie  doch  immer  bei  dem  ziemlich 
dicken  Drahte,  der  für  diese  Zwecke  nothwendig  anzuwen- 
den war,  noch  zu  gross,  um  irgend  zuverlässige  Resultate  zu 
liefern.  Eine  Steigerung  der  Temperatur  des  Zinnbades 
hatte  aber  noch  den  weiteren  Uebelstand,  dass  das  feste 
Zinn,  dessen  Gewichtsverlust  bestimmt  werden  soll,  schnell 
abschmilzt,  und  auch  eine  nachträgliche  Wägung  in  der 
Luft,  welche  ohnehin  wegen  der  nie  ganz  zu  vermeidenden 
Schmelzung  nothwendig  ist,  kann  diesen  üebelstancl  nicht 
beseitigen.  Zu  allem  diesem  kommt  noch,  dass  beim  Her- 
ausheben des  festen  Zinns  aus  der  flüssigen  Masse  ein  Theil 
der  letzteren  sich  an  das  feste  MetaU  anlegt,  sodass  sich 
niemals  ganz  genau  das  wahre  Gewicht  des  festen  Metalls, 
welches  in  dem  flüssigen  vorhanden  ist,  angeben  lässt.  Ein 
Fehler  in  dieser  Hinsicht  hat  aber  auf  das  Resultat  einen 
bedeutenden  Einfluss,  da  derselbe  sich  vollständig  auf  die 
gesuchte  Grösse,  die  Gewichtsdifferenz  gleicher  Volumina 
flüssigen  und  festen  Metalls,  wirft,  ein  Einfluss,  der  deshalb 
so  stark  wirkt,  weil  die  ^genannte  Differenz  immer  sehr  ge- 
ring ist.  Wir  gaben  daher  diese  Methode  auf  und  suchten 
nach  einer  anderen,  welche  eine  genügende  Genauigkeit  zu 
liefern  im  Stande  ist. 

Bringt  man  in  ein  Stück  festen  Zinns  einen  specifiach 
schwereren  Körper,  so  muss  es  ein  bestimmtes  Gewichtever- 
hältniss  beider  geben,  bei  welchem  der  zusammengesetzte 
Körper  gerade  das  specifische  Gewicht  des  flüssigen  Zinna 
besitzt;  dieser  Körper,  in  das  flüssige  Zinn  eingetaucht,  wird 
überall  im  Gleichgewicht  sich  beflnden.    Es  wäre  nun  diese 
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Methode  leicht  anwendbar,  wenn  man  beim  flüssigeiT  Zinn 
diesen  Gleichgewichtszustand  des  festen  Körpers  zu  bestim* 
men  und  zu  controliren  im  Stande  wäre,  wenn  also  das 
flüssige  Metall  durchsichtig  wäre.  Da  dies  nicht  der  Fall, 
haben  wir  Grenzbestimmungen  nach  beiden  Seiten  in  folgen- 
der Weise  versucht.  Nimmt  man  p  Gramm  festen  Zinns, 
in  welchem  der  Reihe  nach  je  x^y  x^,  x^  .....  a?n  Gramm 
Kupfer  eingeschlossen  sind,  wo: 

^2  <  fs 

und  nimmt  man  femer  an,  dass  das  Zinnstück  mit  x^ 
Kupfer  einen  Auftrieb  erfährt,  dagegen  das  Stück  mit  Xn 
Kupfer  niedersinkt,  so  lässt  sich  das  Verhältniss  der  speci- 
üschen  Gewichte  vom  festen  und  flüssigen  Zinn  in  zwei 
Grenzen  einschliessen.  Man  hat  nämlich  unter  der  Voraus- 
setzung, dass: 

S  das  specifische  Gewicht  des  flüssigen  Zinns  v      bei  der 
*    „  „  ,,         „    festen  „      >  Temperatur 

aS    „  „  „         „    Kupfers  J  t 

bedeutet,  wo  a  >  1 , 
folgende  Beziehungen: 

(1) 

daher: 

«  '  +  7-(>-|)>l>'+f(>-i)- 

Die  Grenzen,  in  welchen  S/«  —  das  Verhältniss  der  specifi- 
schen  Gewichte  des  flüssigen  zum  festen  Zinn  —  nach  der 
obigen  Gleichung  eingeschlossen  ist,  werden  um  so  enger,  je 
geringer  die  Differenz  Xn—x^  wird. 

Nach  diesem  Gedanken  sind  die  Versuche  ausgeführt. 
Es  wurde  in  ein  parallelepipedisches  Gefäss  flüssiges  Zinn 
aus  dem  benutzten  Bade  bis  zur  Hälfte  eingefüllt,  alsdann 
ein  bekanntes  Gewicht  Kupfer  eingetaucht  und  nun  das  Ge- 
fäss mit  Zinn  vollgefüllt.  Auf  diese  Weise  war  eine  be- 
kannte Kupfermasse  in  das  Zinn  eingeschlossen.    Nach  dem 
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Erkalten  des  Körpers  wnrde  derselbe  vorsichtig  auf  das 
schmelzende  Zinn  gelegt  und  eine  bestimmte  Zeit  dort  be- 
lassen. Alsdann  wurde  der  Körper  untergetaucht  und  beob- 
achtet, ob  derselbe  wieder  an  der  Oberfläche  zum  Vorschein 
kam  oder  nicht.  War  das  erstere  der  Fall,  so  wurde  der- 
selbe meistens  noch  einmal  untergetaucht,  um  die  Beobachtung 
zu  wiederholen.  In  jedem  Falle  wurde  der  Körper  aus  dem 
Bade  herausgehoben,  um  eine  Wägung  yomehmen  zu  können. 
Es  war  dies  unbedingt  erforderlich,  weil  das  Gewicht  der 
herausgehobenen  Stücke,  auch  wenn  dasselbe  vor  dem  Ein- 
tauchen gleich  war,  nachher  sehr  yerschieden  sein  konnte 
und  auch  thatsächlich  war.  Beim  ersten  Auflegen  des  kälteren 
festen  Stückes  auf  das  flüssige  Metall  setzte  sich  zueilst  eine 
nicht  unbeti^htliche  Menge  des  Metalls  an  das  feste  Stück 
durch  Abkühlung  fest.  Dieses  schmolz  dann  allmählich,  be- 
sonders nach  dem  Untertauchen,  nach  und  nach  ab,  und 
dehnte  sich  dieser  SchmelzungSYorgang  auch  auf  die  ur- 
sprünglich eingeführte  Masse  aus. 

Von  den  Versuchen  führen  wir  nur  einige  an,  welche 
sich  schon  in  der  Nähe  der  G-renze  bewegen. 


Nummer 

des 
Versaches 


Gewicht  des 

Zinn«  in 

Grammen 


764,0 
824,0 
230,0 
321,0 
433,0 


Gewicht  des 
in  dem  Zinn 
eingeschlosse- 
nen Kapfers  x 


Beobachtung,  ob  das  Zinn 
mit  Kupfer  m  d.  flüssigen 
Zinn  schwimmt  oder  - 
nicht 


8,81 

8,39 

8,39 

15,81 

15,81 


schwimmt 


schwimmt  nicht 


Aus  diesen  Versuchen  lassen  sich  nach  der  Gleichung  (2) 
die  Grenzwerthe  berechnen,  sobald  die  Grösse  a  bekannt  ist. 
Nach  der  Definition  gibt  aS  das  specifische  Gewicht  des 
Kupfers  bei  der  Temperatur  des  geschmolzenen  Zinns  an, 
und  da  ferner  5  das  specifische  Gewicht  des  flüssigen  Zinns 
bei  derselben  Temperatur  darstellt,  so  folgt,  dass  a  das  spe- 
cifische Gewicht  des  Kupfers  bezogen  auf  das  flüssige  Zinn 
als  Einheit, bedeutet. 

Um  diese  Grösse  direct  zu  erhalten,  wurde  eine  Kugel 
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Ton  Kupfer,  in  welche  ein  Kupferdraht  yon  0^  mm  Durch- 
messer versenkt  war,  in  dem  flüssigen  Zinn  gewogen,  um 
den  Gewichtsverlust  zu  bestimmen,  den  dieselbe  erfuhr.  Bei 
diesen  Versuchen  war  die  Temperatur  des  schmelzenden 
Zinns  über  die  Temperatur  des  Schmelzpunkts  absichtlich 
nicht  unbeträchtlich  erhöht,  um  durch  diese  Maassregel  das 
stärkere  Anhaften  des  Zinns  an  dem  hervorragenden  Draht 
möglichst  zu  vermeiden;  auf  die  Aenderung,  welche  die  Grösse 
a  durch  diese  Temperatur  Steigerung  erfährt,  und  den  Ein- 
fluss,  welchen  dieselbe  auf  das  gesuchte  [Resultat  ausübt, 
werden  wir  später  eingehen. 

Das  Gewicht  der  Kugel  mit  dem  Stück  vom  Kupfer- 
draht, welches  später  in  das  Zinnbad  eintauchte,  betrug  in 
der  Luft  74,28  g.  Es  wurden  zwei  Versuche  ausgeführt, 
um  den  Gewichtsverlust  im  schmelzenden  Zinn  zu  bestim- 
men; in  beiden  Versuchen  war  die  Temperatur  nahezu 
250^  C,  und  betrug  das  Gewicht  der  Kugel  mit  Draht  unter 
Zinn  beide  mal  14,2  g,  wodurch  der  Gewichtsverlust  gleich 
60,08  wird. 

Hieraus  berechnet  sich  die  Grösse  a: 

Es  mag  hier  schon  bemerkt  werden,  dass  die  Wägung 
der  Kugel  unter  Zinn  nur  bis  auf  0,1  g  ausgef&hrt  wurde, 
da  eine  grössere  Genauigkeit  unter  den  obwaltenden  Ver- 
haltnissen nicht  erreichbar  war,  eine  Genauigkeit,  welche  für 
die  vorliegende  Frage  übrigens  vollständig  ausreicht. 

Berechnet  man  mittelst  des  angegebenen  Werthes  von  a 
das  Verhältniss  des  specifischen  Gewichtes  vom  flüssigen  ^m 
festen  Zinn  Sjs  nach  der  Formel: 

indem  man  für  p  und  x  die  Werthe  der  oben  aaagegebenen 
f&nf  Versuche  einsetzt,  so  erhält  man: 

Xr.  des  Versuchs  12  3  4  5 

~  1,002  20      1,004  95       1,006  967       1,009  40      1,006  969 

4* 
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Nach  den  früheren  Darlegungen  mussten  die  drei  ersten 
Versuche  zu  kleine  Werthe  für  Sjs  liefern,  weil  bei  ihnen 
das  Zinnstück  mit  dem  eingeschlossenen  Kupfer  in  dem 
flüssigen  Metall  schwimmt;  bei  den  zwei  letzten  Versuchen 
ist  das  Umgekehrte  der  Fall.  Bezeichnet  man  daher  den 
wahren  Werth  von  Sjs  mit  W^  so  ist  der  directe  Ausdruck 
der  Versuche: 

1,002  20    \ 
1,004  95     \<W 
1,006  967  ) 

1,006  969  \^  w 
1,009  40     ]^  ^' 

Der  grösste  Werth  der  drei  ersten  und  der  kleinste 
Werth  der  zuletzt  genannten  Versuche  liegen  so  nahe  zu- 
sammen, wie  wir  sie  bei  anderen  Metallen  nicht  finden 
konnten,  und  wie  es  auch  hier  nur  einem  glücklichen  Zu- 
fall zu  verdanken  ist.    Man  kann  daher  den  Werth: 

1,00697  oder  kürzer  1,0070 
als  den  richtigen  für  81$  betrachten.  Hiemach  ist  also  das 
specifische  Gewicht  des  flüssigen  Zinns  um  nahezu  0,7  Proc. 
grösser,  als  jenes  des  festen  Metalls  bei  der  gleichen  Tem- 
peratur des  Schmelzpunkts.  Die  angegebene  Differenz  von 
0,7  Proc.  ist  eine  Grösse,  welche  das  früher  von  uns  mitge- 
theilte  Resultat,  dass  das  flüssige  Metall  dichter,  als  das  feste 
bei  gleicher  Temperatur  ist,  ausser  allen  Zweifel  stellt. 

Es  erscheint  uns  aber  nicht  unwichtig,  die  Genauigkeit 
anzugeben,  welche  mittelst  der  von  uns  befolgten  Methode 
für  das  Verhältniss  der  specifischen  Gewichte  des  flüssigen 
und  festen  Metalls  erreicht  wird.  Aus  den  Werthen,  welche 
die  Grösse  Sjs  als  Grenzen  einschliessen,  und  welche  sehr 
nahe  bei  einander  liegen,  könnte  man  vielleicht  den  Schluss 
ziehen,  dass  die  Methode  einen  Werth  für  Sjs  liefert,  welcher 
noch  bis  in  die  fünfte  Decimale  richtig  ist.  Eine  nähere  Be- 
trachtung der  Fehlerquellen  lässt  indess  darthun,  dass  eine 
solche  Genauigkeit  nicht  erreichbar  ist. 

Die  gesuchte  Grösse  81  s  hängt  von  drei  Grössen,  dem 
Gewichte  x  des  Kupfers,  jenem  p  des  Zinns  und  dem  spe- 
cifischen Gewichte  a  des  Kupfers,  bezogen  auf  flüssiges  Zinn 
als  Einheit,    ab.      Die    Gewichtsbestimmung    des    Kupfers, 
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welche  Tor  dem  Versuche  mit  grosser  Genauigkeit  vorzu- 
nehmen ist,  unterliegt  keinem  Fehler,  welcher  auf  das  Ke- 
snltat  von  Einfluss  sein  könnte^  Anders  verh&lt  es  sich  bei 
der  Bestimmung  von  p.  Das  Gewicht  des  2iinns  wurde  da- 
durch ermittelt,  dass  das  feste  Zinn  aus  dem  schmelzenden 
Metalle  herausgehoben  und  das  Gewicht  dieser  Masse  nach- 
träglich bestimmt  wurde.  Bei  dem  Herausheben  kann  sich 
Dim  sehr  leicht  ein  früher  flüssiger  Theil  an  das  feste  Metall 
ansetzen  und  während  des  Heraushebens  so  weit  erkalten, 
dass  er  später  mit  dem  festen  Metall  vollständig  verbunden 
erscheint;  es  wird  daher  das  von  uns  bestimmte  Gewicht  p 
nie  zu  klein,  wohl  aber  zu  gross  sein  können.  Wie  viel  in 
jedem  einzelnen  Falle  der  Fehler  beträgt,  lässt  sich  nicht 
angeben,  wohl  aber  können  wir  voraussetzen,  dass  ein  Fehler 
Ton  10  g  nicht  überschritten  wurde.  So  bedeutend  dieser 
Fehler  in  der  Gewichtsbestimmung  erscheint,  so  ist  der  iSin- 
fluss  desselben  auf  das  schliessliche  Resultat  doch  nicht  sehr 
gross.  Nimmt  man  in  dem  Versuche  Nr.  5  statt  des  beob- 
achteten Gewichtes  4^3  g  f ür  /?  den  Werth  von  423  an,  so 
erhält  man  für  Sjs  anstatt  1,006969  jetzt  den  Werth  1,007 184; 
der  Fehler  von  10  g  in  /?  ändert  also  den  Werth  Sjs  erst 
nm  0,016  Proc. 

Was  endlich  den  Werth  von  a  oder  das  specifische  Ge- 
wicht des  Kupfers,  bezogen  auf  das  flüssige  Zinn  bei  der 
Temperatur  des  schmelzenden  Zinns  angeht,  so  liegen  hier 
zwei  Fehlerquellen  vor,  welche  diesen  Werth  beeinflussen 
können.  Zunächst  wurde  der  Werth  bei  einer  höheren  Tem- 
peratur als  jener  des  schmelzenden  Zinns  bestimmt,  nämlich 
bei  etwa  250^.  Es  würde  diese  Bestimmung  keinen  Fehler 
involviren,  wenn  das  feste  Kupfer  und  das  flüssige  Zinn 
innerhalb  des  Temperaturintervalls  von  226,5  bis  250^  sich 
gleichmässig  ausdehnten.  Da  man  die  Ausdehnung  des  flüs- 
sigen Zinns  nicht  kennt,  so  lässt  sich  der  Fehler,  welcher  in 
der  gemachten  Voraussetzung  liegt,  nicht  bestimmen,  wohl 
aber  lässt  sich  zeigen,  dass  derselbe  jedenfalls  einen  sehr 
geringen  Einfluss  auf  das  [Resultat  ausübt  Nach  den  Aus* 
dehnungscoefficienten,  welche  von  Matthiessen  für  Zinn  und 
£apfer  angegeben  sind,  beträgt  der  mittlere  lineare  Ausdeh- 
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nnngscoefBcient  von  0  bis  100^  beim  Zinn  0,00002296  und 
beim  Kupfer  0,00001666.  Berechnet  man  hiemadi  die  Aen* 
derung,  welche  das  specifische  Gewicht  des  Knpfers  erfährt, 
wenn  dieses  auf  Zinn  ron  gleicher  Temperatur  als  Einheit 
bezogen  wird,  so  findet  man,  dass  diese  Aenderung  für  eine 
Temperaturerhöhung  von  0  bis  100*^  nur  0,18  Proc.  beträgt. 
Mag  nun  auch  die  Differenz  des  AusdehnungscoSfficienten 
von  Kupfer  und  flüssigem  Zinn  grösser  sein,  als  jene  der 
festen  Metalle,  so  wird  die  fragliche  Aenderung  f&r  eine 
Temperatursteigerung  von  nur  25^  doch  kaum  0,2  Proc.  über- 
schreiten. 

Die  zweite  Fehlerquelle  in  der  Bestimmung  von  a  liegt 
in  der  Ungenauigkeit,  welche  mit  der  Wägung  der  Kupfer- 
kugel in  dem  flüssigen  Metall  nothwendiger  Weise  verbunden 
ist  Nimmt  man  hier  einen  Fehler  von  0,2  g  so  an,  dass  a 
zu  klein  bestimmt  sei,  und  nimmt  man  femer  aus  den  oben 
genannten  Gründen  noch  einen  Fehler  von  0,2  Proc.  hinzu, 
so  würde  man  statt  1,236  den  Werth  1,242  fübr  a  erhalten, 
und  damit  würde  beim  fünften  Versuche  der  Werth  von  Sj» 
anstatt  1,006  969  gleich  1,00715  werden. 

Wie  man  sieht,  haben  die  angenommenen  Fehler  in  a 
einen  Einfluss  von  0,018  Proc.  auf  das  schiessliche  Resultat 
des  Werthes  von  Sjs.  Lässt  man  nun  alle  Fehler  in  dem 
gleichen  Sinne  wirken,  so  dass  das  Resultat  von  Sjs  durch 
jeden  einzelnen  vergrössert  wird,  so  erhält  man  bei  dem 
fünften  Versuche  statt  des  Werthes  1,00697  den  Werth 
1,00731.  Dieser  Werth  unterscheidet  sich  von  dem  gefun- 
denen nur  um  0,034  Proc,  und  daher  geht  man  gewiss  nicht 
zu  weit,  wenn  man  der  Methode  eine  bis  auf  0,03  Proc. 
reichende  Genauigkeit  zuschreibt.  Dieses  so  äussert  günstige 
Resultat  liegt  darin,  dass  die  Methode  streng  genommen  nicht 
direct  den  Werth  Sjs  bestimmt,  sondern  vielmehr  die  Diffe- 
renz {[5/«]  —  1),  und  diese  Differenz  wird  nur  bis  auf  etwa  4  Proc 
genau  angegeben.  Jedenfalls  würde  eine  getrennte  Bestim- 
mung der  specifischen  Gewichte  des  festen  und  flüssigen  Me- 
talls uns  nicht  erlaubt  haben,  so  genau  die  gesuchte  Grösse 
festzustellen,  da  dann  bei  jeder  Bestimmung  eine  Genauigkeit 
von  0,017  Proc.  erforderlich  gewesen  wäre. 
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Betrachtet  man  nun  die  Grösse  S/s  =  1,0010  selbst,  so 
-wird  man  am  besten  darüber  orientirt,  wenn  man  eine  Ver- 
gleichung  mit  anderen  Grössen  anstellt.  Bezeichnet  man  das 
specifische  Gewicht  des  festen  Zinns  bei  100°  mit  s^^,  bei 
(y*  mit  «Q,  so  ist  nach  den  Versuchen  von  Matthiesen  sJs^qq 
=1,00689.  Es  ist  hiernach  also  die  Differenz  zwischen  den 
Dichten  des  festen  und  flüssigen  Zustandes  bei  der  Tem- 
peratur des  schmelzenden  Metalls  fast  ebenso  gross,  als  jene 
bei  den  Temperaturen  0®  und  100°  für  das  gleiche  Metall. 
So  ist  es  wahrscheinlich,  dass  das  flüssige  Metall  auch  in 
höheren  Temperaturen  eine  grössere  Dichtigkeit  als  das  feste 
Metall  besitzt.  Eine  Prüfung  dieser  Folgerung  suchten 
irir  dadurch  zu  erreichen,  dass  das  Metallbad  bis  etwa 
260**  erwärmt,  und  dann  ein  bereits  hoch  erwärmtes  Stück 
festen  Metalls  in  dasselbe  eingesenkt  wurde.  Es  wurde 
dieses  Metallstück,  unserer  Erwartung  entsprechend,  von 
der  flüssigen  Masse  getragen,  wenn  auch  ein  rasches  Ab- 
schmelzen und  dadurch  Aufgehen  in  die  flüssige  Masse 
eintrat. 

§  4.    Blei«    Literatur. 

Reaumur's  Experimente  mit  Blei  sind  bereits  §  2 
erwähnt:  sie  führten  ihn  zu  dem  Resultate,  dass  festes  Blei 
schwerer  sei,  als  flüssiges.  Marx^),  der  drei  Arbeiten  über 
einschlägige  Untersuchungen  publicirte,  bestätigt  Reaumur's 
Befund,  indem  er  betont,  dass  nur  flache  Stücke,  mit  der 
breiten  Seite  aufgelegt,  sich  schwimmend  erhielten,  während 
sie,  mit  der  scharfen  Eante  hineingestossen,  untersanken. 
Nach  Whitley*)  verhält  sich  Blei  wie  Messing,  d.  h.  Stücke 
schwimmen  nicht  nur  auf  dem  flüssigen  Material^  sondern 
steigen  auch,  hinuntergestossen  an,  die  Oberfläche  zurück, 
während  es  Miliar*)  zwar  gelang,  aufgerollte  Plättchen 
schwimmend  zu  erhalten,  nicht  aber  grössere  sphäroidische 
Stücke. 


1)  Marx,  Schweigger-Scidel  Jahrb.  d.  Chem.  u.  Phys.  58*  p.  454. 
a.    Ebenflo  60.  p.  1.  1880.    Joum.  f.  prakt.  Chem.  82«  p.  185.  1841. 

2)  Whitley,  Nature  18#  p.  398.  1878. 

3)  Millar,  Nature.  16.  p.  24.  1877. 
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§  5.    BleL    Experimente. 

Wir  haben  das  Metall  in  demselben  Gefllsse  von  Kupfer, 
welches  früher  schon  das  Zinn  aufgenommen  hatte,  in  einer 
Masse  von  10  kg  geschmolzen  und  zunächst  den  ,,Fundamen- 
talversuch"  auszufahren  gesucht.    Die  Experimente  mit  Blei 
sind   gegenüber  jenen  mit  Zinn  schwieriger,  weil  das  Blei 
einer  höheren  Temperatur  zur  Schmelzung  bedarf,  dann  aber 
auch,  weil  dasselbe  nur  etwa  halb  so  gut  wie  Zinn  die  Wärme 
leitet,  und  es  daher  einerseits  weniger  leicht  zu  erreichen  ist^ 
die  ganze  Masse  auf  gleicher  Temperatur  zu  halten,  anderer- 
seits längerer  Zeit  bedarf,  um  das  in  die  flüssige  Masse  ein- 
geführte Metall  auf  die  Temperatur  des  Schmelzpunktes  zu 
erhöhen.  Wurden  gegossene  Bleistücke,  welche  aus  der  Masse 
des  Bades  genommen  wurden,  in  das  flüssige  Metall  einge- 
taucht,  so  kamen  nach  einigen  Secunden  kleine  Theilchen 
an   die  rahig  gehaltene  Oberfläche,  wie  sich  daraus  ergab, 
dass  die  an  der  Oberfläche  sich  bildende  Haut  von  oxydirtem 
Blei  durch  diese  Theilchen  gehoben  wurde,  ohne  dass  letztere 
aber  die  Oberfläche  durchbrachen.    Es  ist  uns  aber  nicht 
gelungen,   feste  Theilchen   aus  dem  flüssigen  Metall  wieder 
herauszuheben,  von  denen  wir  mit  Sicherheit  hätten  behaup- 
ten können,  dass  sie  zu  dem  ursprünglich  eingetauchten  festen 
Metall  gehörten.  Infolge  dieses  Mangels  wurden  wir  unsicher, 
ob  der  von  uns  beobachtete  Auftrieb  wirklich  von  Theilchen 
festen  Bleies  herrührte,  und  gaben  dem  Gedanken  Baum, 
dass    die  Erscheinung    durch   aufsteigende  Lufk    veranlasst 
wurde,  welche,  an  der  Oberfläche  des  MetaUs  haftend,  in  das 
Bad  durch  das  Eintauchen  des  letzteren  eingeführt  sei.  ITm 
hierüber  näheren  Aufschluss  zu  erhalten,  haben  wir  längere 
Stangen  von  Blei  gegossen  und  diese  in  das  flüssige  Metall 
so  eingeführt,  dass  das  eine  Ende  der  Stange  nach  oben  aus 
dem  Bade  heraus  sah.     Auf  diese  Weise  schmolz  das  feste 
Blei   der  Stange   allmählich  ab,   und  es  war  nicht  möglich, 
dass  festes  Blei  in  dem  Bade  sich  bewegt.    Wäre  nun  auf- 
steigende Luft  die  Ursache  der  früheren  Erscheinung  gewesen^ 
so  hätte  sich  diese  auch  bei  der  jetzigen  Einrichtung  wieder- 
holen müssen,  es  geschah  dies  aber  niemals,  obgleich  wir  sehr 
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liäufig  den  Versuch  wiederholten.  Ebenso  oft  haben  wir  aber 
fileistücke  vollständig  eingetaucht  und  dann  jedesmal  den 
oben  beschriebenen  Auftrieb  beobachtet.  Wir  sind  daher  der 
Meinung,  dass  der  mehrfach  erwähnte  Auftrieb  in  der  That 
von  festen  Bleitheilchen  herrührt,  und  dass  deshalb,  wenn 
auch  ein  vollkommen  sicherer  Beweis  nicht  zu  liefern  war, 
das  feste  Blei  bei  der  Schmelztemperatur  specifisch  leichter 
als  das  flüssige  Blei  ist 

Dass  wir  nicht  im  Stande  waren,  feste  Bleistückchen, 
welche  nach  dem  Untertauchen  an  die  Oberfläche  zurückge- 
kehrt waren,  aus  dem  flüssigen  Metall  herauszuheben,  scheint 
uns  in  mehreren  Umständen  begründet  zu  sein.  Zunächst 
ist  offenbar  die  sehr  geringe  Differenz  der  Dichten  im  festen 
und  flüssigen  Zustande  die  Hauptursache.  Ferner  hat  das 
Blei  ein  geringes  Vermögen  für  die  Wärmeleitung,  wodurch 
es  bedingt  wird,  dass  im  Innern  einer  festen  Bleimasse  noch 
eine  relativ  niedere  Temperatur  vorhanden  ist,  während  die 
äusseren  Schichten  schon  der  Schmelzung  unterliegen.  Hierzu 
kommt,  dass  die  Schmelzwärme  von  Blei  viel  geringer  ist,  als 
bei  den  anderen  von  uns  untersuchten  Metallen:  nach  Per- 
son ist  die  Schmelzwärme  von: 

Zink    .    .    28,13  Wismuth    12,66 

Zinn    .    .     14,25  Blei    .    .      5,37. 

Infolge  dieser  geringen  Schmelzwärme  werden  feste 
Stücke  von  Blei  in  dem  Bade  sehr  schnell  in  den  flüssigen 
Zustand  übergeführt.  Auch  den  von  Miliar  (§  4)  bei  seinen 
Experimenten  gefundenen  Unterschied  im  Verhalten  der 
Blättchen  und  dem  der  Kugeln  sind  wir  geneigt,  auf  die 
schlechte  Wärmeleitung  des  Bleis  zurückzuführen. 

Schliesslich  müssen  wir  noch  bemerken,  dass  es  sehr 
leicht  gelingt,  Bleistücke  gewisser  Art  zum  Schwimmen  zu 
bringen,  sodass  sie  auch  nach  dem  Untertauchen  wieder 
emporsteigen  und  aus  der  flüssigen  Masse  herausgehoben 
werden  können.  Giesst  man  nämlich  Bleistücke  von  einer 
Masse,  welche  theilweise  die  frühere  Oberfläche  des  flüssigen 
Bleis  bildete,  wodurch  oxydirte  Bleitheilchen  mit  in  das 
.Gussstück  eingeführt  werden,  so  erhält  man  ein  Gussstück, 
welches  specifisch  leichter  als  das  flüssige  Metall  nach  dem 
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Untertauchen  sehr  bald  mit  seiner  fast  ganzen  Grösse  wieder 
an  der  Oberfläche  erscheint.  Bei  reinen  Bleistücken ,  seien 
es  Platten  oder  Kugeln,  rerhielt  sich  die  Sache  anders,  so- 
dass es  uns,  wie  erwähnt,  nicht  möglich  war,  feste  Stücke, 
welche  an  die  Oberfläche  kamen,  aus  der  flüssigen  Masse 
herauszuheben.  Weshalb  wir  dennoch  aus  unseren  Versuchen 
den  Schluss  ziehen  zu  müssen  glauben,  dass  das  feste  Metall 
specifisch  leichter  als  flüssiges  bei  gleicher  Temperatur  ist, 
ist  oben  erörtert. 

§  6.    Zink«    Literatur. 

Reaumur  (§2)  fand,  dass  Zink,  mit  flüssigem  Zink  über- 
gössen, aufsteigt  und  schwimmt,  eine  Methode  des  Nachweises 
der  Ausdehnung  bei  der  Erstarrung,  die  er  selbst  als  die  zu- 
verlässigste unter  den  von  ihm  angewandten  bezeichnet.  Den- 
noch rechnet  er  Zink  nicht  zu  den  Körpern,  die  weniger  dicht 
im  festen  als  im  flüssigen  Zustande  sind,  weil  dasselbe  ihm 
beim  Erkalten  keine  convexe  Oberfläche  lieferte;  das  Auf- 
steigen fahrt  er  auf  die  Hautbildung,  d.  h.  oberflächliche 
Oxydation  zurück.  Auch  nach  Marx  (§4)  zieht  sich  Zink 
beim  Erkalten  zusammen;  es  bilden  sich  Furchen,  und 
Glasröhren,  mit  dem  flüssigen  Metall  gefüllt,  springen  quer, 
eine  Erscheinung,  die  im  Sinne  der  Zusammenziehung  ge- 
deutet wird,  während  Ausdehnung  nach  ihm  Längssprengung 
erzeugt  Marx  vertheidigt  diese  Beobachtung  in  seiner 
späteren  Arbeit  gegen  Angaben  Turner's  (uns  nur  aus  Marx 
Aufsatz  bekannt),  der  dem  Zink  Ausdehnung  beim  Erkalten 
zuscl^reibt.  Centner^)  unterwarf  Zink  Experimenten,  die 
ganz  in  XJebereinstimmung  mit  seinen  Untersuchungen,  Eisen 
betrefi'end,  angeordnet  waren.  Er  formte  gleich  schwere 
Massen  (3,5  kg)  zu  Platten,  Cylindem  und  Kugeln  und  fand, 
dass  nur  erstere  schwimmen,  üeber  seine  Ausdeutung  dieser 
Resultate,  sowie  über  unsere  Bedenken  gegen  dieselbe,  vgl. 
unter  Eisen  (§  13). 

§  7.    Zink.    Experimente. 

Unsere  Versuche  mit  Zink  wurden  ebenfalls  in  dem 
kupfernen  Cylinder,   der  schon  beim  Zinn  und  Blei  gedient 

1)  Centner,  CiWlingenieur.  9*  p.  219.  1864. 
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hatte,  aosgel&lirt,  und  zwar  waren  etwa  6  kg  eingesclimolzen. 
Da  das  Zink  eine  sehr  starke  Oxydschicht  bei  der  Erhitzung 
erhüt,  war  es  nothwendig,  die  oxydirten  Massen  an  der  Ober- 
flache häufig  zu  entfernen'  nnd  durch  neues  Metall  zu  er- 
setzen. Das  Resultat  der  folgenden  Untersuchung  war,  dass 
das  Zink  mit  dem  bereits  untersuchten  Zinn  die  Eigenschaft 
iheilt^  dass  das  flüssige  Metall  specifisch  schwerer 
als  das  feste  Metall  ist.  Indessen  ist  die  fragliche  Diffe- 
renz yiel  kleiner  als  beim  Zinn,  und  hierin  ist  es  theilweise 
begründet,  weshalb  die  Versuche  nicht  sofort  eine  sichere 
und  deutliche  Entscheidung  geben.  Die  zweite  Ursache  liegt 
aber  auch  darin,  dass  das  Metall  sehr  brüchig  wird,  wenn 
es  bis  in  die  Nähe  des  Schmelzpunktes  erwärmt  wird.  Bringt 
man  grössere  Stücke  festen  Metalls  in  die  flüssige  Masse> 
imd  dauert  es  längere  Zeit,  bis  diese  Stücke  sich  auch  im 
Innern  bis  nahe  der  hohen  Temperatur  (360*^)  des  Schmelz- 
punktes erwärmt  haben,  so  ist  die  äussere  Hülle  der  Stücke 
nur  mehr  sehr  wenig  zusammenhängend,  und  es  kommt  häufig 
Yor,  dass  dieselben  in  sehr  kleine  Theile  auseinander  bröckeln, 
▼odurch  der  Versuch  undeutlich  wird.  Da,  wie  erwähnt,  die 
DifFerenz  der  Dichte  des  festen  und  flüssigen  Zinks  nur 
gering  ist,  so  ist  auch  der  Auftrieb  des  festen  Metalls  in 
der  flüssigen  Masse  nur  schwach.  Infolge  dessen  können 
kleine  Stücke,  welche  nur  mit  einer  geringen  Kraft  von 
imten  an  die  Oberfläche  heransteigen,  häufig  die  sich  immer« 
während  bildende  Oxydschicht  nicht  durchbrechen  und  ver- 
Ursachen  nur  eine  geringe  Wölbung  derselben,  eine  Er- 
scheinung, die  nicht  so  deutlich  zu  erkennen  ist,  als  die  ana- 
loge beim  Zinn. 

Um  den  „Fundamentalversuch^  am  sichersten  zu  er- 
halten, haben  wir  Zinkplatten  von  möglichst  glatter  Ober- 
fläche gegossen,  die  2  bis  3  mm  dick  waren  und  verschiedene 
Grösse  hatten.  Wurden  diese  Platten  auf  die  reine  Ober- 
fläche des  flüssigen  Metalls  gelegt  und  dann  nach  kurzer 
Zeit  untergetaucht,  so  kamen  sie  regelmässig  wieder  zum 
Vorschein;  auch  konnte  man  mit  derselben  Platte  den  Ver- 
such mehrmals  wiederholen,  indem  man  dieselbe  in  dem 
flüssigen  Metall  liess  und  von  neuem  untertauchte:  sie  kehrte 
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dann  wieder  an  die  Oberfläche  zurück.  Hierdurch  ist  der 
Beweis  geliefert,  dass  das  flüssige  Metall  bei  der  Schmelz- 
temperatur specifisch  schwerer,  als  das  feste  Metall  bei  der- 
selben Temperatur  ist. 

Wir  versuchten  dann  ebenso  wie  beim  Zinn  das  Ver- 
hältniss  der  Dichten  des  flüssigen  und  festen  Metalls  dadurch 
zu  bestimmen,  dass  wir  Kupfer  in  die  Zinkmasse  einschlössen 
und  nun  bestimmten,  ob  die  so  specifisch  schwerere  Combi- 
nation in  dem  flüssigen  Zink  untersank  oder  nicht.  Es 
stellte  sich  bei  diesen  Versuchen  eine  Schwierigkeit  ein, 
welche  beim  Zinn  nicht  aufgetreten  war.  G-iesst  man  näm- 
lich auf  eine  Platte  mit  Randerhöhungen  flüssiges  Zink  und 
legt  auf  dasselbe  ein  Kupferstück,  so  erkaltet  das  Zink  sehr 
schnell,  und  es  ist  nicht  möglich,  durch  einen  zweiten  Gruss 
über  die  Kupfermasse  eine  feste  Verbindung  der  beiden 
ZinWassen  herzustellen;  gleichzeitig  liegt  die  Möglichkeit 
und  die  Gefahr  nahe,  dass  sich  Hohlräume  bei  den  Berüh- 
rungsstellen von  Kupfer  und  Zink  bilden,  wodurch  der  Ver- 
such illusorisch  wird.  Nach  vergeblichem  Bemühen,  diesem 
üebelstande  zu  entgehen,  versuchten  wir  folgende  Einrich- 
tung. Ein  Kupferstück  wurde  an  einem  feinen  Kupferdraht 
in  das  flüssige  Zink  eingeführt  und  die  Temperatur  des  Bades 
erniedrigt;  es  legt  sich  dann  eine  starre  Masse  des  Metalls 
um  das  feste  Kupfer,  welche  man  herausheben  und  später 
untersuchen  konnte.  Es  hat  diese  Methode  aber  den  Nach- 
theil, dass  die  Oberfläche  des  festen  Zinks  sehr  rauh  wird, 
wodurch  beim  späteren  Eintauchen  durch  Anhaften  von  Luft 
eine  neue  Fehlerquelle  möglich  ist.  Schliesslich  haben  wir 
in  folgender  Weise  das  gewünschte  Ziel  erreicht.  Auf 
einer  schwach  erwärmten  Eisenplatte  wurde  das  flüssige 
Zink  in  Form  einer  Platte  gegossen,  in  diese  noch  flüssige 
Masse  wurde  das  vorher  hoch  erwärmte  Kupfer,  welches 
die  Form  von  runden  Plättchen,  die  etwa  1  mm  dick  waren, 
hatte,  eingedrückt  und,  wenn  nöthig,  noch  eine  dünne  flüs- 
sige Zinkmasse  darüber  gegossen.  Nach  der  ganzen  Opera- 
tion war  der  grösste  Theil  des  Zinks  noch  flüssig,  und  bildete 
das  Gussstück  nach  dem  Erkalten  eine  glatte  und  das  Kupfer 
vollkommen  und  ohne  Zwischenräume  einschliessende  Masse. 
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Wir  theilen  jetzt  zunächst  diejenigen  Versuche  mit,  welche, 
nach  der  angegebenen  Methode  angestellt,  die  Grenzen  für 
das  Yerhältniss  S/s  ergaben. 


Nummer 

des 
Versuches 


Gewicht  des 

Zinks  in 

Grammen 

P 


287,5 
241,0 
223,0 
33,1 
292,0 
280,0 


Gewicht  des  lBeobachtmig,obda8Zink 


in  dem  Zink 
eingeschlosse- 
nen Kupfers  x 


mit  Kimfer  in  d.  flfissiffen 

Metall  schwimmt  oder 

nicht 


1,845 

1,72 

1,72 

1,72 

2,93 

2,89 


schwimmt 


schwimmt  nicht 


um  aus  diesen  Angaben  die  G-renzen  für  S/s  —  das 
Verhältniss  der  Dichte  des  flüssigen  Metalls  zum  festen  — 
zu  erhalten,  haben  wir  ebenso  wie  beim  Zinn  auch  beim 
vortiegenden  Metall  die  Grösse  a  oder  das  specifische  Ge- 
wicht des  Kupfers,  bezogen  auf  das  flüssige  Zink,  in  der 
Nähe  der  Schmelztemperatur  als  Einheit,  bestimmt. 

Bei  dem  ersten  Versuch^  wog  in  der  Luft  die  Kupfer- 
kugel mit  Draht,  so  weit  derselbe  später  eingetaucht  wurde, 
72,603  g.  Der  Gewichtsverlust  im  flüssigen  Zink  55,629  g.^) 
Daher  die  gesuchte  Grösse: 


72,603 
55,529 


1,3075. 


Beim  zweiten  Versuche  war  das  Gewicht  der  Kugel  mit 
Draht,  so  weit  derselbe  später  eintauchte,  72,687  g,  der  Ge- 
wichtsverlust im  flüssigen  Zink  55,762  g;  daher: 


72,687 


1,3035, 


55,762 

also  im  Mittel  a  =  1,3055. 

Mit  diesem  Mittelwerthe   von  a  erhält  man   nach  der 
Formel  (3)  (§  3)  aus  den  obigen  Versuchen  folgende  Werthe: 


1)  Auch  hier  konnte  der  Gewichtsverlust  nur  bis  auf  0,1  g  bestimmt 
werden;  die  weiteren  Decimalen  der  obigen  Zahl  rühren  davon  her,  dass 
der  nicht  eingetauchte  Theil  des  Drahtes  mit  semem  Gewichte  bertick- 
flichtigt  wurde.    1  cm  des  Drahtes  wog  0,014  g. 
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Nr.  des  Veraaohes  1*2  3  4  5  6 

S 


s 


1,00150  1,00167  1,00180  1,01220  1,00235  1,00241 


Da  die  drei  ersten  Versuche  zu  kleine  Werthe  für  Sjs 
liefern,  die  drei  letzten  Versuche  aber  zu  grosse,  so  ist  der 
wahre  Werth  Ton  Sfs  eingeschlossen  in  den  Grenzen: 

1,00180  <  4  <  1^00235. 

Wie  man  sieht,  liegen  diese  beiden  Grenzwerthe  nicht 
nahe  zusammen.  Wir  haben  uns  lange  vergeblich  bemüht, 
Werthe  zu  erhalten,  welche  die  Grösse  Sjs  in  engere  Gren- 
zen einschliessen,  und  es  ist  vielleicht  nicht  überflüssig,  die 
Gründe  mitzutheilen,  welche  uns  verhinderten,  dieses  Ziel  zu 
erreichen.  Taucht  man  ein  Gussstück  von  Zink,  in  welches 
Kupfer  eingeschmolzen  ist,  in  das  flüssige  Metall  ein,  so 
bildet  sich  zunächst  eine  Umhüllung  von  starrem,  sehr 
brüchigem  Zink  um  das  eingetauchte  Stück.  Diese  Umhül- 
lung schmilzt  nun  allmählich  ab,  und  es  kommt  zur  Errei- 
chung nahe  zusammenliegender  Grenzen  darauf  an,  das  Stück 
immittelbar  nach  dem  Aufsteigen  oder  nach  dem  Unter- 
sinken aus  dem  flüssigen  Zink  herauszuheben.  Es  ist  uns 
nie  gelungen^  Stücke,  welche  mit  eingeschlossenem  Kupfer 
sich  schwimmend  erhielten,  und  welche  wir  absichtlich  so 
weit  abschmelzen  liessen,  dass  sie  speciflsch  schwerer  wurden 
und  daher  untertauchten,  wieder  unverletzt  hervorzuholen. 
Hierdurch  wird  zwar  unzweifelhaft  ein  oberer  Grenzwerth 
gewonnen,  derselbe  entfernt  sich  aber  weiter  von  dem  wahren 
Werthe,  als  das  Experiment  ergeben  würde,  wenn  es  ge- 
länge, das  Stück  unverletzt  dem  Bade  zu  entnehmen.  So 
ist  der  Versuch  Nr.  4  aufzufassen,  welcher  aussagt,  dass: 

-^<  1,01220, 

während  die  folgenden  Versuche  5  und  6  zeigen,  dass: 

^  <  1,00241 . 

Nachdem  wir  gesehen  hatten,  dass  nach  Art  des  Ver- 
suchs Nr.  4  sich  die  obere  Grenze  nicht  nahe  bei  dem 
wahren  Werthe  bestimmen  liess,  führten  wir  die  Versuche 
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5  und  6  80  aus,  dass  wir  von  vornherein  darauf  verzichteten, 
ein  Stück  herzustellen,  welches  specifisdi  leichter  als  das 
flüssige  Metall  war,  däss  wir  vielmehr  Stücke  in  das  flüssige 
Bad  brachten,  von  denen  wir  annehmen  durften,  dass  sie 
specifisch  schwerer  seien.  Nachdem  wir  uns  hiervon  durch 
den  Nachweis  des  TJntersinkens  überzeugt  hatten,  wurden 
dieselben,  ehe  sie  ihrer  ganzen  Masse  nach  zu  brüchig  ge- 
worden waren,  wieder  aus  dem  Bade  herausgehoben. 

Da  es  uns  nicht  gelang,  durch  diese  Versuche  die  Grenze 
kleiner  als  1,00285  zu  erhalten,  andererseits  aber  die  früheren 
Versuche  mit  Sicherheit  ergaben,  dass  der  wahre  Werth 
Sj8>  1,00180  ist,  so  könnte  man  glauben,  dass  der  wahre 
Werth  bei  dieser  letzteren  Grenze  näher  als  bei  der  ersteren 
läge.  Indessen  ist  dabei  zu  bemerken,  -dass  es  für  die  Ver* 
Sache  5  und  6,  bei  denen  die  Stücke  bald  nach  dem  Unter* 
tauchen  herausgehoben  wurden,  zweifelhaft  ist,  ob  das  feste 
Zink  seiner  ganzen  Ausdehnung  nach  die  Temperatur  des 
schmelzenden  Metalls  hatte,  ja,  dass  dies  sogar  unwahr- 
scheinlich ist,  weil  in  diesem  Falle  die  Stücke  wohl  zu 
brüchig  gewesen  wären,  um  unversehrt  herausgehoben  werden 
VI  können.  Die  gleiche  Bemerkung  lässt  sich  auch  für  die 
Versuche  1  bis  8  machen,  sodass  auch  hier  die  Temperatur- 
gleichheit wohl  noch  nicht  vollständig  vorhanden  war.  Der 
Einfluss  einer  Temperaturdifferenz  äussert  sich  aber  auf  die 
Grenzbestimmungen  in  verschiedener  Weise.  Nimmt  man 
an,  dass  das  Metall  sich  mit  wachsender  Temperatur  aus- 
dehnt, so  lange  es  starr  ist,  so  bleibt  die  nach  unserer 
Methode  bestimmte  untere  Grenze  bestehen,  auch  wenn 
das  schwimmende  Zink  nicht  die  Temperatur  des  schmelzen- 
den Metalls  besitzt;  die  obere  Grenze  wird  hingegen  unter 
derselben  Annahme  vergrössert.  Aus  dem  Gesagten  geht 
hervor,  dass  die  Bestimmung  Sjs  >  1,00180  sicher  ist,  dass 
dagegen  die  Versuche  die  obere  Grenze  Sjs  <  1,00235  nicht 
mit  dieser  Sicherheit  darstellen.  Wir  glauben  indessen,  dass 
man  nicht  weit  von  der  Wahrheit  abweicht,  wenn  man 
^1$  =  1,002  setzt;  hiernach  würde  also  das  specifische  Ge- 
wicht des  flüssigen  Zinks  um  0,2  Proc.  grösser  sein  als 
dasjenige  des  festen  Metalls  bei  gleicher  Temperatur.     Da 
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nach  Matthiessen  das  Volumen  des  Zinks  von  0  bis  100^ 
um  0,8925  Proc.  wächst,  so  beträgt  die  YolumenTerminderung 
beim  Schmelzen  etwa  den  flinften  Theil  der  Volumenver- 
mehrung von  0  bis  100  ^ 

§  8.    Wismath*    Literatur. 

Die  Thatsache,  dass  sich  Wismuth  beim  Erstarren  aus- 
dehnt, ist  allgemein  bekannt  und  wird  von  fast  keiner  Seite 
bestritten.  Schon  Beaumur  (§  2)  rechnet  es  zu  den  Kör- 
pern, welche  durch  Ausdehnung  beim  Festwerden  ausge- 
zeichnet sind.  Marx  (§  4)  suchte  den  Werth  der  Yolumen- 
zunahme  zu  finden^  und  zwar,  da  directe  Bestimmungen  des 
specifischen  Gewichtes  in  Olivenöl  missglückten,  durch  Wägen 
der  warzenförmigen  Ausquellungen,  die  sich  auf  der  rasch 
erstarrenden  Oberfläche  durch  Herauspressen  des  noch  flüssigen 
Innern  bilden.  Er  fand  ^68  (nicht  ganz  2  Proc.)  des  Gre- 
sammtgewichts  „eher  zu  wenig  als  zu  viel".  Nur  Kar- 
marsch in  einer  uns  blos  im  Auszuge  zü^nglichen  Arbeit^) 
behauptet,  Wismuth  zeige  bei  der  Erhärtung  weder  Aus- 
dehnung noch  Zusammenziehung.  Die  Methode,  deren  er 
sich  bediente,  bestand  in  der  Herstellung  quadratischer  Guss- 
stäbe, deren  Zusammenziehung  gemessen  und  mit  der  nach 
dem  Ausdehnungscogfficienten  berechneten  verglichen  wurde. 
E.  Mallet^)  bezeichnet  Wismuth  und  Eis  als  die  einzigen 
Körper,  welche  sich  beim  Erhärten  ausdehnen. 

§  9.    Wismuth.    Experimente. 

Unsere  Versuche  mit  diesem  Metall  wurden  in  einem 
eisernen  cylindrischen  Gefäss  von  10  cm  Höhe  und  5  cm 
Durchmesser  mit  1  kg  Material  ausgeführt  Das  Metall 
oxydirt  sich  ebenfalls  an  der  Oberfläche;  es  war  aber  nicht 
schwierig,  dieselbe  durch  einen  Glasstab  rein  zu  erhalten. 

Nachdem  der  „Fundamentalversuch",  der  bei  der  grossen 
Difierenz  der  Dichten  sehr  leicht  gelingt,  durchgeführt  war, 
kam  es  uns  darauf  an,  quantitativ  die  Differenz  zu  bestimmen. 


1)  Karmarsch,  Jahrb.  d.  polyt.   Inst,   in  Wien.   18.  p.  94.   Aus- 
zug bei  Marx  (§  4). 

2)  Mallet,  Phil.  Mag.  (4)  49.  p.  231.  1875. 
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Da  das  Enpfer  specifisch  leichter  als  Wismnth  ist,  war  dieses 
Metall  als  Beschwerungsmaterial  nicht  za  verwerthen^  unter 
den  übrigen  specifisch  schwereren  Metallen  konnten  nur  Platin 
und  Grold  in  Betracht  kommen;  da  das  Silber,  welches  zwar 
ebenfalls  dichter  als  das  Wismuth  ist,  eine  zu  geringe  Diffe- 
renz gegenüber  dem  letzteren  zeigt;  wir  kommen  später  auf 
diesen  Punkt  noch  zurück  und  bemerken  hier  nur,  dass  wir 
Phtin  zu  den  Versuchen  anwandten.  Ehe  wir  diese  selbst 
mittheilen  y  wollen  wir  zunächst  die  Beobachtungen  anführen, 
welche  die  Grösse  a  oder  das  specifische  Gewicht  des  Platins 
bezogen  auf  flüssiges  Wismuth  in  der  Nähe  der  Schmelz- 
temperatur als  Einheit  bestimmen. 

um  den  Gewichtsverlust,  den  das  Platin  im  flüssigen 
Wismuth  erfährt,  mit  einiger  Genauigkeit  zu  erhalten,  ist 
es  unumgänglich,  nicht  zu  kleine  Platinstücke  anzuwenden. 
Wir  benutzten  ein  Stück  natürlichen  Platins  aus  der  hiesigen 
mineralogischen  Sammlung.  Dasselbe  hatte  ein  Gewicht  von 
25,665  g  und  zeigte  bei  13^  das  specifische  Gewicht  von 
15,03  bezogen  auf  Wasser  gleicher  Temperatur  als  Einheit. 
Dieser  geringe  Werth  des  specifischen  Gewichts  beweist, 
dass  das  Stück  eine  nicht  unbeträchtliche  Menge  fremder 
Metalle,  besonders  Eisen  enthält;  für  die  folgenden  Versuche 
ist  dies  indessen  ohne  Belang.  Das  Platinstück  wurde  an 
einem  feinen  Platindraht,  von  dem  der  Centimeter  0,006  g 
wog,  befestigt  und  der  Gewichtsverlust  im  flüssigen  Wismuth 
bestimmt. 

Das  Platin  mit  DraEt,  so  weit  derselbe  später  einge- 
taucht wurde,  wog  in  der  Luft  25,713  g. 

Der  Gewichtsverlust  im  flüssigen  Wismuth  betrug 
18,510  g^},  daher  ist  die  gesuchte  Grösse: 

-  =  S  =  1-389. 

Bei  den  folgenden  Versuchen  wurde  ein  anderes  Stück 
natürlichen  Hatins  benutzt,  dessen  Gewicht  4,740  g  war.  Die 
Besoltate  sind  folgende: 


1)  VgL  die  Anm.  in  §  7. 
Abb.  d.  Phji.  n.  Chem.  K.  F.  XIII. 
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Nuxamer 

des 
Yersuchea 


Grewicht  des 

Wismuths  in 

Granunen 


47,45 
42,40 
35,40 
21,76 
22,06 


Gewicht  des 
in  d.  Wismuth 
eingeschloBse- 
nen  Platins  x 


4,74 
4,74 
4,74 
4,74 

4,74 


Beobachtung,  ob  das 
Wismuth  mit  Pbitin  in 
dem  flüssigen  Wismuth 

schwimmt  oder  nicht 


schwimmt 


schwimmt  nicht 


Aus  diesen  Versuchen  ist  der  Werth  SJs  nach  der  For- 
mel(3)(§3): 

zu  berechnen. 

Nur  ist  hierbei  zu  bemerken,  dass  das  Platinstack  toh 
4,74  g  eine  andere  Dichte  besitzt  als  jenes  vorhin  genannte 
Stück  von  25,665  g,  welches  dazu  gedient  hatte,  die  Grösse 
a  zu  bestimmen.  Da  nun  die  obige  Formel  die  Kenntniss 
der  Dichte  des  benutzten  Platins,  bezogen  auf  das  flüssige 
"Wismuth  als  Einheit,  verlangt,  so  ist  der  früher  für  ein 
anderes  Platinstück  bestimmte  Werth  dieser  Dichte  nicht 
direct  zu  verwenden.  Man  wird  aber  von  der  Wahrheit  sich 
nicht  weit  entfernen,  wenn  man  annimmt,  dass  die  Dichten 
beider  Platinstücke  mit  wachsender  Temperatur  sich  gleich- 
massig  ändern.  Die  Dichte  des  Platinstücks  von  4,74  g  war 
bei  13®,  bezogen  auf  Wasser  von  gleicher  Temperatur,  14,08, 
während,  wie  früher  gesagt,  das  grössere  Stück  unter  densel- 
ben Umständen  den  Werth  15,03  ergeben  hatte.  Wir  führen 
deshalb  für  die  Grösse  a  den  Werth: 


«1  =  1,389 


14^08 
15,03 


1,301 


ein  und  erhalten  dann  für  Sjs  folgende  Werthe: 
Nr.  des  Versuches         12  3  4  5 

—  1,0231     1,0259     1,0310    1,0504    1,0497 

Da  die  drei  ersten  Versuche  zu  kleine  Werthe  für  Sjt 
liefern,  die  zwei  letzten  aber  zu  grosse,  so  is£  der  wahre 
Werth  von  S/s  eingeschlossen  in  den  Grenzen: 

l,0310<-<  1,0497. 
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Au8  dieser  Bestimmung  geht  hervor;  dass  das  flüssige 
Wismnth  um  mehr  als  3  Proc.  leichter  ist  als  das  feste 
Metall  bei  der  Temperatur  des  Schmelzpunktes. 

Eine  engere  Bestimmung  der  oben  angegebenen  Grenzen 
haben  wir  nicht  erreicht,  wir  zweifeln  aber  nicht  daran, 
dass  bei  Anwendung  grösserer  Metallmassen,  bei  welcher 
alle  Manipulationen  viel  leichter  ausführbar  sind,  sich  noch 
engere  Grenzen  werden  erzielen  lassen. 

Das  von  uns  benutzte  Wismuth  hatte  bei  13^  ein  spe- 
cifisches  Gewicht  von  10,20  bezogen  auf  Wasser  dieser  Tem- 
peratur als  Einheit.  Erwägt  man,  dass  das  flüssige  Wismuth 
am  mehr  als  8  Proc.  dichter  als  das  feste  Metall  ist,  und 
dass  das  specifische  Gewicht  des  Silbers  gleich  10,77  ange* 
geben  wird,  so  liegt  die  Yermuthung  nahe,  dass  auch  das 
Silber  in  dem  flüssigen  Wismuth  schwimmt.  Die  von  uns 
ausgeführten  Versuche  bestätigen  diese  Yermuthung  toU- 
st&ndig,  indem  Silberplatten,  welche  eingetaucht  wurden, 
regelmässig  wieder  zur  Oberfläche  stiegen  und  sich  dort 
schwimmend  erhielten. 

§  10.    Cadmium«    Experimente.^) 

Wir  schmolzen  das  Metall  in  einem  eisernen  cylindri- 
schen  Gefässe  von  10  cm  Höhe  und  5  cm  Durchmesser  in 
einer  Masse  von  1  kg.  Da  die  Angaben  über  den  Schmelz- 
punkt des  Metalls  nicht  unbeträchtlich  variiren  \  haben  wir  den 
Schmelzpunkt  des  von  uns  untersuchten  Cadmiums  bestimmt. 
Eine  Kugel  von  Kupfer  im  Gewichte  von  71  g  wurde  an 
einem  feinen  Draht  in  der  flüssigen  Masse  des  Cadmiums 
gehalten  und  dann  nach  der  Erwärmung  in  einem  Calori- 
meter abgekühlt.  Da  das  Calorimeter  etwa  50  g  Wasser 
enthielt,  so  trat  eine  sehr  beträchtliche  Temperaturerhöhung 
etwa  um  35^  ein,  und  Hess  sich  aus  derselben  mit  genügender 
Genauigkeit   die  Schmelztemperatur   des  Cadmiums  bestim- 


1)  Notizen  über  das  Verhalten  des  Cadmiums  in  Bezag  auf  Dichtig- 
keitsänderungen  im  Momente  der  Erhärtung  sind  uns  aus  der  Literatur 
nicht  bekannt. 

2)  Dieselben  schwanken  zwischen  300  xOA  500  <>. 
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mefi.  Indem  wir  für  die  specififlche  Wärme  des  Kupfers 
den  constanten  Werth  0,094  und  fbr  die  specifische  Wärme 
des  Cadmiums  den  Werth  0,057  einführten,  fanden  wir  für 
die  Schmelztemperatur  aus  zwei  Versuchen  die  Werthe  326^ 
und  S07^.  Auf  die  Differenz  dieser  Zahlen  kommen  wir  so- 
gleich zurück  und  bemerken  zunächst,  dass  die  specifische 
Wärme  des  festen  Caximiums  deshalb  in  die  Rechnung  ein- 
ging, weil  sich  um  die  Kupferkugel  beim  Herausheben  aus 
dem  Bade  immer  etwas  festes  Cadmium  (2  bis  3  g,  wie 
durch  ekie  folgende  Wägung  genau  bestimmt  werden  konnte,) 
herumlegtek  Der  Uebergang  des  Cadmiums  aus  dem  festen 
in  den  flüssigien  Zustand  ist  ein  anderer,  als  gewöhnlich. 
Das  Cadmium  wird  zuerst  breiartig,  sodass  ein  Qlasstab, 
welchen  man  in  die  Masse  hineinsteckt,  darin  aufrecht 
festgehalten  wird.  Bei  weiterem  Erwärmen  wird  der  Brei 
dünnflüssiger,  sodass  sich  schliesslich  dije  flüssige  Mjasse 
nicht  Yon  einem  anderen  geschmolsenen  Metall  unterscheidet^ 
Bei  dem  earsten  Versuche,  welcher  zur  Bestimmung  der 
Schmelztemperatur  dienen  sollte,  war  das  Cadmium  über 
die  Schmelztemperatur  hinaus  erwärmt,  während  bei  dem 
zweiten  Versuche  dasselbe  gerade  den  flüssigen  Zustand 
angenommen  hatte.  Jedenfalls  i^t  durch  die  Versuche  con- 
statirt,  dass  die  Schmelztemperatur  des  Cadmiums  nicht  weit 
über  300®  C.  liegt  und  etwa  bei  310  bis  320®  angegeben 
werden  kann.  Der  Zustand,,  den  das  Cadmium  in  der  Nähe 
der  Schmelztemperatur  zeigt,  erinnert  am  meisten  an  die 
analoge  Erscheinung  beim  Bose'schen  Metallgemisch,  welche 
von  Kopp  besonders  erwähnt  wird,  und  welche  auch  von 
uns  beobachtet  wurde.  Wir  kamen  daher  auf  den  Ge- 
danken, dass  das  von  uns  benutzte  Cadmium  nicht  rein  sei, 
und  dass  diese  Unreinheit  den  dickflüssigen  Zustand  bedinge. 
Diese  Vermuthung  wurde  indess  durch  eine  chemische  Ana- 
lyse, welche  Herr  Dr.  Kreuzhage  auszuführen  die  Güte 
hatte,  nicht  bestätigt,  vielmehr  die  Beinheit  des  Metalls  con- 
statirt. 

Ferner  haben  wir  auch  das  specifische  Gewicht  des  Cad- 
miums untersucht  und  für  dasselbe  8,539  bei  der  Temperatur 
11,6°  erhalten  bezogen,  auf  Wasser  von  gleicher  Temperatur 


Digitized  by 


Google 


F.  Nie$  u.  A.  Winhebnann.  69 

als  Einheit.  Dieser  Werth  stimmt  mit  4äin  von  anderen  Be- 
obachtern erhaltenen  gat  übereil. 

Da  der  TJebergätig  des  festen  Oadm&ams  in  dem  flüssigen 
Zaatamd  nach  den  obigen  ein  allmählicher,  so  liese  sich  ver- 
mttthen,  dass  die  Yersnehe  tbw  die  Differena  der  specifisohen 
Gkirichte  nur  dann  einen  höheren  und  lejieht  wahrnehmbaren 
Aifischluss  geben  würde,  wenn  diLe  fra^jliche  Differene  nicht 
sehr  klein  ist.  Legt  map  festes  Cadmium  auf  die  erweichte 
Masse,  ehe  sie  Tollst&ndig  dünnflüssig  geworden  ist,  so  liest 
rieh  gajr  nicht  ^itsoheiden,  was  tou  beiden  specifisch  leiobter 
ist  Die  Theilohen  sind  gegeneinander  so  schwer  beweglich, 
dass  das  feste  Stück  an  jeder  Stelle,  wohin  man  es  bringt, 
Teriiarrt.  Stellt  man  dann  durch*  weitere  Erwärmung  den 
jflnnifissigen  Zustand  her,  und  bringt  man  wieder  festes 
Metall  auf  die  Oberfläche,  so  beginnt  bald  das  Abschmelzen, 
weh^es  sich  schnell  yoUendet.  Taucht  man  das  feste  Oad- 
mium  ultiter,  so  wiederholt  sich  die  Erscheinung,  wdicbe 
Mm  Blrt  auslbhrlioh  beschrieben  wurde:  es  zeigt  sich  ein 
deutlicher  Auftrieb,  welcher  die  dünne  Ozydschicht  empor- 
hebt, ohne  dass  es  gelingt,  ein  Stück  festen  Cadmiums  aus 
der  flüssigen  Masse  nach  erfolgtem  Auftrieb  herauezuheben. 
Ebenso  wie  beim  Blei  kann  man  duroh  Eintauchen  längerer 
Cadmiumstäbe,  welehe  an  dem  einen  Ende  aus  der  flüssigen 
Masse  heraussahen,  zeigen,  dass  der  fragliche  Auftrieb  nicht 
t<m  aufsteigenden  Luftblasein  hetrührt,  da  deivelbe  bei  den 
Versuchen  mit  Stäben,  welche  von  unten  nach  oben  ab- 
idmielzen,  niemals  zum  Vorschein  kommt.  Wir  glauben 
daher^  aus  diesen  Versuchen  schliessen  tu  dürfen^  dass  das 
Cadmium  im  festen  Zustande  specifiseh  leichte,  als  im 
flttssigen  ist,  dass  aber  die  Differenz  der  Dichten  eine  sehr 
geringe  ist 

Endlidi  müssen  wir  aueh  hier  nech  bemericen^  dass  wir 
vorsichlig  rermieden  haben,  Oadmiamstücke,  deren  Dichte  zu 
oatersuchen  war,  theilweise  aus  der  Oberfläche  des  fltlssigen 
Cadmiums  herzustellen.  Sobald  nur  igeringe  Theilohen  von 
Cadmiumozjd  an  dem  festen  Oadmium  haften,  steigt  letzteres 
nach  dem  Üntertancben  so  schnell  an  die  Oberfläche,  dass 
es  mit  Leichtigkmt  herausgehoben  werden  kann. 
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§  11.    AatimOB«    Literatur. 

Unter  Antimon  sind  die  Experimente  Reaumur's  (§  2) 
zu  verzeichnen;  nach  ihnen  scheint  Antimon  auf  Antimon 
zu  schwimmen.  Den  Umstand,  dass  sich  nach  dem  Erkalten 
eine  deutliche  Convexität  der  Oberflftche  nicht  beobachten 
l&sst,  fahrt  Reaumur  auf  die  Beschaffenheit  der  Oberfl&che 
des  erkalteten  Antimons  überhaupt  zurück.  Endlich  scheint 
Antimon,  mit  flüssigem  Materiale  dieser  Substanz  übergössen, 
aufzusteigen,  erreicht  aber  die  Oberflftche  nicht,  weil  es  noch 
vorher  abschmilzt.  Nach  Marx  (§  4)  ist  nachweisbar,  dass 
bei  der  Erhärtung  keine  Ausdehnung  stattfindet. 

§  12.    Antimon.    Experimente. 

Das  Antimon  widerstand  zunächst  unseren  Versuchen, 
dasselbe  in  einem  eisernen  cylindrischen  Gef&sse  mittelst  Gas- 
flammen zum  Schmelzen  zu  bringen,  in  der  hartnäckigsten 
Weise.  Ein  Versuch,  die  Schmelzung  in  einem  Kohlenfeuer 
zu  erzielen,  war  zwar  von  Erfolg  begleitet,  indessen  konnten 
die  Beobachtungen  nicht  genügend  ausgeführt  werden,  be- 
sonders weil  die  starke  strahlende  Wärme  der  glühenden 
Kohlen  eine  längere  Beobachtung  unmöglich  machte.  Es 
gelang  uns  endlich,  das  Metall  in  einen  hessischen  Tiegel 
durch  Heizung  mit  drei  starken  Gasflammen  und  unter  An- 
wendung von  Schornsteinen  in  einer  Masse  von  etwa  1  Kilo 
zu  schmelzen.  Bekanntlich  entwickelt  das  Antimon  schon 
vor  dem  Schmelzen  sehr  starke  Dämpfe  von  Antimonoxyd; 
diese  bedecken  als  condensirte  weisswoUige  Schicht  nach  dem 
Schmelzen  die  Oberfläche  des  Metalls.  Infolge  dessen 
konnten  wir  nicht  in  der  gewöhnlichen  Weise  mittelst  eines 
Löffels  reines  flüssiges  Antimon  aus  der  flüssigen  Masse 
herausheben,  um  Gussstücke  herzustellen;  auch  kühlte  sich, 
ehe  die  Masse  aus  dem  Löffel  gegossen  war,  dieselbe  soweit 
ab,  dass  ein  ordentlicher  Guss  nicht  zu  erzielen  war.  Wir 
versuchten  daher,  die  Gussstücke  so  herzustellen,  dass  wir 
den  ganzen  Tiegel  vom  Feuer  abhoben  und  direct  aus  dem- 
selben einen  Theil  des  flüssigen  Metalls  auf  eine  Eisenplatte 
ausgössen.  Da  die  so  erhaltenen  Stücke  aber  keine  reine 
Oberfläche  darboten,  haben  wir  uns  schliesslich  einer  Kugel- 
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form  bedient,  in  welche  wir  in  ißt  oben  erwähnten  Art  das 
flüssige  Metall  einfUlten.  So  gelang  es,  vollständig  reine 
Oberflächen  herzustellen.  Bringt  man  solche  Engeln  in  das 
flüssige  Metall,  dessen  Oberfläche  unmittelbar  vorher  ge- 
reinigt worden  ist,  so  sinken  dieselben  nach  dem  Unter- 
tauchen zunächst  unter,  kommen  dann  aber  bald  an  die 
Oberfläche  zurück  und  steigen  jedesmal  nach  dem  unter- 
tauchen sofort  wieder  in  die  Höhe.  Hält  man  mittelst  eines 
öl&sstabes  die  Engeln  einige  Zeit  auf  dem  Soden  des  Ge- 
fässes  fest,  sodass  sie  theilweise  abgeschmolzen  sind,  so 
steigt  nach  Zurückziehen  des  Glasstabes  der  übrig  gebliebene 
Rest  der  Eugel  in  die  Höhe  und  wird  an  der  Oberfläche 
sichtbar.  Ebenso  wie  die  Kugeln  verhalten  sich  Stücke  von 
Antimon,  welche  aus  grösseren  Stücken  durch  Zerschlagen 
erhalten  waren.  Die  Versuche  beweisen  also  auf  das  Deut- 
lichste, dass  das  feste  Metall  specifisch  leichter  als  das  flüssige 
bei  gleicher  Temperatur  ist 

unser  Wunsch  ging  nun  dahin,  auch  f&r  das  Antimon 
das  Yerhältniss  der  Dichten  dee  festen  und  flüssigen  Metalls 
zu  bestimmen.  Die  darauf  gerichteten  Versuche  belehrten 
uns  indessen,  dass  wir  dies  Ziel  nicht  erreichen  würden; 
einerseits  war  die  Weite  des  Tiegels  zu  gering,  um  mit 
einer  Zange  schwimmende  Stücke  leicht  herausheben  zu 
können,  andererseits  legte  sich  an  den  Spitzen  der  Zange 
beim  Eintauchen  eine  so  beträchtliche  Menge  Antimon  fest, 
dass  der  Gebrauch  der  Zange  sehr  erschwert  wurde.  In- 
dessen wollen  wir  doch  einen  Versuch  erwähnen,  welcher 
geeignet  ist,  das  vorher  genannte  Besultat  zu  befestigen. 
Bei  gewöhnlicher  Temperatur  ist  das  specifische  Gewicht 
des  Eisens  grösser  als  dasjenige  des  Antimons;  das  von  uns 
benutzte  Antimon  hatte  bei  15^  das  specifische  Gewicht  6,750 
bezogen  auf  Wasser  gleicher  Temperatur;  dieser  Werth 
stimmt  mit  dem  von  anderen  Beobachtern  gefundenen  gut 
überein.  Wir  überzeugten  uns  nun  zunächst,  dass  das 
Gleiche  auch  bei  der  Schmelztemperatur  des  Antimons  zu- 
trifft, indem  wir  ein  kleines  Eisenstäbchen  in  das  flüssige 
Antimon  eintauchten;  dasselbe  kam  nicht  wieder  zur  Ober- 
fiftche,  ein  Beweis,  dass  es  specifisch  schwerer,  als  das  flüssige 
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Antimon  kt  Es  wurde  nun  dn  SSisenstftbclien,  welches  fast 
die  Länge  des  Dorohmessers  der  schon  benutzten  Eugelform 
hatte,  in  diese  eingesetzt  und  flüssiges  Antimon  um  dasselbe 
gegossen,  Dass  wir  so  eine  specifisch  schwerere  Combi- 
nation erhielten,  wurde  noch  direct  durch  die  Bestimmung 
des  speciflschen  Gewichts  nachgewiesen:  wir  fanden  für  das 
specifische  Ghewicht  derselben  6,81,  während  das  Antimon, 
wie  früher  angegeben,  das  specifische  Gewicht  6,75  besass. 
Die  geringe  Steigerung  der  Dichte  rührt  davon  her,  dass 
nur  eine  Ueine  Eisenmasse  eingeschlossen  war.  In  der 
Kugel  waren  10,9 g  Antimon  und  1,2  g  Bisen  enthalten;  nimmt 
man  für  das  specifische  Gewicht  des  Eisens  den  Werth  7,8, 
so  berechnet  sich  für  das  specifische  Gewicht  der  Combi- 
nation 6,85,  ein  Werth,  welcher  mit  der  Beobachtung  6,81 
genügend  übereinstimmt 

Wir  haben  vier  solche  Kugeln,  welche  Eisen  enthielten, 
hergestellt  und  bei  allen  das  gleiche  Resultat  erhalten:  Die 
Kugeln  kamen  nach  dem  untertauchen  eefar  bald  an  die 
Oberfläche  des  flüssigen  Antimons  heranf  und  hielten  sich 
dort  längere  Zeit,  bis  sie  so  weit  abgeschmolzen  waren,  dass 
sie  das  Eisen  nicht  mehr  zu  tragen  vermochten. 

Aus  aUen  diesen  Yersuchen  geht  mit  Sicherheit  hervor, 
idass  das  feste  Metall  Antimon  specifisch  leichter  als  das 
flüssige  bei  gleicher  Temperatur  ist.  Udl>er  die  Differenz 
der  Dichten  läset  sich  nach  dem  Obigen  nichts  sicheres 
aussagen.  Dass  dieselbe  aber  nicht  sehr  klein  ist,  geht  aus 
dem  starken  Auftrieb  hervor,  mit  welchem  die  festen  unter- 
getauchten Massen  wieder  an  die  Oberfläche  heraufsteigen. 

Aus  einem  in  dieser  Hinsicht  angestellten  Vergleich  mit 
den  übr^en  Metallen,  möchten  wir  Antimon  als  in  naher 
TJebereinstimmung  mit  Zinn  hinstellen,  dabei  aber  bemerken, 
dass  der  Auftrieb  uns  hier  noch  etwas  kräftiger  erschien, 
als  derselbe  beim  TAmi  aufbrat. 

§  13.    Elsen.    Literatur. 

Die  Notizen  über  das  Verhalten  des  Eisens  beim  Er- 
härten sind  sehr  zahlreich,  sodass  das  folgende  üteratur- 
rerzeichniss  keinen   Anspruch  auf  Vollständigkeit  erheben 
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IdLaii.  Eeanmar  (§  2)  ist  Ton  der  Ausdehnung  des  Eisens 
im  Momente  der  Erstarrung  überzeugt;  die  Ursache,  „wamm 
«eh  daB  Eisen  so  gut  giessf^  (der  Titel  seiner  Arbeit)  ist 
ihm  eben  jenie  Ausdehnung,  welche  die  Anschmiegung,  die 
EinproBSimg  in  das  Detail  der  Form  herrorruft.  Marx 
(§  4)  behauptet  in  einer  seino-  früheren  Arbeiten  auf  die 
Aactorit&t  Tcn  Karsten^)  hin  Ydamenverminderung,  be- 
richtet aber  in  seiner  drittem  Arbeit  über  im  Jahre  1839 
a«Bgeflihrte&  Schwimmy ersuche,  welche  für  Ausdehnung  im 
Momente  der  Erh&rtung  sprechen.  Earmarech  (4  8)  findet 
ebenfaUa  Volumenvermehrung.  Widitige,  oft  cttirte  Versuche 
wurd^i  im  Auftrage  einer  Versammlung  sächsischer  Inge- 
Bienre  Ton  Centner^  ausgeführt.  Er  constatirt  zunächst, 
dass  kaltes  Gusseisen  um  V28  schwerer  sei,  als  das  gleiche 
Yolumiea  flüssiges^  eine  Thatsache,  die  weder  für  noch  gegen 
Ausdehnung  im  Momente  der  Erstarrung  spricht.  Aus  dem 
ümsrtande,  dass  unter  gleich  schweren  Stücken  plattenfSrmige 
sdnmmmen,  während  zu  Würfeln  und  Cy lindem  geformte  unter- 
sanken, schUesst  Gentner,  dass  die  Form  der  festen  Stücke 
das  Entscheidende  sei,  ineofern  nur  leicht  l^ragbare  Platten 
schwxmmesi,  nicht  aber  Körper  mit  relativ  geringerer  Ober- 
fläche. Als  tragende  Kräfte  wirken  nach  ihm  aufsteigende 
Strömungen  und  Gasexhalationen.  Es  hat  namentlich  H.  0. 
Lang')  diese  Versuche  und  Centner's  Schlussfolgerungen 
aus  denselben  einer  Ejitik  unterworfen,  indem  er  theils  den 
Experimenten  eine  Reihe  anderer  mit  gegentheiligem  Re- 
sultate aus  der  Literatur  entgegenstellt,  theils  den  Haupt- 
grund des  Misslingens  Vier  Schwimmversuche  bei  den  Stücken 
mit  relativ  kleinerer  Oberfläche  in  einer  mangelhaften  Durch- 
wirmung  findet,  sodass  eben  immer  wieder  kaltes  Festes 
mit  heissem  Flüssigen  verglichen  wird,  und  nicht  möglichst 
gleich  temperirtes  Material.  Besonders  deutlich  betont  auch 
Miliar^)  die  Nothwendigkeit  der  Durchwärmung  dee  festen 


1)  Karsten,  Berl,  Monatsber.  1892  (uns  nur  im  Auseuge  bei  Marx 
bekannt). 

2)  Centner,  Civilingenieur  9»  p.  219.  1863. 

3)  Lang,  Zeitschr.  f.  d.  ges.  Naturwissensch.    1875.  Januarheft. 

4)  Miliar,  Nature  W.  p.  23.  187T. 
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Metalls,  indem  er  constatirt,  dass  nur  heisse  Stücke  sofort 
schwimmen,  kalte  aber  nach  dem  Untersinken  erst  dann  auf- 
steigen, wenn  die  Durchwärmong  sich  vollzogen  hat,  Ver^ 
suche,  die  er  zuerst  mit  Qusseisen  yomahm  und  später^)  auf 
Gussstahl  ausdehnte.  Millar's  Experimente  mit  Bisen  sind, 
ohne  dass  wir  sie  vorher  gekannt  hätten,  diejenigen  in  der 
gesammten  Literatur,  welche  mit  unseren  eigenen  qualita- 
tiven Versuchen  (Fundamentalversuch)  nach  Anordnung, 
Effect  und  Ausdeutung  am  meisten  übereinstimmen.  Schon 
früher,  als  Miliar,  stellte  K.  Mallet^  eine  Beihe  von  Ex- 
perimenten an,  die  theilweise  sich  auf  Vergleichungen  der 
specifischen  Gewichte  des  flüssigen  und  erkalteten  Gusseisens 
beziehen,  für  die  Frage  nach  Ausdehnung  und  Zusammen- 
ziehung im  Momente  der  Erhärtung  also  irrelevant  aind, 
theilweise  aber  die  angedeutete  Frage  durch  folgende  An- 
ordnung zu  lösen  suchen.  Von  zwei  eisernen  Hohlkugeln, 
etwa  25  cm  im  Durchmesser  und  mit  3,8  cm  dicken  Wan- 
dungen, welche  beide  bis  zur  hellen  Eothgluth  erhitzt  worden 
waren,  wurde  die  eine  leer,  die  andere  mit  flüssigem  Gusa^ 
eisen  gefüllt,  der  Abkühlung  unterworfen.  Darauf  conata- 
tirte  er  durch  Messungen  der  äusseren  Dimensionen  der 
Kugeln  von  30  zu  30  Minuten,  dass  beide  Gefässe,  das  leere 
sowohl,  als  das  mit  Eisen  gerillte,  einem  gleichen  Gange 
ununterbrochener  Zusammenziehung  unterlagen,  dass  femer 
nach  dem  Erkalten  die  Oberfläche  des  Gussstückes  die  Innen- 
seite des  damit  gefüllten  Gefässes  dicht  berührte  und  end- 
lich, dass  die  innere  Partie  des  Gussstückes  sich  nach  dem 
Erkalten  weniger  dicht,  als  die  äussere  herausstellte  (Z^ahlen 
werden  nicht  angegeben).  Hieraus  schliesst  Mallet  auf  ein 
ununterbrochenes  Zusammenziehen  des  Gussstückes  von  dem 
flüssigen  Zustande  an  durch  den  Punkt  des  Erhärtens  hin- 
durch bis  zur  Erkaltung  auf  Lufttemperatur.  Die  Erschei- 
nung des  Schwimmens  festen  Eisens  in  flüssigem  leugnet 
Mallet  nicht,  führt  sie  aber  auf  die  Wirkung  einer  ganz 
besonderen  Kraft  zurück,  wie  in  §  16  noch  n^eiter  besprochen 


1)  Miliar,  Nature  18.  p.  464.  1878. 

2)  Mallet,  Phil.  Mag.  (4)  49.  p.  281.  1875. 
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wird.  Gegen  diese  VerBuche  Mallet's  tritt  A.  Ledebur^) 
mit  einem  Experiment  auf,  welches  sehr  überzeugend  für  die 
Ausdehnung  im  Momente  der  Erhärtung  spricht.  Er  stellte 
eine  Gussform  aus  zwei  durch  Federn  aneinander  gedrückten 
Hfilften  dar.  Die  Form  blieb  geschlossen,  solauge  das  Eisen 
in  derselben  noch  flüssig  war,  öffnete  sich  etwas  bei  der 
Erstarrung  und  schloss  sich,  der  Zusammenziehuug  des  festen 
Körpers  entsprechend,  bei  der  weiteren  Abkühlung  wieder 
Yollst&ndig. 

§  14.    Eisen.    Experimente. 

Dem  gütigen  Entgegenkommen  des  Hrn.  Fabrikanten 
Stütz  in  Stuttgart  verdanken  wir  die  Gelegenheit  zum  Ex- 
perimentiren mit  Eisen,  welches  wir  mit  den  uns  in  flohen- 
heim  zu  Gebote  stehenden  Mitteln  nicht  zum  Schmelzen 
bringen  konnten.  Die  hohe  Schmelztemperatur  liess  es  nicht 
zu,  einen  anderen  Versuch  als  den  sogenannten  Fundamen- 
talversuch (Eintauchen  eines  festen  Stückes  in  die  flüssige 
Masse,  tJnterstossen  und  Constatirung  des  Auftriebes)  an- 
zustellen. Dieser  aber  gelang  bei  Eisen  in  glänzendster 
Weise,  wobei  wir  zu  erwähnen  nicht  unterlassen  wollen,  dass 
uns  dieser  Erfolg  vom  Fabrikherrn,  den  Werkmeistern  und 
den  Arbeitern  auf  das  Bestimmteste  vorausgesagt  wurde: 
war  ihnen  doch  das  Schwimmen  des  festen  Körpers  in  dem 
flüssigen  eine  wohlbekannte,  oft  beobachtete  Thatsache.  Aus- 
drücklich aber  müssen  wir  gegenüber  den  früher  erwähnten 
Versuchen  von  Centn  er  Consta tiren,  dass  das  Aufsteigen 
ausnahmslos  eintrat,  aber  erst  um  so  später  erfolgte,  je 
längere  Zeit  die  Stücke  zu  ihrer  Durchwärmung  in  Anspruch 
nahmen.  Die  Versuche  wurden  mit  einem  Oraphittiegel, 
welcher  etwa  38  Kilo  Eisen  enthielt,  nach  Herausnahme  des 
Tiegels  aus  dem  Ofen  angestellt. 

§  15.    Kupfer«    Literatur  und  Experimente. 

Kupfer  wird  von  Rfeaumur  (§  2)  unter  die  bei  der 
Erhärtung  sich  zusammenziehenden  Körper  gerechnet,  er 
betont  aber  ausdrücklich   den   geringen  Werth   dieser  Vo- 


1)  Ledebur,  Duigler*s  Joum.  877«  p.  244.  1875. 
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lumenvenninderang,  sei  sie  doch  geringer,  als  bei  Zinn  und 
bei  diesem  wieder  geringer,  als  bei  Blei.  Karsten  (§  13) 
gibt  Ausdehnung  zu,  glaubt  sie  aber  auf  Bildung  von  Hohl- 
räumen im  erhärteten  Material  zurflckfähren  zu  sollen. 
Kopp  (§  1),  dem  wir  zahlreiche  Nachweise  der  älteren 
Literatur  über  die  ganze  vorliegende  Frage  verdanken,  re- 
gistrirt  die  Angabe  der  Ausdehnung,  nennt  aber  die  Er- 
scheinung unsicher,  weil  Kupfer  an  der  Oberfläche  Sauer- 
stoff condensire. 

Unsere  eigenen  Experimente,  welche  ebenfalls  bei  Hrn. 
Stotz  ausgeführt  wurden,  mussten  sich  auf  den  „Funda- 
mentalversuch'' beschränken,  der  bei  vielfältiger  Wieder- 
holung in  voller  Deutlichkeit  gelang,  wiederum  vorausgesagt 
durch  das  gesammte  Fabrikpersonal.  Auch  hier  gilt  die 
Bemerkung,  dass  eine  vollkommene  Durchwärmung  voraus- 
gegangen sein  muss,  ehe  das  Aufsteigen  erfolgt.  Zu  den 
Experimenten  diente  eine  Masse  von  etwa  45  Kilo  Kupfer, 
aus  der  die  nothwendigen  Gussstücke  unmittelbar  vor  dem 
Versuche  hergestellt  waren.  ^) 

§  16.    Versuchsresaltate. 

Von  den  acht  der  Untersuchung  unterworfenen  Metallen 
(Zinn,  Blei,  Zink,  Wismuth,  Cadmium,  Antimon,  Eisen, 
Kupfer)  zeigten  sechs  (Zinn,  Zink,  Wismuth,  Antimon,  Eisen, 
Kupfer)  bei  dem  sogenannten  Fandamentalversuch  vollkom- 
men deutlich,  dass  der  Uebergang  vom  flüssigen  zum  festen 
Zustande  mit  einer  Ausdehnung  verbunden  ist,  dass  also 
das  Metall  im  festen  Aggregatzustande  ein  kleineres  speci- 
fisches  Gewicht  besitzt,  als  das  gleich  temperirte  flüssige. 
Bei  dreien  der  untersuchten  Metalle  (Zinn,  Zink  und  Wis- 
muth) gelang  es,  annähernde  Werthe  flr  die  Grösse  der 
Ausdehnung  zu  gewinnen. 

Zwei  Metalle  (Blei  und  Cadmium)  lieasvn  eine  sichere 
Entscheidung  nicht  zu.  Warum  wir  trotzdem  glauben, 
dass  auch  hier  der  Uebergang  in  den  flüssigen  Zustand  mit 


1)  Wir  haben,  Bank  einem  freundlichen  Aneibieten  des  Hm.  Ober- 
bergrath  von  Xeller,  Vorstandes  der  k.  Münze  zu  Stuttgart ,  Aossiclit, 
in  nftchster  Zeit  unsere  Untersuchungen  «of  Silber  und  Gold  aottudehnen. 
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eiser  Zusamxnenziehung  yerbuiideii  ist^  habem  wir  bereits 
früher  (§  6  u.  §  10)  ausgesprochezL  Dort  haben  wir  auch 
die  besondreren,  gerade  diesen  K&rpern  eigenthtlmliohen  Ver- 
hältnisse näher  erwähnt,  welche  das  zu  untersuchende  Ver- 
halten weniger  deutlich  hervortreten  lassen  müssen. 

Es  spricht  daher  von  den  acht  untersuchten  Metallen, 
keines  für  die  Richtigkeit  des  Satzes:  ,,Die  Körper  ziehen 
sich  beim  XJebergange  aus  dem  flüssigen  in  den  festen 
Aggregatzustand  zusammen.''  Unzweifelhaft  gehören  sechs, 
Tieileicht  sogar  alle  acht  zu  den  Ausnahmen  von  diesem 
Satze.  In  der  Literatur  finden  sich  über  sonstige  Metalle 
ausser  den  bereits  oben  behandelten  nur  noch  über  Silber 
und  Gold  kurze  Notizen,  welche  aher  die  begründenden 
Experimente  nicht  des  Näheren  angeben.  Wenn  man  daher 
sich  nur  auf  die  vorliegenden  Thatsachen  stützt,  so  muss 
man  als  Begel  über  das  Verhalten  der  Metalle  im  Momente 
des  üeberganges  aus  dem  flüssigen  in  den  festen  Aggregat- 
zustand  den  Satz  aufstellen:  „Die  Metalle  dehnen  sich  im 
Momente  des  Erstarrens  aus,  sodass  das  feste  Metall  weniger 
dichi^  als  das  flüssige  gleicher  Temperatur  ist''  Denn  diesem 
Satze,  welcher  dem  früher  angenommenen  gerade  entgegen- 
gesetzt formulirt  ist,  folgen  zweifellos  die  Mehrzahl  der 
untersuchten  Metalle^):  was  früher  als  Ausnahme  galt,  wird 
hierdurch  zur  BegeL 

Die  Frage  liegt  nahe,  wie  kam  es,  dass  bei  den  bis- 
herigen Untersuchungen  so  oft  das  Gegentheil  von  unseren 
Folgerungen  aus  dem  Verhalten  der  Körper  abgeleitet  wurde. 
Nach  den  Erfahrungen  bei  unseren  eigenen  Experimenten 
und  den  Schwierigkeiten,  die  wir  selbst  bei  denselben  zu 
überwinden  erst  lernen  mussten,  sind  wir  geneigt,  den  Haupt- 
grund der  Irrthümer  in  der  mangelhaften  Eücksicht  zu  finden, 
welche  bei  der  Untersuchung  der  Frage  auf  die  gleiche  Tem- 
periruDg  der  Flüssigkeit  und  des  festen  Körpers  genommen 


1)  Dieser  Satz  bleibt  auch  dann  richtig,  wenn  Silber  und  Gk>ld  beim 
Erstarren  eine  Volumenverminderun^  erfahren  sollten.  Uebrigens  wird 
fast  ausnahmslos  von  diesen  Metallen  angegeben,  dass  das  feste  in  dem 
illssigen  schwimmt,  ohne  zwar  den  Gnind  dieser  Erscheinung  in  Dich- 
tigkeitsunterschieden  anzunehmen. 
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wurde.  1st  die  DiflFerenz  der  specifischen  Gewichte  ftlr  die 
yerschiedenen  Aggregatzustände  gering,  und  ist  ferner  der 
Ausdehnungscogffioient  beider  gross,  so  muss  die  Temperatur 
des  festen  und  flüssigen  Körpers  möglichst  nahe  zusammen- 
fallen, um  die  Erscheinung  des  Schwimmens,  resp.  Aufstei- 
gens  des  festen  Körpers  im  flüssigen  zu  zeigen.  Je  grösser 
die  Differenz  der  Dichtigkeiten  derselben  Substanz  in  detf 
yerschiedenen  Aggregatzuständen,  um  so  weniger  ängstlich 
wird  die  Gleichheit  der  Temperatur  zwischen  Festem  und 
Flüssigem  anzustreben  sein,  um  so  leichter  wird  die  Er- 
scheinung zur  Beobachtung  kommen  und  selbst  bei  ober- 
flächlichster Behandlung  nicht  wohl  übersehen  werden  kön- 
nen. So  namentlich  bei  Eis  und  Wasser,  wo  die  Differenz 
gegen  10  Froc.  beträgt,  und  selbst  stark  abgekühltes  Eis  — 
wie  aus  den  betreffenden  Coefficienten  heryorgeht  —  auf 
weit  über  dem  Schmelzpunkt  hinaus  erwärmtem  Wasser  noch 
schwimmt. 

Endlich  sei  des  Einwandes  gedacht,  der  zwar  an  der 
Erscheinung  des  Schwimmens  des  Festen  in  dem  Flüssigen 
selbst  nicht  zweifelt,  zur  Erklärung  aber  andere  Momente, 
als  Dichtigkeitsunterschiede  herbeizieht,  so  besonders  Ex- 
halationen  yon  Gas,  welches  bei  der  Erhärtung  des  Metalls 
an  der  Oberfläche  desselben  mechanisch  gebunden  wurde 
und  nun  bei  der  Abschmelzung  als  tragende  Kraft  wirkt. 
Wir  haben  uns  niemals,  trotz  sorgftltigster  Prüfung,  über- 
zeugen können,  dass  dieses  Moment  bei  unseren  Experi- 
menten mitgewirkt  habe,  und  dürfen  hier  auf  die  an  mehreren 
Stellen  unserer  Arbeit  (§  5  und  §  10)  niedergelegten  Bemer- 
kungen hinweisen.  Besonders  möchsten  wir  noch  hervor- 
heben, dass  die  festen  Metallstücke,  deren  Oberflächentheile, 
an  denen  sich  das  Gas  verdichtet,  yoUständig  abgeschmolzen 
sind,  und  deren  Volumen  infolge  dessen  auf  weniger  als  Vg 
des  ursprünglichen  reducirt  wurde,  die  fraglichen  Erschei- 
nungen (Aufsteigen  in  der  flüssigen  Masse  etc.)  yoUkommen 
deutlich  zeigten. 

Wohl  am  meisten  gekünstelt  ist  Mallet's^)  Erklärungs- 
weise  der   Erscheinung  des   Schwimmens.    Er    nimmt  eine 

iTvgLils. 
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besondere  zurttokstossende  Kraft  (repellent  force)  an,  die 
zwischen  dem  festen  und  flüssigen  Metall  zur  Wirkung 
kommt,  und  deren  Grösse  einmal  von  der  Differenz  der 
Temperaturen  zwischen  dem  Festen  und  dem  Flüssigen, 
dann  aber  namentlich  von  dem  Yerhältniss  der  wirksamen 
Oberfläche  (effectire  surface)  zum  Volumen  des  schwimmen- 
den Körpers  abhängt.  Unter  wirksamer  Oberfläche  versteht 
er  die  Projection  der  eingetauchten  Oberfläche  des  schwim- 
menden Körpers  auf  die  Horizontalebene.  Diese  von  Mallet 
rar  Interpretation  seiner  Versudie  eingeführte  Kraft  ist  nur 
im  Stande  das  Schwimmen  eines  Körpers,  welcher  mit  seiner 
Oberfläche  theilweise  aus  der  flüssigen  Masse  herausragt,  zu 
erklären.  Sobald  aber  der  Körper  von  allen  Seiten  durch 
die  flüssige  Masse  umgeben  ist,  kann  die  Kraft  Mallet's 
unter  Voraussetzung  einer  überall  gleichen  Temperatur,  zum 
Schwimmen  oder  Aufsteigen  des  Körpers  nichts  beitragen, 
weil  sie,  von  oben  gerade  so  stark  wie  von  unten  wirkend, 
in  ihren  Resultaten  nothwendig  gleich  0  ist. 

Wir  sind  geneigt,  die  Herbeiziehung  solcher  gesuchter 
Erklärungsweisen  des  Schwimmens  festen  Materials  im  Flüs- 
Bigen  geradezu  auf  den  Einfluss  der  Auctorität  des  Satzes 
Yon  der  Zusammenziehung  der  Körper  durch  Wärmeverlust 
znrückzuftlhren:  Hat  ja  in  der  That  die  als  Einzelheit  an 
einem  vereinzelten  Körper .  zuföllig  einmal  beobachtete  Er- 
scheinung kaum  eine  Berechtigung  zum  Zweifel  an  der 
Richtigkeit  des  Satzes.  Jetzt  aber  —  so  meinen  wir  —  hat 
sich  das  numerische  Verhältniss  zwischen  Bestätigungen  und 
Ausnahmen  wesentlich  verändert,  ja  für  die  Metalle  um- 
gekehrt. 

§  17.    Verhalten  der  Legirungen  und  Silicate. 

Legirungen  wurden  besonders  von  Marx  (§  4)  in  grösse- 
rer Anzahl  untersucht.  Für  die  mit  Wismuth  fand  er  fast 
ausnahmslos  Ausdehnung  im  Momente  der  Erstarrung,  nur 
bei  der  Blei -Wismuth -Legirung  mit  vorwaltendem  Blei  trat 
umgekehrt  Zusammenziehung  ein.  In  Bezug  auf  Neusilber 
wird   mehrfach  Ausdehnung    angegeben;    Whitley^)    fand 

1)  Whitley,  Nature  18.  p.  397.  1878. 


Digitized  by 


Google 


80  F.  Nies  tt,  A.  fVmkehumiu 

solche  beim  Messing  (eine  Angabe,  die  wir  nach  eigenen 
Experimenten  bestätigen  können).  Kopp  behandelt  die 
Rose'sche  Legirung  besonders  ausführlich  und  constatirt  für 
sie  einen  ganz  eigenthümlichen  Qang  der  Ausdehnung  und 
Zusammenziehung,  sodass  bei  etwa  59^  ein  Maximum  des 
Volumens  der  festen  Legirung  liegt.  Von  da  ab  zieht  sich 
das  feste  Metall  bei  wachsender  Temperatur  zusammen,  so- 
weit die  Beobachtungen  Kopp's  reichen,  n&mlich  bis  zu  94^. 
Im  flüssigen  Zustande,  welcher  von  der  Temperatur  103,8^ 
an  beobachtet  wird,  tritt  mit;  wachsender  Temperatur  wieder 
Ausdehnung  ein.  Aus  diesen  Beobachtungen  schliesst  Kopp, 
dass  während  des  Schmelzens,  welches  nidit  bei  einer*  be- 
stimmten Temperatur,  sondern  in  dem  Intervall  von  95 
bis  98^  Tor  sich  geht,  eine  Volumenzonahme  von  1,56  Proc. 
stattfindet. 

Eine  directe  Untersuchung,  nach  Art  der  von  uns  be- 
folgten Methode,  ist  für  das  Rose'sche  Metall  nicht  sicher 
ausführbar,  weil  ein  allmählicher  üebergang  des  festen  in 
den  flüssigen  Zustand  eintritt.  Auch  sonstige  Legirungen 
zeigen  gewisse  Abnormitäten  gegenüber  den  einfachen  Me- 
tallen; so  beobachtete  Budberg^)  bei  einer  Untersuchung 
der  latenten  Wärme  des  Bleies  und  Zinns,  sowie  ihrer  Le- 
girungen nach  der  Erkaltungsmethode,  „am  Thermometer 
von  10  zu  10  Graden  und  wurde  dabei  zu  dem  merkwür- 
digen Resultat  geleitet,  dass  während  das  Thermometer  bei 
den  einfachen  Metallen  (bei  ihrem  Festwerden)  auf  einem 
festen  Punkte  verweilte,  es  bei  den  Legirungen  auf  zwei 
verschiedenen  Punkten  stehen  blieb:  auf  einem,  der  für  alle 
Legirungen  dieser  Art  durchaus  derselbe  war,  und  auf  einem 
anderen,  der  sich  mit  dem  Verhältniss  zwischen  beiden  ver- 
änderte.'^ Ferner  sagt  Marx^):  „Einige  mal  begegnete  mir, 
dass  ein  öfter  eingeschmolzenes  Stück  die  Erscheinungen  des 
Ausdehnens  viel  schwächer,  als  zuerst,  an  sich  darthun  liess,^' 


1)  Rudberg,  Schweigger-Seidel  Jahrb.  d.  Chem.  u.  Phys.  ftO.  p.  13. 
1830. 

2)  MarZ)   Bchweigger-Seidel,  Jahrb.  d.  Chem.  u.  Phys.  58.  p.  462. 
1830. 
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und  an  einer  anderen  Stelle^)  bei  der  Besprechung  der  Le- 
4|[inuigen  Ton  Wismath^  Blei  und  Zink:  ^Auch  hier  hatte 
«ich  ein  mehr/  wismuthhaltiger  Theil  unten  hin  und  oben 
darauf  mit  einem  scharfen  Abschnitt  ein  mehr  zinnhaltiger 
angesetzt 

Diese  Beobachtungen  zeigen,  dass  be^  den  Legirungen 
der  Vorgang  des  Schmelzens  mit  sehr  eigenthümlichen  Er- 
scheinungen verbunden  ist,  dass  insbesondere  die  Homogenität 
der  geschmobsenen  Masse  nicht  sicher  garantirt  ist.  Hieraus 
geht  hervor,  dass  ein  festes  Stück  einer  Legirung,  auch  wenn 
es  ids  Gussstück  aus  der  flüssigen  Masse  gewonnen  wurde, 
nicht  nothwendig  mit  dem  übr^  bleibenden  Theile  identisch 
ist  Dieses  Verhalten  bestimmte  uns,  von  der  Untersuchung 
der  Legirungen  abzustehen. 

Ein  ganz  besonderes  Interesse  bietet  namentlich  im 
Hinblick  auf  geologische  Hypothesen  das  Verhalten  der 
Sihcate  im  Momente  der  Erhärtung  dar.  Nach  Bischofs^ 
oft  citirten  Versuchen  glaubt  man  ziemlich  allgemein  den 
natürlichen  kieselsauren  Verbindungen  bei  der  Erstarrung 
eine  sehr  bedeutende  Zusammenziehung  (20  bis  25  Proc.) 
zuschreiben  zu  müssen.  Es  hat  diese  Versuche  namentlich 
Lang^  einer  Kritik  unterworfen,  welche  darin  gipfelt,  dass 
dieselben  jene  ihnen  von  anderer  Seite  (nicht  von  Bischof 
selbst)  zugeschriebene  Beweiskraft  entbehren.  Es  hat  ferner 
f  orbes^)  gezeigt,  dass  die  Zusammenziehung  der  Silicate 
bei  der  Erstarrung  „nicht  so  bedeutend  ist,  als  man  allge- 
mein  glaubt'^  Auch  die  von  Mallet^  angestellten  Versuche 
ergaben  viel  geringere  Werthe  (1,5  bis  6  Proa)  für  die  Zu- 
«ammenziehung,  und  Whitley®)  behauptet  für  Basalt  und 
Eisenschlacke  geradezu  das  Gegentheil,  nämlich  nicht  unbe- 


1)  1.  c.  p.  470. 

2)  Bischof,  Wärmelehre  des  Erdiimern.  p.  868.  1887.    Jahrb.  fOr 
Hiner.  p.  8.    1843. 

3)  Lang,  Zeitschr.  f.  d.  ges.  Naturwissensch.  1873.  Januar. 

4)  Forbes,  Chem.  News.  p.  6.   1868. 

5)  Mailet,  Phü.  Trans.   108.    p.  147.   1873.     Phü.  Mag.   (4)   49. 
p.  281.  1875. 

6}  Whitlej,  Nature  18.  p.  897.  1878. 
Aul  d.  PbjiL  o.  Chem.  N.F.  ZllL  6 
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deutende  Ausdehnung,  indem  er  das  feste  Material  in  dem 
flüssigen  schwimmen  und  aufsteigen  sah.  Siemens^)  beweist 
aus  Experimenten  mit  Glas,  dass  dasselbe  mit  wachender 
Temperatur  nicht  ununterbrochen  sein  Volumen  vergrössert, 
dass  vielmehr  das  Glas  im  zähflüssigen  Zustande  dichter  als 
im  festen  ist.       x 

Von  ganz  anderer  Seite  ausgehend,  sucht  Lang^)  es 
wahrscheinlich  zu  machen,  dass  sich  die  Silicate  im  Momente 
der  Erstarrung  ausdehnen.  Er  schliesst  aus  mikroskopischen 
Untersuchungen  von  Basalt  im  Vergleich  mit  Gyps,  dass  die 
Absonderungsgestalten  der  Silicatgesteine  nicht  durch  Con- 
traction, sondern  durch  Druck  verursacht  sind,  ein  Drucke 
welcher  im  Momente  der  Erstarrung  durch  Ausdehnung  zu 
Stande  kommt. 

Wir  selbst  sind  nicht  in  der  Lage,  direct  etwas  zur 
Entscheidung  der  Frage  beitragen  zu  können.  Der  Nach- 
weis des  Schwimmens  und  Aufsteigens  eines  festen  Stückes 
im  flüssigen  Materiale  misslang  bei  dem  einzigen  Silicate, 
mit  welchem  wir  experimentirten:  Hochofenschlacke  von 
Wasseralfingen.  Es  konnte  die  Schlacke  nur  in  einen  zäh- 
flüssigen Zustand  versetzt  werden,  sodass  wegen  dieser  Dick- 
flüssigkeit die  Untersuchung  nach  unserer  Methode  unaus- 
führbar war.  Aus  gleichem  Grunde  können  wir  auch  unter 
den  Beweisen  für  Ausdehnung  der  Silicate  ein  von  Marx*) 
nach  Abich  berichtetes  Verhalten  natürlicher  Lava  nicht 
verzeichnen.  Abich  warf  nämlich  auf  noch  fliessende  Lava 
Klumpen  erhärteten  Materials,  welche  auf  der  ^Oberfläche 
„ohne  auch  nur  einen  Eindruck  hervorzurufen'^,  weitergetra- 
gen wurden,  eine  Thatsache,  die  offenbar  hinsichtlich  der 
Dichtigkeitsunterschiede  nichts  beweist.  Sollte  es  übrigens 
durch  noch  bedeutendere  Hitzegrade,  als  wir  erreichen  konnten, 
gelingen,  die  Schlacke  dünnflüssig  herzustellen,  so  würde  eine 
etwaige  Constatirung  blossen  Untersinkens  des  Festen  im 
Flüssigen  nichts  gegen  eine  Ausdehnung  im  Momente  der  Er- 


1)  Siemenß,  Berl.  Monateber.  p.  558.  1878. 

2)  Lang,  Jahreshefte  d.  Vereins  f.  Vaterland.  Naturk.  in  Würtemb. 
81.  p.  336.  1875. 

8)  Marx,  Joum.  f.  prakt.  Chem.  22.  p.  142.  1841. 
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staming  aussagen,  im  Hinblick  auf  die  offenbar  nicht  unbe- 
deutende Differenz  der  Temperaturen  zwischen  den  beiden  zu 
vergleichenden  Materialien. 

Wenn  Lang  den  Satz  von  der  Zussuaunenziehung  der 
Silicate  beim  Erstarren  einen  ,,schlecht  fundirten^^  nennt, 
einmal  weil  die  speeiell  mit  Silicaten  angestellten  Experi- 
mente nicht  stichhaltig  seien^  ausserdem  aber,  wfiil  das  Ver- 
bihniss  auch  bei  den  als  analog  beigezogenea  Körpern,  zu 
denen  er  besonders  die  Metalle  rechnet,  noch  nicht  genttgend 
festgestellt  sei,  so  glauben  wir  durch  die  vorliegende  Arbeit 
znr  Erschütterung  der  Fundirung  noch  mehr  beigetragen  zu 
haben  dadurch,  dass  wir  nachwiesen,  wie  einige  der  als 
analog  herbeigezogenen  Körper  sieh  nicht  ZHBammenziehen, 
sondern  ausdehnen.  Nimmt  man  aber  eine  Ausdehnung  auch 
der  Silicate  im  Momente  der  Erh&rtung  an,  so  beweisen 
Siemens^)  gegen  Thomson^,  Lang^)  gegen  Mallet^), 
dass  der  Hypothese  von  der  Existenz  eines  festen  Erd- 
kernes durch  diese  Annahme  eine  wesentKche  Stütze  ent- 
zogen wird. 

Hohenheim,  November  1880. 


Nachschrift.  Aus  dem  „Naturforscher^^  vom  4.  Dec 
1880  ersehen  wir,  dass  Hr.  Th.  Wrights  on  das  Guss- 
eieen  untersucht  hat  und  zu  dem  Eesultate  gelangt  ist,  dass 
dasselbe  sich  in  Bezug  auf  seine  Yolumenftnderung  beim 
Üebergange  aus  dem  festen  in  den  flüssigen  Zustand  wie  das 
Eis  verhält.  Es  gelang  ihm  auch,  quantitativ  die  Yolumen- 
ändemng  zu  bestimmen,  und  ist  durch  diese  Arbeit  wohl 
jeder  Zweifel  über  das  Verhalten  des  Eisens  gehoben. 

Hohenheim,  Februar  1881. 


1)  Siemens,  Berl.  Monatsber.  187a  p.  570. 

2)  Thomson,  Phil.  Trans.  158.  p.  573.  1863. 

3)  Lang,  Gott.  Anz.  p.  1614.  1875. 

4)  Mallet,  Phü.  Trans.  108.  p.  147.  1873. 
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IV.    Th^rnuKihemiMke  Vntermuhunffen; 
van  Pro/.  Carl  von  Than* 

(Vorgetragen  in  der  SitSRing  der  ongar.  Acad.  d.  Wias.  vom  14.  Febr.  1881.) 


Im  Jahre  1877  habe  ich  der  ungarischen  Academie  der 
Wissenschaften  die  Resultate  meiner  ersten  Versuche  vor- 
gelegt^), deren  Zweck  es  war,  mit  Benutzung  der  Yorztlg« 
liehen  calorimetrischen  Methode  von  Bunsen  die  Verbren- 
nungswärme der  Gase  bei  constantem  Volumen  genau  zu 
messen.  Seither  gewonnene  Erüahrungen  haben  mich  über- 
zeugt, dass  die  damals  befolgten  Verfahren  Fehlerquellen 
enthalten,  welche  beseitigt  werden  müssen,  wenn  man  den 
höchsten  Grrad  der  Genauigkeit  zu  erlangen  wünscht. 

Bei  diesen  ersten  Messungen  suchte  ich  den  Einfltiss 
der  IJnreinlichkeiten  des  Schnees  dadurch  auszugleichen, 
dass  ich  mittelst  eines  Manometers  unmittelbar  einen  Druck 
auf  das  Eis  des  Calorimeters  einwirken  liess.  Auf  diese  Art 
waren  die  Wandungen  des  Calorimeters  einem  von  Zeit  za 
Zeit  veränderlichen  Drucke  ausgesetzt,  dem  die  Elasticität 
des  Glases  so  träge  folgte,  dass  das  Volumen  desselben  zwar 
unbedeutenden,  aber  fortwährenden  Schwankungen  unterwor- 
fen war.  Ausserdem  war  es  mit  Schwierigkeiten  verbünden, 
den  Stand  des  Quecksilberfadens,  namentlich  aber  die  Tem- 
peratur derselben  behufs  der  Correction  mit  der  wünschens- 
werthen  Schärfe  zu  bestimmen.  Ebenso  ungenügend  war  die 
Messung  des  Druckes  der  Gase  mit  Hülfe  eines  Fortin'schen 
Barometers.  Hierzu  gesellte  sich  noch,  dass  die  verhältniss- 
mässig  kleinen  Dimensionen  des  Calorimeters  nicht  gestat- 
teten, grössere  Mengen  der  brennbaren  Gitse  anzuwenden. 
Aus  diesem  Grunde  können  die  erwähnten  Versuche  keine 
grosse  Genauigkeit  beanspruchen  und  müssen  blos  als  eine 
erste  Annäherung  betrachtet  werden. 

Für  die  Bestimmung  der  Fundamentalwerthe  der  Ther- 
mochemie ist  es  von  grosser  Wichtigkeit,  die  Begründung 
solcher  Methoden,  welche  die  Messung  der  chemischen  Energie 


1)  V.  Than,  Chem.  Ber.  10.  p.  947.   1877.    BeibL  8.  p.  25.  1878. 
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der  gasförmigen  Körper  mit  möglichet  grosser  Genauigkeit 
gestatten.  Der  Zweck  der  gegenwärtigen  Arbeit  war  haupt« 
8&cUich  die  Verbeseemng  der  Methode  mit  möglichster  Ver- 
meidung der  oben  erwähnten  Fehlerquellen*  Zugleich  habe 
ich  yiel  Sorgfalt  auf  eine  genaue  Bestimmung  der  chemischen 
Energie  des  Knallgases  yerwendet  Dies  schien  mir  um  so 
Wünschenswerther,  da  die  bisherigen  Angaben  nicht  unbe- 
deutend  voneinander  abweichen,  welcher  Umstand  wohl  haupt- 
äichlich  der  UnvoUkommenheit  der  befolgten  Methoden  zu- 
zaschreiben  ist. 

Im  Princip  unterscheiden  sich  meine  gegenwärtigen 
Versuche  Ton  den  früheren  nicht.  In  einem  geschlossenen 
Gefässe  wurde  eine  genau  gemessene  Menge  Knallgas  inner* 
halb  des  Bunsen'schen  Eiscalorimeters  verbrannt.  Die  er- 
sengte  Wärme  wurde  aus  dem  Gewichte  des  Quecksilbers 
bestimmt,  welches  aus  einem  vorgelegten  Oefässe  in  das 
Calorimeter  eingesogen  worden  ist.  Bin  grosses  Eiscalori* 
meter  wurde  in  einem  anderen  Galorimeter  von  noch  viel 
grösseren  Dimensionen,  welches  ich  seinem  Zwecke  nach 
„Thermostat^  nennen  will,  hineingestellt  Durch  Verände- 
rung der  Höhe  der  Quecksilbersäule  des  Thermostaten 
konnte  man  den  Schmelzpunkt  des  darin  enthaltenen  Eises 
in  beliebiger  Weise  erhöhen  oder  erniedrigen.  Auf  diese 
Art  gelang  es,  jeden  Einfluss  des  verunreinigten  Schnees 
Tom  Calorimeter  vollkommen  fem  zu  halten,  ohne  dass  man 
auf  die  Wände  des  Calorimeters  auch  nur  den  geringsten 
Dmck  ausgeübt  hatte,  welche  die  Sicherheit  der  früheren 
Messungen  beeinträchtigte. 

Beschreibung  der  Apparate.  Das  Bunsen'sche  Eis- 
calorimeter  a  (Taf.  I  Fig.  1),  dessen  gesammte  Höhe  etwa 
50  om  betrug,  und  deren  innere  Eprouvette  beiläufig  220  ccm 
tüsste,  War  am  oberen  Ende  in  einen  mit  Kautschuk  gefüt- 
terten Messingring  gefasst.  Der  Ring  hatte  drei  vorspringende 
Arme  aus  starkem  Messingblech,  mittelst  deren  das  calori- 
meter in  unveränderlicher  Lage  senkrecht  in  den  mit  zwei- 
procentiger  Salzlösung  gefüllten  inneren  G-ef&ss  des  Ther- 
mostaten aufgehängt  war.  Sowohl  der  Thermostat  als  auch 
das  Calorimeter  waren  mit  einem  Deckel  aus  Guttapercha 
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bedeckt,  damit  das  Hineinfallen  von  Schnee  und  die  Wärme- 
strahlung verhindert  werde.  Das  aufsteigende,  Quecksilber 
enthaltende  Bohr  des  Calorimeters  war  über  den  Deckel  des 
Thermostaten  horizontal  aus  dem  Eisschranke  hinausgeführt 
Dieses  Bohr  war  ausserhalb  des  Schrankes  mit  einem  kleinen 
Glashahne  yersehen,  nach  welchem  das  Bohr,  rechtwinklig 
umgebogen,  in  der  von  den  Herren  Schuller  und  Wartha 
beschriebenen  Spitze^)  endigte.  Diese  Spitze  tauchte  hier 
in  ein  kleines,  Quecksilber  enthaltendes  und  gewogenes  Qe- 
fäss  c,  welches  zur  Vermeidung  der  capillaren  Depression 
einen  Durchmesser  von  4  cm  hatte.  Bei  Anwendung  von 
grossen  Calorimetem  fand  ich  es  für  unerlässlich,  dass  beim 
Auswechseln  dieser  Gefässchen  der  kleine  Hahn  geschlossen 
wird,  und  dass  das  Niveau  des  Quecksilbers  immer  in  der- 
selben Höhe  erhalten  wird.  Zu  diesem  Behufe  war  an  die 
Glasröhre  ein  senkrechter  Glasfaden  y  mit  feiner  Spitze  ange« 
schmolzen.  Bei  jeder  Einstellung  musste  diese  Spitze  die 
Oberfläche  des  Quecksilbers  gerade  berühren.  Zur  Erleich- 
terung der  Einstellung  war  das  Quecksilbergefäss  auf  ein 
Tischchen  gestellt,  welches  mittelst  einer  Zahnstange  vertical 
bewegt  werden  konnte.  Ohne  die  erwähnte  Yorsichtsmass* 
regel  kann  durch  die  Druckdifferenzen  während  des  Ab- 
hebens der  Ge&sschen  eine  derartige  Yolumenänderung  im 
Calorimeter  eintreten,  welche  eine  ganz  genaue  Messung 
vollständig  vereitelt.  Das  Quecksilbergefässchen  sowohl  wie 
das  Tischchen  waren  mit  einem  kleinen  Glasgehäuse  über- 
deckt, unter  welchem  ein  Thermometer  aufgestellt  war.  Zu- 
folge der  Aenderungen  der  äusseren  Temperatur  ist  die 
Menge  des  in  der  Bohrspitze  enthaltenen  Quecksilbers  etwas 
verschieden.  Bei  genauen  Messungen  muss  man  daher  hier 
eine  kleine  Correction  ausführen. 

Der  Thermostat  b  ist,  wie  schon  oben  erwähnt,  nichts 
anderes  als  ein  Calorimeter  von  sehr  grossen  Dimensionen. 
Derselbe  besteht  aus  zwei  ineinander  geschliffenen  Theilen, 
welche  von  den  Herren  Greiner  und  Friedrichs  in  vor- 
züglicher  Ausstattung    hergestellt    waren.     Zwischen    dem 


1)  Schuller  u.  Wartha,  Wied.  Ann.  2.  p.  361.  1877. 
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Schliffe  der  beiden  Theile  bei  d  war  eine  sehr  dünne  Schicht 
Ton  Guttapercha  (sogen.  Gichtpapier)  angebracht,  welches  bei 
Torsichtigem  Erwärmen  schmolz,  wodurch  ein  sehr  volUcom- 
m^er  luftdichter  Schloss  erzielt  wurde.  Sonst  war  derselbe 
in  derselben  Weise  wie  das  Calorimeter  mit  im  Yacuum 
ausgekochten  Quecksilber  und  Wasser  angefüllt  In  das 
innere  Ge&ss  dee  so  vorbereiteten  und  in  einem  entsprecdien- 
den  Gestell  befestigten  Thermostaten  gab  man  eine  passende 
Menge  concentrirter  Kochsalzlösung  und'  erzeugte  in  dem 
aufsteigenden  dünnen  Bohr  des  Thermostaten  mittelst  der 
Wasserluftpumpe  ein  Vacuum.  Während  dieser  Operation 
wurde  im  inneren  G^E&sse  des  Thermostaten  eine  mit  einer 
Ealtemischung  gefüllte  Eprouvette  fortwährend  auf  und  nie- 
der bewegt  und  von  Zeit  zu  Zeit  die  Kältemischung  erneuert, 
wodurch  das  Wasser  des  äusseren  Gef&sses  gefror.  Das 
Yacuum  begünstigt  ausserordentlich  das  Gefrieren,  welches 
sich  in  dieser  Weise  schon  im  Verlaufe  von  etwa  20  bis  30 
Minuten  eingestellt  hat,  obwohl  der  Thermostat  beiläufig 
2,5  1  Wasser  enthielt  Ausserdem  erfolgt  das  Gefrieren  im 
Vacuum  nicht  so  plötzlich  wie  sonst,  sondern  so  allmählich, 
dass  man  die  Zersprengung  des  Gef&sses  gar  nicht  zu  be- 
fürchten hat.  Das  aufsteigende,  Quecksilber  enthaltende 
Glasrohr  des  Thermostaten  stand  an  dem  Ende,  welches  aus 
dem  Eisschranke  hervorragte,  mit  Hülfe  einer  in  Leinwand 
eingenähten  Kautschukröhre  mit  einem  kleinen  Glasgefftsse 
/  in  Verbindung.  In  diesem  Glasgefässe  endigte  die  Queek^ 
silbersäule  des  Thermostaten.  Das  Glasgefäss  war  längs 
einer  verticalen  Millimeterscala  verschiebbar,  und  konnte  die 
Qnecksilberkuppe  mit  Hülfe  einer  verstellbaren  Nadel  in 
bestimmte  Höhen  genau  eingestellt  werden.  Auf  diese  Art 
war  es  sehr  leicht,  im  Innern  des  Thermostaten  immer  den- 
selb^  Constanten  Druck  zu  erhalten. 

Der  Eisschrank  e  bestand  aus  einem  Kasten  mit  dop- 
pelten Wandungen  aus  weichem  Holze.  Der  Hohlraum 
mschen  den  Wänden  war  mit  schlecht  leitenden  Hobel-» 
Spänen  ausgefüllt,  während  die  ganze  innere  Oberfläche  mit 
verlöthetem  Zinkblech  wasserdicht  verkleidet  war.  Oben 
und  seitlich  unten  war  der  Kasten  mit  dicht  schliessenden 
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Thüren  yersehen,  während  durch  seitliche  Spalten,  welche- 
ebenfalls  dicht  verschlossen  waren,  die  Bohren  des  Calori- 
meters und  des  Thermostaten  hinausgeführt  wurden.  In 
diesem  Schranke  waren  der  Thermostat  sammt  dem  Calori* 
meter  in  einem  Gestelle  ans  hartem  Holze  unbeweglich  auf- 
gestellt Das  Wasser  des  schmelzenden  Schnees  wurde  durck 
einen  am  Boden  des  Schrankes  befindlichen  Wasserverschlus» 
i  in  ein  darunter  gestelltes  OeAss  h  abgeleitet.  In  dem  Bis- 
schranke wurde  täglich  gewöhnlicher  unreiner  Schnee  in  der 
Frühe  nachgefüllt.  Hat  man  hierbei  dafUr  Sorge  getragen,, 
dass  sich  in  dem  Schnee  keine  Höhlen  bilden,  so  schützt 
ein  derartiger  Eisschrank  die  Apparate  vor  dem  Einflüsse 
der  umgebenden  Temperatur  in  ganz  vorzüglicher  Weise. 

Die  Bunsen'sche  Methode  in  ihrer  ursprünglichen  Form 
hat  den  Nachtheil,  dass  dieselbe  eine  grosse  Menge  chemisch 
reinen  Schnees  bedarf,  und  dass  man  mit  derselben  nur  wäh- 
rend einer  sehr  beschränkten  Jahreszeit,  nämlich  während 
einiger  Wintermonate,  arbeiten  kann.  Der  Uebelstand  wegen 
der  Beschaffung  des  vollkommen  reinen  Schnees  lässt  sich, 
wie  die  Herren  Schuller  und  Wartha  gezeigt  haben, 
durch  das  einfache  Mittel  beseitigen,  wenn  man  das  Calori- 
meter in  ein  grosses,  mit  Wasser  gefülltes  Oefäss  hineinstellt, 
an  dessen  Wandungen  man  eine  Eisschicht  erzeugt  hat 
Dieses  Verfahren  ist  schon  seiner  Einfachheit  wegen  ^hr 
werthvoll  und  wird  in  den  meisten  Fällen  auch  dem  Zwecke 
entsprechen.  Bei  der  Construction  des  oben  beschrieb^ien 
Thermostaten  war  mein  Zweck,  nicht  nur  die  Anwendung 
des  reinen  Schnees  überflüssig  zu  machen,  sondern  ich  be- 
absichtigte hauptsächlich,  den  Werth  der  Correctionen  mög- 
lichst zu  vermindern.  Dies  erstrebte  ich  namentlich  des- 
halb, damit  man  bei  der  neuen  Einrichtung  auch  geringere 
Wärmetönungen,  die  innerhalb  einer  Gasmasse  stattfinden, 
noch  mit  Genauigkeit  messen  kann.  Von  wissenschaftlichem 
Standpunkte  aus  fand  ich  die  Begründung  eines  solchen  Ver- 
fahrens wichtig  genug,  um  einige  Mühe  auf  die  Verwirk- 
lichung desselben  ^u  verwenden.  Eine  derartige  Verminde- 
rung der  Correction  zeigte  sich  um  so  nothwendiger,  da  man 
bei  dem  Studium  der  Wärmetönungen  der  Gase  gezwungen 
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ist,  Calorimeter  von  grossen,  namentlich  hohen  Dimensionen 
anzuwenden.  Bei  solchen  ist  die  Quecksilbersäule  nothwen- 
digerweise  hoch,  und  unter  dem  Drucke  derselben  würde  das 
Eis  des  Calorimeters  fortwährend  in  solchem  Grade  schmel« 
xen,  dass  der  Correctionswerth  desselben  jedenfalls  sehr  gross, 
eyentuell  so  gross  wäre,  dass  er  den  ganzen  zu  beobachten- 
den Werth  überschritte,  namentlich  wenn  es  sich  um  so  ge- 
ringe Wärmemengen  handelte,  welche  z.  B.  bei  der  Messung 
der  inneren  Arbeit  der  Gase  der  Fall  wäre. 

Um  zu  zeigen,  wie  weit  der  Thermostat  dem«  Zwecke 
entspricht,  sei  es  mir  erlaubt,  aus  meinem  Beobachtungs- 
journal vom  Jahre  1878  einige  auf  das  Studium  des  Ther- 
mostaten bezügliche  Angaben  aus  dem  Monat  April  hier 
beizuf&gen. 
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>» 

14,6 

591,1 

757,1 

1343,2 

-2,32 

144' 

-0,0161 

6 

n 

14,6 

Vi 

756,4 

1847,5 

-1,38 

95' 

-0,0145 

7 

16 

15,0 

593,7 

753,7 

1347,4 

-0,15 

215' 

-0,0007 

8 

»j 

15,4 

77 

752,3 

1846,0 

-0,78 

160' 

-0,0046 

9 

17 

15,6 

» 

753,7 

1347,4 

-0,99 

343' 

-0,0029 

10 

n 

15,6 

» 

753,5 

1347,5 

-0,77 

250' 

-0,0031 

In  dieser  Tabelle  bedeutet  V  die  fortlaufende  Zahl  der 
Versuche,  D  das  Datum,  T  die  Temperatur  des  Beobach- 
tangszimmers,  P  die  Höhe  der  Quecksilbersäule  in  Milli- 
metern, welche  auf  dem  Eise  des  Thermostaten  lastete,  B 
den  Barometerstand  in  Millimetern,  P+B  den  gesammten 
auf  den  Inhalte  des  Thermostaten  lastenden  Druck,  H  die 
Gesammtmenge  des  Quecksilbers  in  Milligrammen,  welche 
ehrend  z  Minuten  im  Calorimeter  eingesogen  oder  hinaus- 
gedrückt worden  ist  Endlich  bedeutet  J^:;?  den  Gang  des 
Calorimeters,  d.  h.  jene  Quecksilbermenge  in  Milligrammen, 
welche  während  einer  Minute  aus  dem  Calorimeter  ausgetreten 
oder  in  dasselbe  eingetreten  ist.  Das  +  Zeichen  bezieht  sich  auf 
das  Grefrieren,  während  das  —Zeichen  das  Schmelzen  andeutet. 

Auf  das  Abwägen  der  kleinen  Quecksilbermengen  wurde 
besondere  Sorgfalt  verwendet     Die  Wägung  wurde  durch 
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Beobachtung  der  Schwingangen  an  einer  vorzüglichen  Wage 
von  Ruprecht  ausgeführt.  Im  Interesse  der  Genauigkeit 
wurden  auf  der  zweiten  Schale  der  Wage  klein«^  den  erste- 
ren  ganz  gleich  gestaltete  und  mit  nahezu  denselben  Queck- 
silbermengen  gefüllte  Gefösschen  als  Tara  verwendet. 

Aus  den  Zahlen  der  letzten  Columne  ersieht  man,  dass 
der  Gang  der  Calorimeters  beinahe  vollkommen  constant 
bleibt,  so  lange  der  auf  den  Inhalt  des  Thermostaten  lastende 
Druck  derselbe  ist.  Durch  die  Erhöhung  dieser  Quecksilber- 
säule erniedrigen  wir  den  Schmelzpunkt  des  Eises  im  Ther- 
mostaten, das  etwa  schon  vorhandene  Gefrieren  im  Calori- 
meter wird  daher  zufolge  dessen  vermehrt;  durch  Termin- 
derung  der  Quecksilbersäule  findet  dementsprechend  eine 
Abnahme  des  Gefrierens  statt.  Befindet  sich  dagegen  das 
Calorimeter  schon  von  vornherein  im  Schmelzen,  so  bewirkt 
eine  Erniedrigung  des  Druckes  eine  Abnahme  des  Schmel- 
zens.  Auf  diese  Art  gelingt  es  leicht,  durch  einige  mal  wie- 
äerholte  Einstellungen  den  Punkt  zu  treffen,  bei  welcher 
weder  ein  Schmelzen  noch  ein  Gefrieren  stattfindet.  Diesen 
Punkt  will  ich  den  „neutralen  Punkt"  nennen.  Man  sieht 
aus  der  obigen  Tabelle,  dass  am  14.  April,  als  die  Queck- 
silbersäule des  Thermostaten  P=  596,1  mm  betrug,  das  durch 
Gefrieren  aus  dem  Calorimeter  hinausgedrängte  Quecksilber 
per  Minute  0,02  mg  war.  Dieser  Werth  blieb  auch  noch 
am  anderen  Tage  constant.  Als  dagegen  bei  der  fünften 
Beobachtung  der  Druck  nur  um  5  mm  vermindert  worden 
ist,  änderte  sich  das  Gefrieren  des  Calorimeters  in  Schmelzen 
um.  Da  das  Schmelzen  verhältnissmässig  gross,  nämlich 
—  0,0161  per  Minute  war,  so  hob  man  am  16.  den  Druck 
um  2,6  mm.  Hierauf  verminderte  sich  das  Schmelzen  so  weit, 
dass  es  für  die  Minute  nur  Tausendtel  Bruchtheile  des 
Milligramms  betrug.  Dieser  Werth  blieb  in  den  nächsten 
Tagen  constant  und  dem  absoluten  Werthe  nach  so  gering, 
welcher  innerhalb  der  gewöhnlichen  Wägungsfehler  lag. 

Die  obige  Tabelle  zeigt  zugleich,  dass  der  Gang  des 
Calorimeters  den  Schwankungen  des  Barometers  nicht  unter- 
worfen ist«  und  blos  von  der  Höhe  der  Quecksilbersäule  des 
Thermostaten  abhängt.    Die  Schwankungen  des  Barometers 
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wirken  o&mlich  auf  das  Oal<Hrimeter  und  auf  den  Thermostat 
ganx  gleichm&ssig,  sie  beeinflussen  daher  das  Resultat  nicht. 
Ebenso  sind  kleinere  Schwankungen  der  Zimmertemperatur 
auf  den  Gang  des  Oalorimeters  ohne  Einfluss.  Die  Be- 
Bändigkeit»  die  das  Calorimeter  bei  dieser  Einrichtung  zeigt, 
ist  überraschend  und  beweist  deutlich,  dass  der  Thermostat 
dem  oben  gedachten  Zwecke  YoUkommen  entspricht 

Seine  Function  ändert  sich  auch  dann  nicht,  wenn  man 
zur  Füllung  des  Eisschrankes  sichtlich  unreinen,  mehrere 
Wochen  an  der  Erde  gelegenen  Schnee  verwendet,  ja  sogar 
auch  dann  nicht,  wenn  man  den  Schnee  absichtlich  mit  so 
Tiel  KochsalzlGsung  befeuchtet,  dass  das  aus  dem  Eisschranke 
abfliessende  Wasser  eine  starke  Trübung  mit  Silbernitrat 
harrorbringt.  Der  Gebrauch  des  Thermostaten  macht  uns 
daher  nicht  nur  von  dem  reinen  Schnee,  sondern  auch  von 
der  Jahreszeit  vollkommen  unabhängig,  wenn  man  in  einer 
Eisgrube  über  einen  gehörigen  Yorrath  an  zerkleinertem 
Eis,  oder  noch  besser  im  Winter  gesammelten  Schnee  ver- 
ftgt  Bezüglich  der  Präcision  kann  man  mit  geringer  Mühe 
einen  beliebigen  Grad  erreichen.  Bei  richtiger  Einstellung 
des  Thermostaten  und  bei  sorgfältiger  Füllung  des  Eis- 
Bchrankes  ist  die  Erhaltuig  des  neutralen  Punktes  so  voll- 
kommen, dass  man  bei  gewöhnlichen  Versuchen  die  Correc- 
tion des  Granges  des  Calorimeters  vernachlässigen  kann.  Es 
genügt  vollständig,  in  ein  paar  Tagen  einmal  diesen  Gang 
m  controliren.  Nur  wenn  man  den  höchsten  Grad  der  Ge- 
nauigkeit zu  erreichen  wünscht,  ist  es  nothwendig,  die  Cor- 
rection jedesmal  vor  und  nach  dem  Yersuche  zu  bestimmeiL 
Die  Höhe  der  Quecksilbersäule,  welche  dem  neutralen  Punkte 
entspricht,  ändert  sich  jedodb  mit  der  Zeit.  So  fand  ich  bei 
denskben  Apparaten  im  Jahre  1879,  also  ein  Jahr  später, 
dass  zur  Erreichung  des  neutralen  Punktes  eine  nahezu  um 
400  mm  höhere  Quecksilbersäule  erforderlich  war,  als  im 
Jahre  1878.  Was  diese  bedeutende  Aenderung  verursacht, 
kann  ich  zur  Zeit  mit  Sicherheit  nicht  angeben,  ich  halte  es 
ftber  für  wahrscheinlich,  dass  dies  grösstentheils  daher  rührt, 
weil  nach  längerer  Zeit  die  Substanz  des  Glases  im  Calori- 
meter und  im  Thermostaten  in  ungleichem  Maasse  sich  im 
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Wasser  löst,  daher  auch  der  Schmelzpunkt  des  Eises  in  den 
beiden  Grefössen  in  yerschiedener  Weise  verändert  wird. 
Uebrigens  ist  es  auch  möglich,  dass  andere  Einflüsse  mit- 
wirken, namentlich  bei  den  manchmal  auch  in  kürzeren  Zeit- 
räumen  wahrnehmbaren,  dann  aber  sehr  unbedeutenden 
Schwankungen.  Ich  glaube  nach  diem  oben  Angeführten,  dass 
der  Thermostat  namentlich  bei  feineren  Untersuchungen  als 
eine  werthvolle  Verbesserung  der  calorimetrischen  Methode 
angesehen  werden  kann. 

Zur  Verbrennung  des  Knallgases  diente  ein  1,2  m  langes 
Glasrohr  r  (Taf.  I  Fig.  2)  von  10  mm  Durchmesser  mit 
1,5  mm  Wandstärke.  Das  Rohr  war  vierfach  umgebogen, 
sodass  die  gesammte  Höhe  etwa  30  cm  ausmachte.  Ich 
möchte  dasselbe  kurz  als  Wärmerevolver  bezeichnen.  Dies 
hatte,  wie  man  aus  der  Fig.  2  ersieht,  beinahe  die  ganze 
innere  Eprouvette  des  Calorimeters  ausgefüllt,  in  welcher  es 
unter  eine  zweiprocentige  Kochsalzlösung  getaucht  war.  Da- 
mit das  Calorimeter  in  dem  neutralen  oder  in  einem  ge- 
gebenen Gleichgewichtszustande  verharre,  ist  es  unerlässlich, 
dass  die  Salzlösung  der  Eprouvette  mit  dem  oberen  Ende 
des  Eiscylinders  im  Calorimeter  genau  in  demselben  Niveau 
n  stehe.  Steht  die  Salzlösung  bedeutend  höher  oder  niedriger, 
so  stellt  sich  in  beiden  Fällen  im  Calorimeter  eine  kleine 
Zunahme  der  Schmelzung,  wahrscheinlich  infolge  der  Wech- 
selwirkung der  darüber  stehenden  etwas  wärmeren  Luflr 
Schicht  ein.  Das  eine  Ende  des  Wärmerevolvers  war  über 
dem  Niveau  des  Wassers  mit  einem  capillaren  Glaahahne 
verschlossen.  Am  anderen  Ende  war  ein  grösserer  Hahn  c 
angebracht,  dessen  Hülse,  wie  aus  der  Figur  zu  sehen,  nach 
unten  geschlossen  und  nach  oben  verlängert  war,  sodass  das 
Wasser  mit  dem  Schliffe  nirgends  in  Berührung  kommen 
konnte.  Der  Schlüssel  des  Hahnes  war  so  lang,  dass  der- 
selbe von  aussen  bei  k  mit  Leichtigkeit  umgedreht  werden 
konnte. 

Das  Volumen  des  Wärmerevolvers  zwischen  den  beiden 
Hähnen  betrug  83,751  ccm.  Die  Ableitungsröhre  des  Wärme- 
revolvers /  ging  über  dem  Deckel  des  Calorimeters  horizontal 
aus    dem    Eisschranke   hinaus    und    führte    zu    einem    auf- 
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geschliffenen  Grlaskölbchen  m  (Taf.  I  Fig.  1),  welches  Phos- 
phorpentoxyd  enthielt  Dasselbe  wurde  Ton  Zeit  zu  Zeit 
gewogen,  damit  man  die  Menge  des  Wassers  erfahren  könne, 
welches  durch  das  nachfolgende  Auspumpen  aus  dem  Wärme- 
reTolTer  yerdampft.  Diese  geringen  Wassermengen  wurden 
bei  der  Bestimmung  des  Volumens  des  yerbrannten  Knall- 
gases berttcksichtigt.  Das  yon  dem  Kölbchen  aufsteigende 
Gasleitungsrohr  setzte  sich  in  einem  horizontalen  Theil  n 
fort,  an  welchem  die  folgenden  vier  Apparate  angelöthet 
waren.  1.  Ein  grosses  Manometer  0,  welches  zur  genauen 
Messung  des  AnCangsdruches  der  zu  verbrennenden  G-ase 
diente;  2.  das  Yaeuumeudiometer  r,  welches  zur  Messung 
der  nicht  yerbrannten  Gase  benutzt  wurde;  3.  eine  G-eissler'- 
8che  Quecksilberpumpe;  und  4.  der  electroly tische  Elnallgas- 
entwickelungsapparat  z. 

Das  zur  Bestimmung  des  Anfangsdruckes  der  Gase  die- 
nende Manometer  0  bestand  aus  einem  grossen  IJ-f5rmigen 
Rohr;  dessen  beide  zu  den  Ablesungen  bestimmten  Schenkel 
einen  inneren  Durchmesser  von  2  cm  hatten,  damit  ein  jeder 
Einfluss  der  Oapillardepression  beseitigt  wurde.  Nachdem  das 
G-anze  luftleer  gepumpt  worden  war,  hatte  man  das  Manometer 
Ton  p  aus  mit  frisch  ausgekochtem  Quecksilber  yorsichtig 
geflittt  Nach  wiederholtem  Auspumpen  wurden  die  letzten 
Spuren  der  Luft  durch  das  Quecksilber  bei  q  in  das  darüber 
vorhandene  Vacuum  hinausgedrückt  und  hierauf  der  Hahn  q 
geschlossen.  Sowohl  zu  Anfang,  als  auch  nach  Beendigung 
aller  Versuche  wurde  das  Manometer  mit  einem  guten 
Geissler'schen  Barometer  verglichen  und  als  tadellos  be- 
enden. Die  Ablesungen  geschahen  immer  mit  einem  aus- 
gezeichneten Eathetometer  von  Perreaux,  welches  das  Ab- 
lesen von  0,02  mm  direct  gestattete. 

Das  Vacuumeudiometer  r  ist  ein  zu  sehr  genauen  gaso- 
metrischen  Analysen  bestimmter  Apparat,  welcher  hier  zur 
Messung  der  nicht  verbrannten  Gase  gedient  hat.  Derselbe 
irarde  von  dem  dahin  geschiedenen  Dr.  Teissier  nach 
meinen  Angaben  in  vorzüglicher  Weise  hergestellt.  Er 
besteht  aus  zwei  parallelen  Röhren  von  3  cm  Durch- 
messer, die   miteinander  oben  und   unten  durch  geeignete 
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Hähne  in  abschliessbaren  Verbindungen  stehen.  Beide  Boh- 
ren sind  in  Millimeter  eingetheilt  und  genau  calibrirt  Das 
untere  Yerbindungsrohr  hat  einen  Fortsatz,  welcher  in  das 
Quecksilber  des  Kolbens  s  untertaucht  Durch  die  seitliche 
Röhre  t  kann  der  Kolben  mittelst  einer  Wasserstrahlpumpe 
luftleer  gepumpt  werden,  wodurch  die  Messung  der  Gase  im 
verdünnten  Zustande  und  daher  sehr  genau  ermSglicht  ist. 
Die  beiden  Hähne  uu^  haben  eine  rechtwinkelige  Bohrung, 
während  die  Hähne  170^' ausser  der  gewöhnlichen,  auch  eine 
Bohrung  in  der  Bichtung  der  Axe  besitzen,  sodass  die  Com- 
munication in  allen  Richtungen  möglich  ist.  Das  Vacnum- 
eudiometer  stand  auf  der  rechten  Seite  mit  dem  AbleitungS' 
röhr  der  Greissler'schen  Pumpe  ^  in  Verbindung.  Das  linke 
Rohr  des  Eudiometers  war  während  der  Versuche  vollkom- 
men luftleer,  während  das  rechte  Rohr  die  zu  messenden 
Gase  enthielt.  Man  bestimmte  hier  die  Temperatur,  das 
Volumen  und  aus  dem  Unterschiede  der  Quecksilbersäulen 
die  Spannung  der  Gase. 

Die  Geissler'sche  Pumpe  war  durch  das  Rohr  y,  welches 
Phosphorpentoxyd  enthielt,  mit  dem  gemeinsamen  Leitungs- 
rohr n  verbunden.  Man  konnte  die  Pumpe  je  nach  der 
Stellung  der  Hähne  einzeln  oder  zu  gleicher  Zeit  mit  dem 
Wärmerevolver,  dem  Vacuumeudiometer  oder  mit  dem  E[nall- 
gasapparat  in  Verbindung  setzen.  Aus  dem  Wärmerevolver 
konnte  man  auf  diese  Art  die  nach  der  Verbrennung  zurück- 
gebliebenen Gase  mittelst  der  Geissler'schen  Pumpe  ohne 
den  geringsten  Verlust  in  das  Vacuumeudiometer  hinüber- 
pumpen. 

Der  Bunsen'sche  Knallgasapparat  z  enthielt  eine  zehn- 
procentige,  reine,  verdünnte  Schwefelsäure.  Das  Gus  wurde 
zuerst  durch  die  concentrirte  Schwefelsäure  enthaltenden 
Kugeln,  dann  in  der  Röhre  a  durch  Phosphorpentoxyd  ge- 
trocknet. Zur  Zerstörung  des  Ozons  war  in  dem  Rohre  cc 
eine  2  cm  lange  Schicht  von  grobem  Manganhjperoxyd  an- 
gebracht, wodurch  auch  die  kleinsten  Spuren  dieses  Gases 
entfernt  wurden. 

Der  ganze  Apparat  wurde  dadurch  etwas  complicirt, 
dass  ich  bei  der  Construction  desselben  darauf  Rücksicht 
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genommen  hatte,  das«  mit  Hülfe  desselben  die  Yerbrennungs- 
w&nnen  der  verschiedensten  Gase  bei  constantem  Volumen 
bestimmt  werden  könnten.  Znr  Prüfung  des  Apparates  und 
der  Terbesserten  Methode  diente  die  Bestimmung  der  Yer- 
brennnngswärme  des  Knallgases.  Die  Keihe  der  hierbei  ans- 
gefUirten  vier  Operationen  war  die  folgende. 

1.  Nachdem  alle  Apparate  luftleer  gepumpt  und  öfters 
mit  Knallgas  ausgespült  worden  waren,  Hess  man  in  den 
Wärmerevolver  so  viel  Knallgas  einströmen,  dass  der  Druck 
desselben  sehr  nahe  eine  Atmosphäre  betrug. 

2.  Nachdem  das  Gras  die  Temperatur  des  Calorimeters 
angenommen  hatte,  wurde  der  Druck  desselben  gemessen.  Da 
durch  diese  Beobachtung  das  Resultat  am  meisten  beeinflusst 
wird,  habe  ich  eine  besondere  Sorgfalt  darauf  verwendet. 
Die  meisten  zu  diesem  Zweck  gebrauchten  Verfahren  habe 
ich  für  ungenügend,  und  hauptsächlich  wegen  der  Män- 
gel der  Beleuchtung  des  Meniscus  für  unsicher  befunden. 
Nach  vielfachen  Versuchen  stellte  sich  folgendes  Verfahren 
ab  das  sicherste  heraus.  Auf  den  beiden  Schenkeln  des 
Manometers  wurden  innen  geschwärzte  Blechcylinder  von 
4  cm  Höhe  angebracht  Dieise  cylindrischen  Schirme  waren 
mittelst  Bindfaden  vom  Kathetometer  aus  auf  einen  belie- 
bigen Punkt  des  Manometers  einzustellen.  Das  unmittelbare 
Auffallen  des  von  den  Fenstern  eindringenden  Lichtes  war 
durch  Milchglasplatten  aufgehalten,  welche  gleich  hinter  dem 
Manometer  aufgestellt  waren.  Wenn  auf  diese  Art  der  un- 
tere Band  des  geschwärzten  Schirmes  etwa  2  mm  über  die 
Quecksilberkuppe  gestellt  war,  so  ersdiien  der  dunkle  Me- 
niscus ausserordentlich  scharf  auf  hellem  Grunde.  Die  Haupt- 
sache ist  aber,  dass  auf  diese  Art  der  Meniscus  mit  abso- 
luter Genauigkeit  immer  auf  derselben  Stelle  erscheint,  mag 
die  Ton  rückwärts  kommende  Beleuchtung  sich  in  der  ver- 
schiedensten Weise  ändern.  Eine  derartige  Sicherheit  in 
der  Einstellung  kann  man  nach  meinen  Erfahrungen  durch 
leine  a^^dere  Methode,  auch  die  Begnault'sche  nicht  aus- 
genommen, erreichen.  Das  Thermometer  zur  Beobachtung 
der  Temperatur  der  Quecksilbersäule  war  in  einem  Glas- 
cyünder  von  gleichen  Dimensionen  mit  der  Manometerröhre 
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ganz  nahe  derselben  aufgesteUt  Der«  Cylinder  war  etwa 
30  cm  hoch  mit  Quecksilber  gefCÜlti  in  welcher  die  Kugel 
des  Thermometers  untertauchte.  Auf  diese  Art  war  der 
Gang  des  Thermometers  mit  der  der  Temperatur  des  Mano- 
meters ganz  gleichartige 

3.  Nachdem  der  Hahn  des  WärmereTolyers  h  geschlossen 
worden  war,  wurde  der  Gang  des  Calorimeters  während  60 
bis  100  Minuten  beobachtet  Nun  wurde  durch  einen  electri- 
schen  Funken  das  Knallgas  angezündet,  das  Ganze  zur  toU- 
ständigen  Ausgleichimg  der  Temperatur  anderthalb  Stunden 
stehen  gelassen  und  dann  neuerdings  der  Gang  des  Calori- 
meters beobachtet.  In  dieser  Weise  wurde  aus  der  mög- 
lichst genau  gewogenen  Menge  des  eingesogenen  Queck- 
silbers die  durch  die  Verbrennung  erzeugte  Wärmemenge 
bestimmt. 

4.  Zuletzt  wurde  das  in  dem  Wärmeeudiometer  unyer- 
brannt  zurückgebliebene  Knallgas  aus  diesem,  nachdem  zu- 
erst die  Bohrenleitung  n  sorgfältig  lufüeer  gepumpt  wo^ 
den  war,  durch  zehnmal  wiederholtes  Pumpen  in  das  Yacuum- 
eudiometer  hinübergebracht.  Hier  wurden  das  Volumen, 
der  Druck  und  die  Temperatur  desselben  wie  unter  2.  be- 
stimmt. 

Auf  diese  Weise  wurden  fünf  Versuchsreihen  ausgeführt 
Nach  den  neueren  Messungen  unterliegt  es  keinem  Zwei- 
fel, dass  die  specifische  Wärme  des  Wassers  mit  der  Tem- 
peratur sich  in  viel  grösserem  Maasse  ändert,  als  man  es 
nach  den  früheren  Messungen  vermuthen  konnte.  Das  Ge- 
setz dieser  Aenderung  ist  mit  der  erforderlichen  Genauigkeit, 
ebenso  wie  die  latente  Schmelzwärme  des  Eises,  zur  Zeit 
nicht  bekannt.  Zur  Umrechnung  der  Resultate  wäre  man 
genöthigt,  diese  unsicheren  Werthe  anzuwenden.  Je  nach- 
dem man  die  Angaben  von  Begnault  oder  von  Jamin  und 
Amaury  benutzt,  stellt  sich  das  Resultat  blos  zufolge  der 
Umrechnung  bis  zu  3,5  Proc.  des  ganzen  Werthes  verschieden 
heraus.  Diese  Abweichung  aber  übersteigt  die  Fehlergrenzen 
meiner  Versuche  um  mehr  als  das  Hundertfache.  Aus 
diesem  Grunde  halte  ich  es  für  zweckmässiger,  um  Miss- 
verständnissen  vorzubeugen,  die  mit  dem  Eiscalorimeter  ge- 
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woimenen  genauei)  Sesultate  Torlänfig  nicht  in  den  gewöhn- 
lioben  Wassercalorien,  sondern  in  Eiscalorien  auszudrücken, 
unter  einer  Eiscalorie  verstehe  ich  jene  Wärmemenge,  welche 
erforderlich  ist,  um  die  G-ewichtseinheit  des  Eises  bei  0^  und 
einer  Atmosphäre  Druck  in  nullgradiges  flüssiges  Wasser  zu 
verwandeln. 

Mit  genauer  Berücksichtigung  aller  nöthigen  Correctio- 
nen  wurden  die  Ergebnisse  der  fünf  Versuchsreihen  in  den 
folgenden  zwei  Tabellen  zusammengestellt.  In  diesen  be- 
deutet die  erste  Columne  die  fortlaufende  Zahl  der  Yersuche, 
z  die  Zeit  in  Minuten,  während  welcher  der  Gang  des  Ca« 
lorimeters  Tor  und  nach  der  Verbrennung  ff  und  y^  beobachtet 
wurde,  während  H  die  gesammte  im  Calorimeter  eingesogene 
Menge  des  Quecksilbers  angibt.  In  der  zweiten  Tabelle  ist 
Fj  das  Normalyolumen  des  Knallgases  vor  der  Verbrennung, 
r,  das  Volumen  des  nicht  verbrannten  Knallgases,  V^  —  V^ 
diüier  das  Normalvolumen  des  wirklich  verbrannten  Knall- 
gases; P  bedeutet  den  Anfangsdruck  des  trockenen  Gases. 
Endlich  ist  Zr  die  Wärmemenge  in  Eiscalorien,  welche  durch 
die  Verbrennung  von  einem  Liter  Knallgas  bei  0^  und  760  mm 
Druck  erzeugt  wird. 

Tabelle  I. 


z 

ff 

ffi 

H 

I 

IT 

-0,01076  mg 

-0,02684  mg 

2571,293  mg  0 

n 

UC 

+  *) 

+  0,02682    „ 

2573,448    „ 

m 

105' 

+0,05007    „ 

+  0,02048    „ 

2551.098    „ 

IV 

107' 

+0,05642    „ 

+  0,05703    „ 

2548,565    „ 

V 

81' 

+0,09073    „ 

+  0,04906    „ 

2544,175    „ 

Tab 

eile  IL 

P 

Vi 

F,       r,- 

V. 

L 

MUlimetar 
759,973 

In  Cablkoentimetern 

Biscalorien 

I 

83,7478 

0,3648       83,3835 

25,0411 

II 

760,884 

83,7510 

0,4783       83,2777. 

25,0587 

m 

755,002 

83,0752 

0,4170       82,6582 

25,0273 

IV 

754,646 

82,9946 

0,4297        82,5649 

25,0307 

V 

755,395 

83,0346 

0,5894       82,4452 

25,0239 

1)  Bei  diesem  Versuche  I  war  das  Knallgas  in  vollkommen  trockenem 
Zostande  augewendet,  bei  den  übrigen  Versuchen  war  das  Knallgas 
n&ner  in  feuchtem  Zustande  gemessen. 

2)  Bei  diesem  Versuche  wurde  g  unmittelbar  nach  dem  Auspumpen 
^  bei  dem  vorhergehenden  Versuche  unverbrannt  gebliebenen  Gases 
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Das  Mittel  aus  diesen  fiinf  Beobachtungen  ist  25,03634. 

Wenn  daher  ein  Liter  Knallgas,  im  normalen  Zustande 
gemessen,  bei  einem  Druck  von  einer  Atmosphäre  und  0® 
bei  constantem  Volumen  verbrennt  und  hierbei  sich  voUst&n- 
dig  in  flüssiges  Wasser  von  0^  verwandelt,  so  entsteht  eine 
Wärmemenge,  welche  25,03634  g  Eis  zu  schmelzen  im 
Stande  ist. 

Es  ergibt  sich  aus  den  obigen  Daten,  dass  der  wahr- 
scheinliche Fehler  der  einzelnen  Bestimmung  ±  0,0096,  d.  i. 
±  0,04  Proc.  des  ganzen  Werthes  beträgt.  Der  wahrschein- 
liche Fehler  des  Resultates  ist  ±  0,0043  oder  ±  0,02  Proc. 
Man  sieht  aus  dem  angeführten,  dass  die  befolgte  Methode 
richtig  und  zugleich  sehr  scharf  ist,  namentlich  wenn  man 
bedenkt,  mit  wie  kleinen  äasmengen  die  Versuche  ausgeführt 
worden  sind. 

Will  man  aus  diesem  Resultate  die  Verbrennungswärme 
von  einem  Gramm  Wasserstoff  berechnen,  so  muss  man  be- 
rücksichtigen, dass  die  geographische  Breite  von  Budapest 
47^  29'  36"  beträgt,  und  dass  die  Höhe  des  chemischen  La- 
boratoriums über  dem  Meeresniveau  112,5  m  ist  Legt  man 
den  Rechnungen  für  Dichten  der  Gase  die  Angaben  von 
Regnault  für  die  Atomgewichte  die  Zahlen  von  Stas  zu 
Grunde,  so  ergibt  sich,  dass  in  Budapest  16,746  655  1  Knall- 
gas gerade  ein  Gramm  Wasserstoff  enthalten.  Hiernach  ist 
die  Verbrennungswärme  der  Gewichtseinheit  des  Wasserstoffs 
bei  constantem  Volumen: 

E^  =  16,746  655  x  25,03634  =  419,274  Eiscalorien. 

Diese  Zahl  kann  man,  so  lange  das  Verhältniss  zwischen 
der  wahren  und  mittleren  specifischen  Wärme  des  Wassers 
mit  hinlänglicher  Genauigkeit  nicht  bestimmt  ist,  streng 
genommen  nur  mit  dem  Resultate  der  Versuche  von  den 
Herren  Schuller  und  Wart  ha  vergleichen,  da  dieses  auch 
mit  dem  Eiscalorimeter  gewonnen  worden  ist.^) 


beobachtet.  Da  das  Calorimeter  zufolge  dessen  noch  ein  starkes  Gefrie- 
ren zeigte,  konnte  g  nicht,  sondern  nur  g^  zur  Berechnung  von  5^  ver- 
wendet werden. 

1)  Schuller  u.  Wartha,  Wied.  Ann.  2.  p.  378.  1877, 
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Vergleicht  man  die  Resultate  der  beiden  Beobachtungen 
miteinander,  so  muss  man  überlegen,  dass  bei  meinen  Ver- 
suchen die  Verbrennung  in  einem  geschlossenen  Gefllss  statt- 
gefunden hat.  Der  Anfangsdruck  war  bei  mir  daher  eine 
Atmosphäre,  während  der  Enddruck  gleich  0  war,  da  die 
Tension  des  gesättigten  Wasserdampfes  sowohl  zu  Anfang, 
als  auch  zu  Ende  dieselbe  geblieben  ist.  Bei  den  Versuchen 
der  Herren  Schuller  und  Wartha  dagegen  fand  die  Ver- 
brennung in  einem  offenen  Gefässe  bei  einem  Drucke  von 
einer  Atmosphäre  statt.  Diesem  Drucke  war  die  Verbren- 
nung während  ihres  ganzen  Verlaufes  unterworfen.  Da  in 
dem  Verbrennungsraume  die  Gase  sich  zu  flüssigem  Wasser 
verbunden  haben,-  entstand  an  ihrer  Stelle  ein  Vacuum,  in 
welches  die  nachfliessenden  Gasmengen  zufolge  des  äusseren 
Druckes  einströmten.  Die  thatsächlich  gemessene  Wärme- 
menge enthielt  daher  auseer  der  durch  die  chemischen  Kräfte 
eraeugten  Wärme  auch  jene  Wärmemenge,  welche  durch  die 
Arbeit  der  Spannkräfte  der  eindringenden  Gase  hervor- 
gebracht wurden,  als  dieselben  in  den  Verbrennungsraum 
einströmten. 

Da  diese  Verhältnisse  oft  übersehen  worden  sind,  sei  es 
mir  gestattet^  bei  dieser  Gelegenheit  auf  dieselben  etwas 
Daher  einzugehen.  Bei  einem  gegebenen  Drucke  lässt  sich 
die  Wärmemenge,  welche  bei  dem  Einströmen  der  Gase  in  das 
Vacuum  hervorgebracht  wird,  in  folgender  Weise  ermitteln. 
Denken  wir  uns  ein  cylindrisches,  oben  offenes  Gefäss,  wel- 
ches in  der  Mitte  durch  eine  dünne  Platte  luftdicht  in  zwei 
genau  gleiche  Theile  getheilt  ist.  Wenn  wir  den  unteren 
verschlossenen  Theil  des  Gefässes  luftleer  gemacht  haben, 
wollen  wir  die  ganze  verschliessende  Platte  plötzlich  ent- 
fernen. Die  im  oberen  Theil  des  Cylinders  befindliche  Luft- 
masse wird  dann  zufolge  des  äusseren  Luftdruckes  mit  grosser 
Geschwindigkeit  in  die  untere  Hälfte  gedrängt.  Wenn  die 
Masse  der  hinuntergetjriebenen  Luft  m  ihre  unbekannte  Ge- 
schwindigkeit, in  dem  Momente,  in  welchem  sie  den  Boden 
des  Cylinders  eben  erreicht,  v  ist,  so  wird  die  lebendige  Kraft 
der  Bewegung  gleich  \mv^  sein.  Diese  lebendige  Kraft  ist 
das  Aequivalent  jener  Arbeit,  welche  der  Druck  der  Luft 
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verrichtet  bat,  als  derselbe  die  Luftmasse  m  in  Bewegung 
brachte.  Bezeichnet  man  den  Drack  auf  die  Flächeneinheit 
mit  P,  den  Querschnitt  des  Cylinders  mit  *,  die  Höhe  des- 
selben mit  hf  so  ist  die  Grösse  der  yerrichteten  Arbeit 
Fsh,  Zufolge  des  Satzes  der  lebendigen  Kräfte  hat  man 
dann; 

wodurch  die  Endgeschwindigkeit  der  bewegten  Luftmasse 
vollkommen  bestimmt  ist  Denken  wir  uns  aber  jetzt  den 
Vorgang  in  der  Weise  wiederholt,  dass  die  im  oberen  Tbeile 
des  Cylinders  befindliche  Luft  nicht  durch  die  gänzliche  Ent- 
fernung der  Platte,  sondern  dadurch  in  den  unteren  TheU 
des  Cylinders  gelangt,  dass  wir  in  die  trennende  Platte  eine 
unendlich  kleine  Oeffnung  machen.  Ist  diese  Oeffnung  hin- 
länglich eng,  so  wird  die  obere  Luftmasse  als  G^mzes  nur 
mit  verschwindend  kleiner  Geschwindigkeit  in  dem  unteren 
Gefäss  anlangen.  In  solcher  Weise  wird  durch  gegenseitiges 
Anprallen  und  Beibung  der  Lufttheilchen  die  gesammte, 
früher  als  lebendige  Kraft  der  sichtbaren  Bewegung  er- 
schienene Energie,  in  eine  Wärmemenge  Q  umgesetzt,  welche 
im  Sinne  des  ersten  Hauptsatzes  der  mechanischen  W&rme- 
theorie : 

ist,  wenn  man  mit  A  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme- 
einheit bezeichnet  sk  ist  nichts  anderes  als  das  Volumen 
V  der  unteren  Hälfte  des  Cylinders.  Wenn  man  die  latente 
Schmelzwärme  des  Eises  mit  /  bezeichnet,  und  irir  die 
Wärmemenge  Q  in  Eiscalorien  ausdrücken  wollen,  erbal- 
ten wir: 

^       lA 

Die  Einströmung  des  Wasserstoffs  und  des  Sauerstoffs 
bei  den  Versuchen  der  Herren  Schuller  und  Wartha,  bat 
diesen  Bedingungen  vollkommen  entsprochen,  da  die  Häbne 
der  Zuströmungsröhren  so  eng  eingestellt  waren,  dass  die 
Gase    mit  einer    kaum    wahrnehmbaren  Flamme    gebrannt 


Digitized  by 


Google 


C  V.   Than.  101 

haben,  daher  mit  verschwindeDd  kleiner  Geschwindigkeit  in 
dem  Brenner  angelangt  sind.  Die  so  erzeugte  Wärme  kann 
also  nach  obiger  Gleichnng  berechnet  werden. 

Bei  meinen  Versuchen  condensirte  sich  der  Wasserdampf 
ausserdem  im  Vacuum,  also  ohne  Mitwirkung  des  äusseren 
Druckes.  Bei  den  Versuchen  der  Herren  Schuller  und 
Wartha  geschah  dagegen  die  Condensation  unter  der  Ein- 
wirkung eines  äusseren  Druckes  von  einer  Atmosphäre. 
Zufolge  dieser  Einwirkung  wird  die  durch  die  chemische 
Energie  erzeugte  Wärme  neuerdings  durch  eine  gewisse 
Wärmemenge  vermehrt  Unter  solchen  Umständen  wird 
ausser  der  inneren  latenten  Wärme  des  Wassersdampfes 
auch  jene  Arbeitsmenge  in  Wärme  umgesetzt;  welche  durch 
den  äusseren  Druck  der  einströmenden  Gase  während  der 
Condensation  verrichtet  worden  ist  Diese  Wärmemenge  ist 
?on  Zeuner  die  äussere  latente  Wärme  des  Wasserdampfes 
genannt  und  mit  Apu^)  bezeichnet  worden.  Wenn  man  die 
auf  diese  Art  entstandene  Wärme  im  vorliegenden  Falle  in 
Eiscalorien  mit  Q^,  das  Gewicht  des  gebildeten  Wassers  mit 
w  bezeichnet,  so  haben  wir : 

Da  also  bei  den  Versuchen  der  Herren  Schuller  und 
Wartha  das  Einströmen  der  Gase  einerseits  und  die  äussere 
latente  Wärme  des  Wasserdampfes  andererseits  die  bei  meinen 
Versuchen  gemessene  Verbrennungswärme  vermehrt  haben, 
kann  eine  Vergleichung  der  beiden  Resultate  erst  dann  statt- 
finden, wenn  man  die  beiden  zuletzt  besprochenen  Wärme- 
mengen Q  und  Q^  von  den  direct  beobachteten  abzieht.  So 
erhält  man  folgende  Beziehung: 


^''-^'-{jA+T^P')- 


Hier  bedeutet  JE^  die  Verbrennungswärme  der  Gewichts-» 
einheit  des  Wasserstoffs  in  Eiscaloriea  bei  constantem  Vo* 
lumen.  Ep  dasselbe  bei  dem  constanten  Drucke  einer  Atmo- 
sphäre, welcher  nach  dem  Mittelwerthe  der  Versuche   der 

1)  Zeuner,  Grandzäge  der  meoh.  Wärmetheorie.  2.  Aufl.  p.  271. 

Digitized  by  VjOOQIC 


102  C,  V.  Than, 

Herren  Schnller  und  Wartha  427,826  Eiscalorien  beträgt. 
P- 10383,  r«  0,016 737  67,  ^«424,  to  «  8,98,  Apu^ 
31,071  nach  den  Tafeln  von  Zeuner.  Endlich  bedeutet  / 
die  latente  Schmelzwärme  des  Eises  in  16  grädigen  Wasser- 
calorien.    Der  Werth  von  /  selbst  ist  nach  der  Formel: 

berechnet,  worin  /  das  specifische  Gewicht  des  Quecksilbers, 
e  und  w'  die  specifischen  Volumina  des  Eises  und  des  Wassers 
bei  0*  bedeuten.  Nach  den  Versuchen  der  Herren  Schuller 
und  Wartha  ist  ^=0,015442,  «»1,01615;  und  A»  1,004545. 
Ersteres  ist  die  mittlere  specifische  Wärme  des  Wassers 
zwischen  0  und  100^,  letzteres  die  wahre  specifische  Wärme  bei 
15®  0.  nach  den  Berechnungen  des  Hrn.  Pfaundler,  welche 
Zahlen  vielleicht  noch  am  nächsten  dem  wahren  Werthe 
stehen.  Substituirt  man  diese  Werthe,  so  erhält  man: 
E^^  418,815  Eiscalorien  aus  den  Beobachtungen  der  Herren 

Schuller  und  Wartha, 
Ev  =  419,275  Eiscalorien  als  das  Mittel  nach  meinen  Be- 
obachtungen. 
Der  Unterschied  0,460  entspricht  einer  Abweichung  von 
0,11  Proc,  um  welches  die  von  mir  beobachtete  Zahl  grösser 
ist.  Diese  schöne  Uebereinstimmung  der  nach  so  verschie- 
denen Verfahren  gewonnenen  Ergebnisse  beweist,  dass  beide 
Resultate  richtig  sind.  Dies  ist  um  so  erfreulicher,  da  die 
mit  dem  Wassercalorimeter  von  verschiedenen  Forschern 
beobachteten  Werthe  ziemlich  stark  von  einander  abweichen. 
Zugleich  sieht  man,  dass  Hr.  Berthelot  im  Irrthum  ist, 
wenn  er  behauptet,  dass  bei  der  Verbrennung  des  Knall- 
gases kein  Unterschied  zu  machen  ist,  ob  die  Verbrennung 
bei  constantem  Volumen  oder  bei  constantem  Drucke  statt- 
findet, da,  wie  er  sich  ausdrückt,  das  Product  sich  in  beiden 
Fällen  vollständig  verflüssigt.  Der  Unterschied  übersteigt 
2  Proc.  der  gesammten  Verbrennungswärme,  welcher  auch 
bei  ersteren  Annäherungen  nicht  vernachlässigt  werden  darf, 
wie  dies  Hr.  Berthelot  thut. 

1)  Berthelot,  Compt  rend.  4!0.  p.  1241. 
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Bechnet  man  umgekehrt  aus  meinem  Besultat  die  Yer- 
bremiimgsw&rme  bei  conatantem  Drucke  aus^  bo  erh&lt  man: 

E,  =  427,789  EiscaL  oder  34163,2  mittlere  Wassercalorien, 
aus  meinen  Beobachtungen  berechnet, 

J^«  427,326  Eiscal.  oder  34126,1  mittlere,  nach  Schuller 
und  Wartha  direct  beobachtet. 

Ans  meinen  Versuchen  lässt  sich  auch  unmittelbar  jene 
Wftnnemenge  berechnen,  welche  bei  der  Verbrennung  des 
Knallgases  blos  die  reine  Wirkung  der  chemischen  Ejräfbe 
erzeugt.  Mein  Besultat  ist  n&mlich  nichts  anderes,  als  eben 
diese  Wärmemenge,  yermehrt  um  diejenige,  welche  durch 
die  Condensation  des  entstandenen  Wasserdampfes  im  Va- 
cuvm  zu  Stande  kommt.  Letztere  ist  die  innere  latente 
Wärme  des  Wasserdampfes,  welche  in  Zeuner's  Tabellen 
mit  Q  bezeichnet  ist  und  bei  0^  375,48  Wärmeeinheiten  be- 
trägt. Bezogen  auf  8,98  g -Wasser  und  in  Eiscalorien  aus- 
gedrückt, wird  diese  Wärmemenge  /: 

/=8,98-|-. 

Zieht  man  diese  Wärmemenge  von  dem  Besultate  meiner 
Versuche,  yon  E^  ab,  so  erhält  man: 

je:«  ^  -  8,98 -|-  =  355,246  Eiscal. 

Dies  ist  in  Eiscalorien  ausgedrückt  das  Wärmeäquivalent 
jener  Summe  you  Arbeiten,  welche  die  chemischen  Kräfte 
dann  vollziehen,  wenn  sich  ein  Gramm  Wasserstofifgas  bei  0^ 
and  bei  einem  Anfangsdrucke  von  einer  Atmosphäre  in 
geÄttigten  Wasserdampf  von  0*^  verwandelt.  Diese  Zahl 
möchte  ich  der  Kürze  wegen  die  wahre  chemische  Energie 
des  Knallgases  nennen.  Es  ist  in  demselben  auch  jene 
Wfanemenge  enthalten,  welche  bei  der  Umwandlung  des 
Knallgases  in  Wasserdampf  aus  der  Contraction  hervorgeht, 
and  nach  dem  Vorgange  von  Hm.  A.  Naumann^)  be- 
rechnet, etwa  2,7  Eiscalorien  ausmacht.  Da  aber  diese 
W&rmemenge    rein    diirch    die    chemischen  E[räfte   hervor- 

1)A.  Naumann,  Grondriss  der  Thermochemie,  p.  97. 
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gebracht  wird,  halte  ich  es  für  imnöthig,  dieselbe  von  dem 
obigen  Werthe  abzuziehen.  Stellen  wir  uns  vor,  dass  bei 
meinen  oben  beschriebenen  Versuchen  der  Wfirmereyolver 
mit  einem  grossen  auf  0^  abgekühlten  luftleeren  Gef&sse  so 
in  Verbindung  steht  ^  dass  das  letztere  durch  einen  Hahn 
von  dem  ersteren  abgeschlossen  ist.  Nach  vollbrachter  Ex- 
plosion denken  wir  uns  den  Hahn  geöffnet.  BLierbei  wird 
das  Wasser  sich  vollständig  in  Dampf  von  0^  verwandeln, 
ohne  äussere  Arbeit  zu  verrichten.  Wenn  der  Versuch  in 
dieser  Weise  wirklich  ausführbar  wäre,  würde  genau  die 
Wärmemenge  E  erzeugt.  Da  der  gesättigte  Wasserdampf 
bei  0^  und  so  geringem  Drucke  sehr  nahe  als  ein  vollkom- 
menes Gas  ungesehen  werden  kann^),  so  ist  obige  Betrach- 
tungsweise berechtigt,  und  das  Resultat  von  unsicheren  Be- 
rechnungen unabhängiger  als  die  bisher  gewonnenen  Werthe. 
Ich  werde  in  dieser  Richtung,  sobald  mir  die  ent- 
sprecheiiden  Vorrichtungen  zu  Gebote  stehen  werden,  directe 
controlirende  Versuche  anstellen.  Ich  halte  die  möglichst 
genaue  Bestimmung  der  wahren  chemischen  Energie  deshalb 
für  sehr  wichtig,  da  wir  meiner  Auffassung  nach  nur  hier- 
durch eine  wirkliche  Kenntniss  von  der  Grösse  der  chemi- 
schen Affinität  erlangen  können.  So  lange  diese  Werthe 
mit  Sicherheit  und  Genauigkeit  nicht  bekannt  sind,  kann 
die  Thermochemie  nicht  die  grossen  Fortschritte  machen, 
wozu  sie  ihrem  Wesen  nach  berufen  ist.  Bei  dem  Knallgase 
speciell  ist  dieser  Werth  schon  deshalb  von  grosser  Bedeu- 
tung, weil  derselbe  einer  der  Pundamentalwerthe  der  Ther- 
mochemie ist.  Aus  dem  früher  gesagten  geht  klar  hervor, 
dass  man  diese  Werthe  am  sichersten  erreichen  kann,  wenn 
man  die  Wärmemengen  genau  misst,  welche  bei  der  gegen- 
seitigen Einwirkung  der  Gase  in  geschlossenen  Gefässen  er- 
zeugt werden.  Nach  dieser  Methode  ist  erstens  der  Anfangs- 
und der  Endzustand  der  Gase  am  sichersten  bestimmt, 
zweitens  sind  nach  diesem  Verfahren  die  äusseren  Einflüsse 
auf  den  chemischen  Vorgang  vollständig  fem  gehalten.  Diese 
Gesichtspunkte  leiteten  mich,  als  ich  im  Auftrage  der  unga- 


1)  B.  Clausius,  Mech.  Wärmetheorie.  2.  Aufl.  1.  p.  157. 
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rischen  Academie  schon  im  Jahre  1877  die  eben  besprochene 
Methode  zum  Gregenstand  eines  eingehenden  Studiums  machte. 

Die  Herren  Schuller  und  Wartha  haben  aus  ihren 
Versuchen  in  anderer  Weise  die  wahre  chemische  Energie 
des  Knallgases  berechnet  und  28810,7  mittlere  Wassercalo* 
rien  dafUr  gefunden.  Dies  entspricht  860,765  Eiscalorien. 
Diese  Zahl  ist  um  5,52  Eiscalorien  grösser,  als  meine  Zahl, 
was  einfach  daher  rührt,  dass  die  Herren  Schuller  und 
Wartha  jene  Wärmemenge,  welche  durch  das  Einströmen 
der  Grase  im  Vacuum  erzeugt  wird,  bei  der  Berechnung  von 
der  wahren  Energie  nicht  abgezogen  haben.  Diese  Menge 
haben  wir  oben  mit  Q  bezeichnet,  dieselbe  berechnet  sich 
nach  der  angefahrten  Formel  zu  5,057  Eiscalorien.  Zieht  man 
diese  ab,  so  findet  man  355,708  Eiscalorien,  welche  Zahl  nur 
um  0,13%  grösser  als  die  von  mir  abgeleitete  Zahl  ist 

Schliesslich  erwähne  ich,  dass  die  Schärfe  der  yon  mir 
beschriebenen  Methode  es  gestattet  hat,  zu  untersuchen,  ob 
die  chemische  Energie  des  Knallgases  mit  dem  Anfangs- 
drucke  veränderlich  ist  oder  nicht  Die  hierauf  bezüglichen 
Versuche  sind  zum  grössten  Theile  beendigt,  und  ich  hoffe 
bald  über  das  Resultat  derselben  berichten  zu  können. 

Budapest,  am  14.  Februar  1881. 


V.    Ueber  die  a/ngebUche  ErJMfsmjmg  des  Miees; 
von  A.  Wiillner. 


Der  im  vorigen  Herbst  zuerst  und  dann  in  einer  der 
letzten  Nummern  der  Nature  (vom  10.  Febr.  p.  341)  ausfuhr- 
Uch  mitgetheilte  Versuch  des  Hm.  Carnelley,  nach  welchem 
im  luftleeren  Baume  das  Eis  erheblich  über  0^,  Hr.  Car- 
nelley gibt  sogar  180^  an,  erhitzt  werden  kann,  würde  uns 
im  Falle  der  Richtigkeit  der  Beobachtung  ein  von  allen 
unseren  Erfahrungen  und  Anschauungen  abweichendes  Ver- 
balten  der  festen  Körper  zeigen.  Es  schien  mir  daher  hin- 
reichend interessant,  den  leicht  anzustellenden  Versuch  zu 
wiederholen,  um  so  mehr,  da  derselbe  in  den  Berichten  der 
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deutschen  chemischen  G-eselbchaft  schon  zu  theoretischen  Dis- 
cussionen  Anläse  gegeben  hat.  Das  Besultat  des  Versuchs 
war^  dass.  er  in  der  That  in  aUen  Einzelnheiten  in  der  Weise 
verläuft,  wie  ihn  Hr.  Carnelley  beschrieben  hat,  mit  dem 
Unterschiede  nur,  daas,  so  lange  das  Gef&&s  des  Ther- 
mometers ganz  mit  Eis  umhüllt  ist,  das  Thermoi 
meter  keine  Temperatur  über  etwa  —3^  C.  anzeigt 

Die  Ton  mir  angewandte  Anordnung  des  Versuchs,  welche 
so  bequem  ist,  dass  man  denselben  als  VorlesungsTersuch 
zeigen  kann,  iat  folgende.  Eine  im  Lichten  etwa  2  cm  weite, 
10  cm  lange,  unten  rund  zugeschmolzene  und ^ gut  gektOüte 
Glasr&hre  steht  durch  das  angeschmolzene  VerMndoingsrohr 
Kmit  demBaume  der  EugeliTFig.  3  Ta£.I  in  Verbindung,  welche 
einen  Duri^hmesser  von  etwa  6  cm  hat  Das  Rohr  V  führt 
nach  Zwischensetzung  der  erforderlichen  Trockevapparate 
zur  Quecksilberluftpumpe.  Das  Rohr  R  dient  zur  Aufiiahme 
des  Thermometers  mit  dem  umfrorenen  Eisoylinder,  die 
Kugel  K  als  Vorlage^  welche  durch  Umgebung  mit  einer 
Eälten^schung  auf  eiaer  hinreichend  niedrigen  Temperatur 
gehalten  wird,  etwa  — 16^  C.  Man  umgibt  zunächst  die 
Röhre  R  mit  einer  Kältemischung  von  Schnee  und  Kochsalz. 

Das  in  einem  die  Röhre  R  nach  seinem  Einsetzen  luft- 
dicht schliessenden  Gummistopfen  befestigte  Thermometer  T 
umgibt  man  mit  dem  das  Gefäss  des  Thermometers  toII- 
ständig  bedeckenden  Eiscylinder,  indem  man  es  in  ein 
Reagenz^äschen  steckt,  dessen  lichte  Weite  4  bis  6  mm 
grösser  ist  als  der  Durchmesser  dee  Thermometers,  das 
Gläschen  bis  etwa  1  cm  oberhalb  des  Thermotergefässes 
mit  Wasser  flült  und.  das  Wasser  in  einer  Kältemischung 
gefrieren  läset.  Wenn  man  dann  das  Reag^nzgläschen  mit 
der  Hand  etwas  erwärmt,  so  zieht  man  den  am  Thermometer 
hängenden  Eiscylinder  leicht  aus  dem  Röhrchen  heraus. 
Derselbe  umgibt  das  Thermometergefäss  in  einer  Dicke  von 
etwa  2  mm.  Man  senkt  darauf  das  Thermometer  mit  dem  Eis 
in  die  Röhre  B  und  setzt  den  Gummistopfen  fest  ein,  sodass 
die  Röhre  luftdicht  geschlossen  ist,  umgibt  die  Kugel  K 
mit  der  Kältemischung  und  pumpt  den  Apparat  so  weit 
wie  möglich  luftleer.    Die  Leere  lässt  sich  so  gut  erreichen, 
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das8  man  am  Manometer  keine  Niveaudifferenz  mehr  erken- 
nen kann.  Ist  das  erreicht,  so  nimmt  man  die  die  Röhre  B 
umgebende  S&ltemischung  fort,  trocknet  die  Bohre  ab,  nnd 
wartet,  bis  sich  dieselbe  auf  die  Temperatur  der  Umgebung 
erw&rmt  hat.  Das  von  dem  Eiscylinder  umgebene  Thermo- 
meter zeigt  dann  meist  die  niedrige  Temperatur  der  K&Ue- 
mischung. 

Man  erhitzt  nun  die  Röhre  JZ  vorsichtig  mit  der 
Fhunme  eines  Bunsen'schen  Brenners;  das  vom  Eis  umgebene 
Thermometer  steigt  dann  rasch,  bleibt  dann  aber  bei  etwa  3^ 
unter  Null  stehen.  Das  Eis  verdampft  sehr  schnell,  und 
nach  wenigen,  vielleicht  5  Minuten,  bildet  sich,  wenn  man 
von  unten  her  erwärmt,  an  dem  unteren  Theile  des  Ther- 
mometergefässes  ein  vom  Eis  freier  Ring.  Sowie  derselbe 
entstanden  ist,  steigt  das  Thermometer,  wird  aber  kaum  0^, 
so  lange  nur  etwa  ein  Drittel  des  Thermometergefitoses  frei 
ist.  Mit  fortschreitendem  Verdunsten  des  Eises  und  Erei- 
werden  des  Thermometergef&sses  steigt  dann  aber  die  Tem* 
peratur  schnell. 

Auffallend  war,  was  auch  Carnelley  angibt,  dass  selbst 
wenn  das  Thermometer  schon  20  bis  80^  über  Null  zeigte,  der 
imten  am  Thermometefgef&ss  hängende  Eistropfen  nicht  ab- 
fiel, wenn  auch  schon,  die  ganze  das  G^fäss  umgebende  Eis- 
schicht abgedunstet  war;  auch  am  Stiel  des  Thermometers 
blieb  meist  eine  Eisschale  längere  Zeit  haften.  Erst  als  das 
Thermometer  bei  einem  Versuche  50^,  bei  einem  anderen 
zwischen  30  und  40^  zeigte,  fiel  der  Eistropfen  und  fast 
gleichzeitig  die  am  Stiel  gebliebene  Schale;  beide  Eisstück- 
chen spielten  dann  wie  der  Leidenfrost'sche  Tropfen  auf  dem 
hassen  Glase  umher  und  verdunsteten  sehr  schnell  Schmel* 
zQjQg  des  Eises  tritt  nicht  ein,  wenn  man  den  Apparat  ge- 
hörig ausgepumpt  hat  und  dafür  sorgt,  dass  die  Kugel  K 
recht  kalt  gehalten  wird.  Da  die  Thermomet^,  welche  ich 
beantzte,  und  das  ist  meistens  der  Fall,  unten  eine  kleine 
Verdickung  des  Glases  haben,  so  vermuthe  ich,  dass,  so  lange 
to  Tropfen  dort  hing,  die  Temperatur  des  Glases,  an  dem 
^  Eis  haftete,  noch  nicht  0^  war.  Das  Gleiche  wird  f&r 
den  Stiel  gelten,  an  dem  oben  der  Eisring  haftete,  da  auch 
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dieser  dick  im  Glase  ist.  Dass  bei  sehr  rascher  Erhitzung 
das  Thermometer  erheblich  höher  steigen  kann,  ehe  an  der- 
artigen Stellen  das  letzte  Eis  abfällt,  ist  nicht  zu  bezweifeln. 
Damit  in  der  angegebenen  Weise  bei  so  starker  Er- 
hitzung das  Eis  nur  yerdampft,  nicht  schmilzt,  darf  die  Eis- 
schicht nicht  zu  dick  sein;  wie  dick  sie  werden  darf,  habe 
ich  nicht  näher  verfolgt;  bei  einem  Versuche  indess,  bei 
welchem  ein  niit  Kugel  versehenes  Thermometer  mit  einer 
darum  gefrorenen  Kugel  von  1  bis  1,5  cm  Schalendicke  ver- 
wandt wurde,  trat  Schmelzung  ein.  Bei  diesem  Versuche 
war  die  Bohre  R  durch  eine  Kugel  von  nahezu  demselben 
Durchmesser  wie  die  Kugel  K  ersetzt  Man  hatte  dann  zur 
Herstellung  der  Eishülle  die  Kugel  direct  so  mit  Wasser 
gefüllt,  dass  die  im  Mittelpunkte  der  Kugel  befindUche 
Thermometerkugel  hinreichend  tief  im  Wasser  war,  und  dann 
das  Wasser  gefrieren  lassen.  Es  wurde  darauf  durch  Eintau- 
chen in  warmes  Wasser  von  der  so  gebildeten  Eiskugel  so 
viel  fortgeschmolzen,  dass  die  Thermometerkugel  von  einer 
Schale  der  angegebenen  Dimension  umgeben  war,  und  das 
gebildete  Wasser  abgegossen.  Dann  wurde  der  Apparat  an 
die  Pumpe  gebracht  und  zunächst  die  Eiskugel  «mit  einer 
Kältemischung  umgeben,  damit  das  Eis  ganz  trocken  wurde. 
Der  Apparat  wurde  ausgepumpt,  die  Kugel  K  mit  Kälte- 
mischung umgeben  und  die  das  Eis  umgebende  Kälte- 
mischung fortgenommen.  Das  Thermometer  iin  Eis  zeigte 
dann  —  17^  Nachdem  die  das  Eis  enthaltende  Glaskugel 
getrocknet,  wurde  sie  mit  der  Flamme  des  Bunsen'schen 
Brenners  erhitzt  Das  Thermometer  stieg  rasch,  und  als 
es  0^  zeigte,  trat  Schmelzung  des  Eises,  nicht  an  der  Ober- 
fläche, sondern  von  innen  heraus  ein,  sodass  das  Wasser  in 
kleinen  Tropfen  aus  der  Oberfläche  der  Kugelschale  hervor- 
drang. Es  machte  den  Eindruck,  wie  wenn  an  einzelnen  Stellen 
der  Kugeloberfläohe  Blasen  herausgetrieben  würden.  Wurde 
dann  die  Flamme  entfernt,  so  gefror  dasWasser  wieder,  und 
das  Thermometer  sank.  Bei  erneutem  Erhitzen  trat  jedes- 
mal das  Schmelzen  des  Eises  ein,  sobald  das  Thermo- 
meter über  0^  stieg;  man  konnte  es  auf  etwa  1^  bringen, 
wobei  aber  dort,  wo  der  Stiel  aus  der  Eisschale  hervortrat, 
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sich  eine  Höhlung  gebildet  hatte^  und  die  Thenuometerkugel 
augenscheinlich  mit  Wasser  umgeben  war.  In  der  Zeit  von 
40  Minuten,  innerhalb  deren  <^8  Erhitzen  bei  eintretender 
Schmelzung  mehrfach  unterbrochen  war,  waren  12  g  Eis  in 
die  Kugel  K  hinübergegangen,  wie  eine  gleich  nachher  vor- 
genommene Bestimmung  der  in  dieser  Kugel  vorhandenen 
W^ssermenge  ergab. 

Begnügt  man  sich  indess,  die  Temperatur  der  das  Eis 
enthaltenden  Kugel  nur  bis  zu  derjenigen  des  siedenden 
Wassers  etwa  zu  bringen,  so  kann  man  auch  bei  so  dicken 
Eiskugeln  das  Verdunsten  ohne  Schmelzung  erhalten,  es 
steigt  dann  aber  nie  das  Thermometer  auf  0^.  Ich  umgab 
die  das  Eis  enthaltende  Kugel  mit  Wasser,  indem  ich  ein 
Becherglas  darunter  schob,  und  hielt  das  Wasser  stundenlang 
durch  Einleiten  von  Dampf  auf  «etwa  94^.  Es  trat  keine 
Schmelzung  ein,  aber  das  Thermometer  stieg  auch  nur  auf 
etwa  •-  1,5^.  Bei  einem  Versuche,  bei  dem  ich  die  Eisschale 
vorher  nicht  durch  Abschmelzen  verdünnt  hatte,  wurde  in 
dieser  Weise  etwa  ftinf  Stunden  lang  erhitzt,  eine  nachträg- 
liche Bestimmung  der  in  der  Kugel  K  vorhandenen  und 
der  in  der  Eiskugel  zurückgebliebenen  Wassermenge  ergab, 
dass  die  Eisschale  ursprünglich  75  g  gewogen  hatte,  von 
denen  42  g  in  die  Kugel  K  hinübergegangen  waren. 

In  dieser  Form  ist  der  Versuch  zur  Demonstration  der 
y^dampfung  des  Eises  und  des  starken,  dabei  eintretenden 
Wärmeverbrauchs  in  Vorlesungen  sehr  geeignet,  da  man 
nicht  zu  befürchten  braucht,  dass  etwa  abfallende  Eisstück- 
chen  das  Glas  springen  machen,  was  bei  der  Erhitzung  mit 
der  Flamme  eintritt,  wenn  das  Glas  nicht  heiss  genug  ist, 
am  das  Leidenfrost'sche  Phänomen  hervorzurufen.  Man  kann 
dann  einen  wirklich  gut  ausgepumpten  Kryophor,  in  dessen 
eine  Kugel  ein  Thermometer  eingeschmolzen  ist,  dazu  be« 
nutzen,  und  hat  so  den  Versuch  immer  in  Bereitschaft.  Nur 
ms»  man  dafür  sorgen,  dass  der  Hals  der  als  Vorlage 
dienenden  Kugel,  soweit  er  in  die  Kältemischung  taucht, 
Veit  genug  ist,  da  sonst  das  hinüberdestillirende  Eis  den  Hals 
terstopft,  wie  es  mir  bei  einigen  Versuchen  ergangen  ist.  Es 
versteht  sich  von  selbst,  dass  dann  sofort  Schmelzung  eintritt. 
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Aus  allen  den  Versuchen  folgt,  dass,  so  lange  das 
Thermometergefäss  vollständig  mit  trockenem  Eis 
umgeben  ist,  seine  Temperatur  nicht  0^  erreicht; 
steigt  das  Thermometer  höher,  so  ist  entweder  das  Thermo- 
meterge^s  nicht  mehr  ganz  mit  Eis  bedeckt,  oder  es  ist 
bei  dickeren  Eisschichten  mit  Wasser  umgeben. 

Aachen,  den  6.  März  1881. 


VI.     lieber  äde  Doppelbrechung  des  Lichtes  in 
bewegten  reibenden  Flüssigkeiten;  von  A.  Kundt. 


Es  ist  schon  mehrfach  die  Frage  aufgeworfen,  ob  der 
Zustand  ungleicher  Spannung,  welcher  in  einer  plötzlich 
deformirten  reibenden  Flüssigkeit  stattfinden  muss,  eine 
Doppelbrechung  des  Lichtes  in  der  Flüssigkeit  bedinge,  wie 
eine  solche  in  festen,  ungleich  dilatirten  Körpern  auftritt 

Im  Jahre  1873  hat  Mach^)  eine  Reihe  von  Versuchen 
über  die  Doppelbrechung  in  halbflüssigen  (plastischen)  Kör- 
pern angestellt  Es  gelang  ihm,  in  Glasstäben,  die  in  der 
Flamme  weich  geschmolzen  und  nun  schnell  gebogen  wurden, 
eine  momentane  Doppelbrechung  zu  beobachten,  die  nicht 
auftrat,  wenn  die  Biegung  langsam  erfolgte. 

Sodann  erhielt  er  eine  sehr  kurz  andauernde  Doppel- 
brechung, als  er  stark  eingedickte  Metaphosphorsäure  oder 
Canadabalsam  heiss  in  eine  Form  goss,  erkalten  liess  und 
dann  mit  einer  Presse  schnell  comprimirte;  das  Verschwin- 
den der  Doppelbrechung  nach  der  Deformation  wurde  zwar 
nicht  genau  gemessen^  doch  konnte  dasselbe  mit  einer  ein- 
fachen Methode  wenigstens  dem  Gange  nach  annähernd  Ter- 
folgt  werden.  Mach  meint,  dass  die  Grösse  der  Doppel- 
brechung, vom  Moment  der  Compression  an,  sich  durch  den 


1)  Mach,  Optisch -Akustische  Versuche.     Prag  1873. 
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Aosdrack  aer^^  darstellen  lasse,  wo  a  und  b  Coastanten 
Bind  und  t  die  Zdt  bedeutet.  —  Er  Mgt  dann  aber  hinzu: 

,,Bei  etwas  mehr  dünnflüssigen  Substanzen  habe 
ich  bisher  noch  keine  Doppelbrechung  zu  Stande 
gebracht. 

Dicke  Zuckerlösung,  Oel,  etwas  dünnerer  Oa- 
nadabalsam  ^zum  Tönen  gezwungen  oder  durch  elec- 
trische  Entladung  erschüttert,  gaben  kein  merk- 
bares Resultat." 

Sodann  hat  MaxwelP)  im  Jahre  1874  einige  Versuche 
über  Doppelbrechung  in  einer  bewegten  zähen  Flüssigkeit 
publicirt.  Er  gibt  an,  dass  er  schon  im  Jahre  1866  folgen- 
des Versuchsverfahren  einschlug.  Innerhalb  einer  Büchse 
konnte  ein  solider  Cylinder  in  Rotation  versetzt  werden. 
Die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  wurde  in  den  ringförmigen 
Baum  zwischen  Cylinder  und  Büchse  gebracht.  Parallel  zur 
Axe  wurde  polarisirtes  Licht  durch  die  Flüssigkeit  geleitet 
Tmd  sodann  der  Cylinder  in  Rotation  versetzt.  Mit  Gummi- 
l5Bung  und  Zuckersyrup  wurde  kein  Resultat  beobachtet^ 

Doch  gelang  es  Maxwell  bei  einem  Canadabalsam,  der, 
wie  er  sich  ausdrückt,  noch  'so  flüssig  war,  dass  er  sehr 
leicht  die  gestörte  Niveaufläche  wieder  annahm,  dadurch 
Doppelbrechung  zu  erhalten,  dass  er  in  demselben  einen 
Spatel  auf  und  nieder  bewegte  und  seitlich  an  dem  Spatel 
vorbei  polarisirtes  Licht  hindurch  schickte.  Die  Angabe  lässt 
schliessen,  dass  Maxwell  mit  einem  doch  immer  noch  ziem- 
Kch  dicken  Balsam  experimentirte. 

In  tönenden  Flüssigkeiten  ist  auch  früher  schon  von 
Wertheim  und  später  von  mir  selbst*)  vergeblich  Doppel- 
brechung gesucht. 

Endlich  findet  sich  in  einer  kürzlich  von  Quincke 
publicirten  Abhandlung  über  electrische  Ausdehnung*)  die 
folgende  Angabe:  „Wird  einer  Flüssigkeit  von  einem  einge- 


1)  Maxwell,  Proc.  Roy.   Soc.   22.   p.  46.    1874.     Pogg.  Ann.  15U 
p.  151.  18T4. 

2)  Kundt,  Pogg.  Ann.  163.  p.  10.  1874. 

3)  Quincke,  Wied.  Ann.  10.  p.  536.  1880. 


Digitized  by 


Google 


112  A.  Kundt. 

tauchten  festen  Metalldraht  BchneUer  Wärme  an  einzelnen 
Stellen  zugeführt,  als  durch  Leitung  und  Bewegung  der 
Flüssigkeitstheilchen  seitlich  abfliessen  kann,  so  wird  dieselbe 
optisch  doppelbrechend,  wie  ungleich  erwärmtes  Glas/' 

Doch  findet  sich  in  der  Abhandlung  nichts  Näheres  über 
diese  Versuche,  Doppelbrechung  durch  ungleiche  Erwärmung 
der  Flüssigkeiten,  zu  erzeugen;  auch  ist  nicht  angegeben? 
mit  welchen  Flüssigkeiten  experimentirt  wurde. 

Die  Frage,  ob  in  reibenden  Flüssigkeiten  allgemein  mit 
den  uns  zu  Gebote  stehenden  Mitteln  Doppelbrechung  er- 
zeugt werden  kann,  und  ob  der  Verlauf  der  nach  einer  plötz- 
lichen Deformation  eingetretenen  Doppelbrechung  beobachtet 
und  gemessen  werden  könne,  ist  für  unsere  Anschauungen 
über  die  Molecularbewegungen  in  den  Flüssigkeiten  und  für 
die  Elasticitätstheorie  derselben  von  Wichtigkeit,  wie  zum 
Schluss  dieser  Mittheilung  dargelegt  werden  soll.  Ich  habe 
daher  noch  einmal  die  Untersuchung  der  Doppelbrechung 
der  Flüssigkeiten  aufgenommen,  und  wenn  ich  auch  das  bei 
Beginn  der  Untersuchung  gesteckte  Ziel  durchaus  nicht  er- 
reichte, so  gelang  es  doch,  den  bisher  bekannten  Beobach- 
tungen noch  einige  neue  hinzuzufügen.  Ich  bin  zur  Zeit  nicht 
in  der  Lage,  die  experimentellen  Hülfsmittel  noch  über  das 
schon  beträchtliche  Maass  hinaus,  welches  ich  bisher  anwen- 
dete, zu  vergrössem.  Es  ist  mir  vielleicht  später  vergönnt, 
mit  grösseren  und  verbesserten  Apparaten  auf  die  Unter- 
suchung zurückzukommen.  Zunächst  konnte  ich  constatiren, 
dass  die  von  Maxwell  vergeblich  benutzte  Methode  des 
rotirenden  Cylinders  sehr  geeignet  ist  für  die  Untersuchung. 
Ich  konnte  mit  dieser  Methode  in  den  verschiedensten  fetten 
Oelen,  in  Leimlösungen,  Lösungen  von  Gummi  und  CoUo- 
dium  mit  Leichtigkeit  ziemlich  beträchtliche  Doppelbrechung 
erzeugen,  so  zwar,  dass  bei  einer  stationären  Bewegung  in  diesen 
Flüssigkeiten  die  Doppelbrechung  eine  dauernd  constante 
war.  Schon  verhältnissmässig  geringe  Beimengungen  von  col- 
loidalen  Substanzen  zum  Wasser  genügen,  um  bei  Bewegung 
Doppelbrechung  zu  veranlassen.  Die  Beimengungen  können 
so  gering  sein,  dass  dadurch  der  Reibungscoefficient  des 
Wassers  nur  wenig,  etwa  nur  auf  das  Doppelte  oder  drei- 
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bis  yierfache  seines  Werthes  erh5ht  wird.  Dagegen  haben 
sehr  dicke  Lösungen  von  Erystallzucker  und  G-lycerin, 
deren  Beibnngsco^ffioienten  mehrere  hundert  mal  grösser 
sind  als  die  des  Wassers,  bei  der  von  mir  angewandten  Be- 
obachtungsmethode keine  Spur  von  Doppelbrechung  ergeben. 
Ausserdem  wurde  bei  CoUodium  eine  auffällige  Unregel- 
mässigkeit in  der  Doppelbrechung  beobachtet. 

Im  Folgenden  sind  zunächst  die  Api^arate  und  Metho- 
den der  Beobachtung  beschrieben,  sodann  werden  nach  kürzet^ 
Besprechung  der  Theorie  der  Yersuchsmethode  die  Resultate 
mit  den  einzelnen  Flüssigkeiten  angegeben.  Zum  Schluss 
sollen  auf  Grundlage  von  Anschauungen,  die  zuerst  Max- 
well ausgesprochen  hat,  einige  allgemeine  Betrachtungen 
ober  die  Beziehungen  zwischen  den  elastischen  Eigenschaften 
der  Flüssigkeiten,  ihrem  Beibungscoöfficienten  und  der  Doppel- 
brechung in  denselben  entwickelt  werden. 

2.    Apparate  und  Beobachtungsmethoden. 

Für  Vorversuche  wurde  der  folgende  kleinere  Apparat 
benutzt. 

Ein  Cylinder  von  42  mm  Länge  und  19  mm  Durohmesser 
konnte  durch  ein  Uhrwerk  etwa  200  mal  in  der  Secunde  um 
eine  horizontale  Axe  gedreht  werden.  Der  Cylinder  war 
nmgeben  von  einem  festen  Hohlcylinder,  dessen  Durchmesser 
24  mm  betrug,  sodass  ein  ringförmiger  Canal  von  2,5  mm 
zwischen  beiden  sich  befand.  Für  einzelne  Versuche  wurde 
der  umschliessende*  Cylinder  durch  einen  anderen  ähnlichen, 
dessen  Durchmesser  indessen  nur  21  mm  betrug,  ersetzt 
Cylinder  mit  Uhrwerk  wurden  in  einen  mit  seitlichen  Glas- 
platten versehenen  Blechkasten  gebracht,  der  mit  der  zu 
untersuchenden  Flüssigkeit  gefüllt  wurde.  Der  Kasten  fasste 
etwa  2,5  Liter  Flüssigkeit.  Durch  den  Zwischenraum  zwi- 
schen rotirendem  Cylinder  und  festem  cylindrischen  Mantel 
wnrde  parallel  der  Axe  geradlinig  polarisirtes  Licht  ge- 
schickt. 

Ich  habe  sodann  einen  grösseren  Apparat  construirt,  bei 
dem  ein  massiver  Messingcylinder  von  120  mm  Länge  und 
50  mm  Durchmesser  innerhalb  eines   festen  Hohlcylinders 
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Yon  58  mm  innerem  Durchmeaser  in  einem  grösseren  Elasten 
TOB  Eisen,  der  nngef&hr  6  Liter  Flüssigkeit  üasste,  um  eine 
horizontale  Axe  rotirte.     Die  Axe  des    rotirenden  Cylin« 
ders  ging    durch  die    eine   Wand   des   Kastens   und   trug 
hier   ein   Bad   mit   Nuth.     Mittelst    einer    dicken    langen 
Darmsaite,  die  in  dieser  Nuth  lag  und  zu  einem  sogenannten 
yyVorgelege''  führte,  konnte  der  Cylinder  in  Rotation  versetzt 
werden.  —  Dies  Vorgelege  bestand  aus  einer  schweren  hori- 
zontalen Stahlaxe,  auf  welcher  sich  eine  massive  Sisenscheibe 
von  75  cm   Durchmesser  befand«     Diese   Scheibe  hatte   in 
Abständen  von  18,  27  und  36  cm  vom  Mittelpunkt  Nuthe, 
ähnlich  wie  das  Triebrad  einer  Drehbank,  in  welche  die  den 
Cylinder  des  Apparates  drehende  Darmsaite  eingelegt  wurde. 
Auf  derselben  Axe  mit  der  Eisenscheibe  befanden  sich  zwei 
Biemenscheiben  von  60  cm  Durchmesser,  eine  auf  der  A^e 
feste  und  eine  lose.    Ein  Lederriemen  lief  über  diese  Schei- 
ben und  das  Schwungrad   eines  vierpferdigen  Gtto-Langen'- 
schen  Gasmotors.    Durch  eine  sogenannte   „AusrückgabeP^ 
konnte  mit  HüKe  einer  Spindel  der  Lederriemen  ganz  lang- 
sam von  der  losen  Biemenscheibe  auf  die  feste  übergeftlhrt 
und  so  das  Vorgelege  mit  dem  Motor  gekuppelt  werden.  — 
Eine  sehr  langsame  Kuppelung  war  durchaus  nöthig,  um  bei 
den  grossen  Umdrehungsgeschwindigkeiten  der  beträchtlichen 
Eisenmassen  Axeubrüche  und  sonstige  Beschädigungen   zu 
vermeiden.   —  Das  Schwungrad  des  Motors  hatte   1,65  m 
Durchmesser   und   160   Umdrehungen  in   der  Minute,  mit- 
hin  machte   die   grosse    Eisenscheibe   des  Vorgeleges   640 
Drehungen  in  der  Minute.     Der  von  ihr  getriebene  Cylin- 
der  des  Apparates  machte,  je  nachdem  die  Darmsaite   in 
der  dem  Mittelpunkt  nächsten,  der  mittleren  oder  äusser- 
sten  Nuth  einlag,  5000,  7500,  10000  Umdrehungen  in  der 
Minute. 

Letztere  Umdrehungszahl  wurde  indess  nur  selten  be- 
nutzt, schon  deshalb,  weil  sich  die  Flüssigkeiten  zu  schnell 
erwärmten. 

Durch  Glasplatten,  die  in  den  umschliessenden  Eisen- 
kasten eingesetzt  waren,  konnte,  wie  bei  dem  kleineren  Ap- 
parat, Licht  parallel  der  Axe  des  Cylinders  durch  den  ring- 
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ianoigen  Zwischenraain  zwischen  rotirendem  und  festem 
Cylinder  hindurchgeschickt  und  die  Doppelbrechung  beob- 
achtet werden. 

Als  Lichtquelle  wurde  stets  electrisches  Licht  benutzt, 
geliefert  von  einer  Gramme'schen  Maschine. 

Die  Ergebnisse  mit  dem  grösseren  Apparat  waren  im 
allgemeinen  denen  ähnlich,  die  mit  dem  kleineren  erhalten 
waren. 

Sehr  sorgfältig  muss  ftir  die  Versuche  von  dem  rotiren- 
den,  wie  dem  festen  umschliessenden  Cylinder,  alle  anhängende 
Laft  beseitigt  werden,  auch  musste  noch  durch  besondere 
Einrichtungen,  die  hier  nicht  besonders  beschrieben  werden 
sollen,  dafür  gesorgt  werden,  dass  nicht  neben  der  Axe  Luft 
Ton  aussen  in  die  Flüssigkeit  eingesaugt  wurde.  Vielleicht 
wäre  es,  um  dies  zu  vermeiden,  besser  gewesen,  statt  den 
inneren  Cylinder  in  dem  umschliessenden  äusseren  zu  be- 
wegen, den  äusseren  Cylinder  zu  drehen  und  den  inneren 
rohen  zu  lassen.  Diese  Anordnung  hätte  aber  so  mancherlei 
andere  Nachtheile  im  Gefolge  gehabt,  dass  ich  von  derselben 
abstand.  Sollte  nur  das  Vorhandensein  oder  Nichtvorhanden- 
sein von  Doppelbrechung  in  der  Flüssigkeit  constatirt  wer- 
den, so  wurden  einfach  zwei  gekreuzte  Nicol'sche  Prismen 
benutzt  und  die  Erhellung  des  Gresichtsfeldes  durch  die 
xwischen  den  Prismen  befindliche  rotirende  Flüssigkeit  be- 
obachtet. 

Um  zu  untersuchen,  wie  sich  in  der  ringförmigen  Flüssig- 
keit zwischen  den  beiden  Cylindem  der  Betrag  der  Doppel- 
brechung in  Bichtung  des  Radius  mit  der  Entfernung  von 
dem  rotirenden  Cylinder  ändere,  und  um  den  Sinn  der 
Doppelbrechung  bei  den  einzelnen  Flüssigkeiten  zu  bestim- 
men, d.  h.  zu  erkennen,  ob  die  Flüssigkeit  in  der  Bichtung, 
in  der  sie  infolge  der  Bewegung  das  Maximum  des  Zugs 
erleidet,  eine  grössere  oder  kleinere  Geschwindigkeit  des 
Lidites  hat,  als  senkrecht  zu  dieser  Bichtung,  habe  ich  ein 
Verfahren  benutzt,  wie  es  für  den  gleichen  Zweck  schon  von 
M&ch^)  angewendet  worden  ist 


1)  Mach,  L  c  p.  30. 
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Fig.  1. 


Fig.  1  gibt  eine  schematische  Uebersicht  der  Anordnung, 
in  welcher  ich  die  betreffende  Methode  benutzte.    E  ist  die 

electrische  Lampe,  deren  Strahlen 
durch  die  Linse  L  parallel  ge- 
macht werden.  iV'  und  N"  sind 
zwei  Nicol'sche  Prismen,  deren 
Hauptschnitte  gekreuzt  sind  und 
je  45^  mit  der  Verticalen  machen. 

I -       JT  ist  der  Kasten  mit  Flüssigkeit 

und  rotirendem  Cylinder;  der 
Schnurlauf  s  führt  zum  Vorgelege. 
S^  ist  ein  vertical  gestellter  Spalt, 
G  eine  Gypsplatte,  deren  Schwin- 
gungsebenen 45^  mit  den  Haupt- 
schnitten der  Nicols  machen.  End- 
lich ist  P  ein  geradsichtiges 
Prismensystem  direct  vor  dem 
Auge;  der  Spalt  S  befindet  sich 
in  deutlicher  Sehweite  des  be- 
obachtenden  Auges.  Die  Dicke  der  Gypsplatte  war  so  ge- 
wählt, dass  in  der  Mitte  des  Spectruips  bei  gekreuzten  Mcols 
ein  dunkler  Streifen  auftrat,  wenn  die  Flüssigkeit  ruhte. 
Lässt  man  den  inneren  Cylinder  rotiren,  sodass  die  Flüssig- 
keit doppelbrechend  wird,  so  wird  durch  diese  Doppelbrechung 
der  Gangunterschied,  der  durch  die  Gypsplatte  bedingt  ist, 
entweder  vermehrt  oder  vermindert  Man  erhält  daher  eine 
Verschiebung  des  schwarzen  Streifens  im  Spectrum  zum  Roth 
oder  zum  Blau.  Schaltet  man  dann  eine  Glasplatte  ein,  die 
in  bestimmter  Richtung  comprimirt  oder  dilatirt  wird,  und 
beobachtet,  nach  welcher  Seite  der  schwarze  Streifen  im 
Spectrum  durch  das  comprimirte  Glas  verschoben  wird,  so 
kann  leicht  der  Sinn  der  Doppelbrechung  der  Flüssigkeit 
bestimmt  werden. 

Die  Anordnung  gestattet  auch,  die  Abnahme  der  Dop- 
pelbrechung  mit  Entfernung  von  dem  rotirenden  Cylinder 
mit  einem  Blick  zu  übersehen.  Da  nämlich  die  Richtung 
des  Spaltes  zusammenfällt  mit  einem  Radius  der  concentri- 
schen  Cylinder,  so  wird  für  irgend  einen  Punkt  des  Spaltes 
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im  Spectrum  immer  nur  die  Yerschiebimg  des  schwarzen  Strei- 
fens auftreten^  welche  der  Grösse  der  Doppelbrechung  ent- 
spricht, die  die  Strahlen  erfahren  haben,  die  parallel  zu  den 
Cylinderaxen  durch  den  betrachteten  Funkt  des  Spaltes  hin- 
durchgegangen sind. 

Wie  die  gleich  zu  besprechende  Theorie  lehrt,  muss  die 
Doppelbrechung  in  der  Flüssigkeit  mit  Entfernung  von  dem 
ro&enden  Cylinder  ziem- 
lich   schnell    abnehmen,      h b 

Der  bei  ruhender  Flüs- 


sigkeit durch  das  Gyps- 

blatt  erzeugte  gerade  ver-  ^ig,  2. 

ticale  schwarze  Streifen 

nimmt   daher    beim  ^otiren   die    in    Figur  2    gezeichnete 

Form  an. 

Den  Spalt  tangential  zu  dem  rotirenden  Cylinder  zu 
steUen  und  in  verschiedene  Entfernung  von  demselben  zu 
bringen,  um  so  die  Abnahme  der  Doppelbrechung  zu  be- 
obachten, erwies  sich  als  weniger  praktisch. 

3.    Theorie  der  Versuche. 

Bei  der  sehr' geringen  Compressibilität,  welche  die  tropf- 
baren Flüssigkeiten  besitzen,  wird  die  durch  irgend  welche 
KrkÜe  in  einer  tropfbaren  reibenden  Flüssigkeit  hervor- 
gerufene Bewegung  nicht  merklich  von  derjenigen  abweichen, 
welche  für  dieselben  wirkenden  Kräfte  die  Theorie  liefert, 
weun  die  Flüssigkeit  als  incompressibel  betrachtet  wird.  Für 
die  Berechnung  der  stationären  Bewegung  zwischen  den  zwei 
eoncentrischen  Cylindem  der  Apparate  betrachten  wir  dem- 
nach die  Flüssigkeiten  als  incompressibel.' 

Die  stationäre  Bewegung  einer  reibenden  incompres- 
sibeln  Flüssigkeit  zwischen  zwei  unendlich  langen  eoncen- 
trischen Cylindem  ist  nun  bereits  von  Stokes^)  bebandelt 
worden. 

Nimmt  man  an,  dass  die  Flüssigkeit  an  den  sie  begren- 
»enden  Cylindem  die  Geschwindigkeit  der  Cylinder  selbst 

1)  Stokes,    Trans,  of  the   Cambridge'  See.  8.   1845    und  Math. 
iDd  Phys.  Papers,  1.  p.  102.  Cambridge  1880. 
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hat,  also  keine  Grleitung  Torhanden  ist,  so  findet  bei  statio- 
närem  Znstand  nur  eine  Bewegung  der  Flüssigkeit  statt  in 
Bahnen,  die  concentrisch  sind  zu  den  Cylindern. 

Die  Geschwindigkeit  q  eines  cylindrischen  Ringes,  wel- 
cher die  Entfernung  r  vom  Mittelpunkt  hat,  ist  nach  Stokes: 

9  =  7  +  C'r, 

WO  C  und  C  Integrationsconstanten  sind. 

Bezeichnet  man  den  Badius  des  inneren  Cylinders  mit 
a,  den  des  äusseren  mit  b,  nennt  q^  die  Geschwindigkeit  des 
inneren  und  setzt  die  des  äusseren,  wie  es  bei  unseren  Ver- 
suchen der  Fall,  gleich  Null,  so  wird: 


Infolge  der  verschiedenen  Winkelgeschwindigkeiten  der 
Flüssigkeit  im.  verschiedenen  Abstand  vom  Centrum  findet 
nun  für  jedes  Volumenelement  ein  zum  Badius  tangentieller 
Zug  (eine  scheerende  Kraft,  shearing  stress)  statt,  und  zwar 
ist  die  Grösse  desselben  auf  die  Flächeneinheit  bezogen,  wie 
eine  einfache  Rechnung  zeigt,  bei  einer  und  derselben  Flüssig- 
keit proportional  der  Grösse: 

^  —1.. 

dr        r 

Für  verschiedene  Flüssigkeiten  ist  ausserdem  dieser  Zug 
proportional  dem  Beibungscoefficienten. 

Dieser  tangentielle,  normal  zum  Badius  gerichtete  Zug, 
bedingt  bei  einer  elastischen  Flüssigkeit  —  und  in  Wirk- 
lichkeit sind  ja  alle  Flüssigkeiten  elastisch  —  in  jedem 
Volumenelement  ein  Maximum  der  Dilatation  und  Com- 
pression, welche  unter  45^  zum  Badius  liegen  und  zu  ein- 
ander senkrecht  sind. 

Die  Bichtung  der  Dilatation  ist  leicht  aus  der  Rotations- 
richtung ersichtlich.  Die  bei  den  Versuchen  benutzten  Cy- 
linder sind  nun  freilich  nicht  unendlich  lang,  aber  sie  hatten 
bei  ihrer  Länge  einen  so  engen  cylindrischen  Zwischenraum 
zwischen  sich,  dass  man  die  für  unendlich  lange  Cylinder 
gültigen  Resultate  auf  sie  anwenden  kann. 
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Tritt  in  den  Flüssigkeiten,  wie  bei  den  festen  durch- 
sichtigen Körpern  durch  diese  Dilatation  und  Compression 
eine  Doppelbrechung  des  Lichtes  ein,  so  müssen: 

1)  die  Axen  der  Doppelbrechung,  d.  h.  die  Schwingungs- 
richtungen der  beiden  Strahlen,  in  welche  Licht  zerlegt  wird, 
welches,  wie  in  unserem  Fall,  parallel  den  Cylinderaxen 
durchgeht,  zusammenfallen  mit  dem  Maximum  der  Dilatation 
und  dem  der  Compression.  Die  beiden  Schwingungsrichtungen 
des  Lichtes  machen  also  überall  in  dem  ganzen  cylindrischen 
Flüssigkeitsring  an  jeder  Stelle  einen  Winkel  von  45®  mit 
dem  Eadius  an  der  betreffenden  Stelle. 

2)  Da  der  tangentielle  Zug  an  irgend  einem  Yolumen- 
dement  proportional  rfy/rfr  — y/r,  und  diesem,  wie  aus  der 
Elasticitätstheorie  bekannt,  die  Grösse  der  Dilatation  und 
Compression  in  den  Azimuthen  45®  direct  proportional  ist; 
da  femer  in  üebereinstimmung  mit  unseren  Erfahrungen  bei 
festen  Körpern  anzunehmen  ist,  dass  innerhalb  weiter  Grren- 
zeu  die  entstandene  Doppelbrechung  der  Grösse  der  Dila- 
tation und  Compression  proportional  bleibt,  so  ist  auch  an 
jeder  Stelle  der  rotirenden  Flüssigkeit  die  dort  herrschende 
Doppelbrechung  dem  Werth  dqfdr  —  qjr  proportional.  Aus 
dem  obigen  Werth  von  q  ergibt  sich  aber: 

^  _  5.  —  —    ^^^1       ^* 
dr        r  "*       (6»-  a»)  '  f«' 

Die  Doppelbrechung  ist  mithin  allgemein  dem  Werth 
Ton  q^  proportional,  wächst  also  mit  der  Umdrehungs- 
geschwindigkeit des  inneren  Cylinders  im  geraden  Verhält- 
niss.  Dieselbe  ist  dem  Quadrat  des  Badius  umgekehrt  pro- 
portional, und  endlich  ist  sie  um  so  grösser,  je  kleiner  der 
Abstand  des  äusseren  Cylinders  vom  inneren. 

Dass  der  zu  beobachtende  Gangunterschied  der  Licht- 
strahlen überdies,  wenn  man  von  den  Störungen  an  den 
B&ndem  absieht,  der  Länge  des  rotirenden  Cylinders  pro- 
portional ist,  braucht  wohl  kaum  erwähnt  zu  werden. 

Die  vorstehenden  Ergebnisse  der  Theorie  konnten,  wenn 
auch  nur  qualitativ,  hinreichend  durch  die  Versuche  bestätigt 
werden. 

Lidem   diejenigen  Azimuthe  des  polarisirenden  Nicols 
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aufgesucht  wurden,  für  die  beim  Botiren  der  Flüssigkeit 
keine  Erhellung  des  Gesichtsfeldes  auftrat,  konnten  leicht 
die  Schwingungsebenen  der  doppelt  gebrochenen  Strahlen  an 
jeder  Stelle  des  Flüssigkeitsringes  ermittelt  werden. 

Sie  zeigten  bei  einer  Anzahl  von  Flüssigkeiten  die  von 
der  Theorie  geforderte  Lage.  Bei  dem  kleineren  Apparat 
konnte  der  grösste  Theil  des  Flüssigkeitscylinders  gleich? 
zeitig  überblickt  werden.    Waren  die  Nicols  gekreuzt,  so 

zeigten  sich  in  dem  Flüssigkeitsring 
bei  Eotation  vier  Maxima  und  vier 
Minima  der  Helligkeit  Die  Fig.  3 
yeranschaulicht  die  Lage  dersel- 
ben. Es  sei  a  d  die  Schwingungs- 
ebene des  polarisirenden  Nicols, 
b'b'  die  des  analy sirenden.  Es 
mögen  die  Azimuthe  von  a  aus 
gezählt  werden.  Dann  sind  Hellig- 
keitsmaxima  in  den  Azimuthen  0^, 
90^  180«,  270<>,  denn  hier  machen 
die  Schwingungsebenen  der  Dop- 
pelbrechung 45«  mit  der  Schwingungsebene  des  einfallenden 
Lichtes.  Maxima  der  Dunkelheit  müssen  dagegen  sein  in 
den  Azimuthen  45«,  135«,  225«  und  315«,  denn  hier  fällt 
eine  der  .Schwingungsebenen  der  Doppelbrechung  zusammen 
jnit  der  Schwingungsebene  des  einfallenden  Lichtes. 

Eine  eigenthümliche,  unten  näher  zu  besprechende  Aus- 
nahme von  dem  Gesagten  machten  Leim-  und  Collodium- 
lösungen.  Sodann  konnte  constatirt  werden,  dass  angenähert 
die  Grösse  der  Doppelbrechung  der  Umdrehungsgeschwindig- 
keit des  inneren  Cylinders  proportional  wachse;  doch  konnten 
leider  wegen  Schwierigkeit  der  Beobachtung  keine  exacten 
Messungen  bisher  gemacht  werden.  —  Bei  sehr  grossen  Ro- 
tationsgeschwindigkeiten wird  sich  voraussichtlich,  aus  hier 
mcht  weiter  zu  erörternden  Gründen,  eine  Abweichung  von 
der  Proportionalität  ergeben. 

Bei  dem  kleineren  Apparat  sowohl  wie  bei  dem  grösse- 
ren konnten,  wie  oben  angegeben,  die  rotirenden  Cylinder 
mit  festen  Cylindern  von  verschiedenen  Durchmessern  um- 


Digitized  by 


Google 


A,  Kundt  121 

geben  werden.  Je  näher  der  äussere  feste  Cylinder  dem 
inneren  rotirenden  war,  um  so  grösser  war  der  Betrag  der 
Doppelbrechung  bei  gleicher  Rotationsgeschwindigkeit. 

Die  Abnahme  der  Doppelbrechung  endlich  in  dem  Flüs- 
8igkeit8cylinder  mit  Entfernung  von  dem  rotirenden  Cylinder 
ist  schon  durch  die  Fig.  2  veranschaulicht. 

Man  sieht,  dass  wenigstens  ungefähr  in  der  von  der 
Theorie  geforderten  Weise  diese  Abnahme  stattfindet. 

4.    Die  Beobachtungen. 

Da  es  mir  wichtig  schien,  festzustellen,  ob  im  allgemei- 
nen um  so  leichter  Doppelbrechung  in  einer  Flüssigkeit  auf- 
träte, je  zäher  die  Flüssigkeit,  so  wurden  die  Beibungscoeffi- 
cienten  von  einigen  der  auf  Doppelbrechung  untersuchten 
Flüssigkeiten  bestimmt.  Diese  Bestimmungen  geschahen 
mittelst  Strömen  durch  Capillarröhren  in  bekannter  Weise, 
bei  einer  Zimmertemperatur  voxi  18^  C. 

Im  Folgenden  sind  nicht  die  absoluten  Reibungsco^ffi- 
cienten  gegeben,  sondern  dieselben  bezogen  auf  den  des 
Wassers  bei  18^  C.  (^1*  =  0,0011)  als  Einheit. 

Von  denjenigen  Substanzen,  von  denen  die  Beibungs- 
coefScienten  bestimmt  wurden,  ist  auch  die  Dichte  angegeben 
Letztere  wurde  bei  18^  C.  mit  einem  guten  Aräometer  ge- 
messen. Es  bezeichnet  im  Folgenden  stets  ju  den  Beibungs- 
coefficienten  bei  18®  C,  bezogen  auf  den  des  "Wassers 
ftr  die  gleiche  Temperatur  als  Einheit;  d  die  Dichte  bei 
18«  C. 

Einige  der  Flüssigkeiten,  welche  bei  Bewegung  doppel- 
brechend werden,  zeigen  an  und  für  sich  eine  Drehung  der 
Polarisationsebene,  wie  Leim-  und  Gummilösung  etc.  Da 
die  Erscheinung  der  einfachen  Doppelbrechung  durch  die 
Drehung  der  Polarisationsebene  modificirt  wird,  und  die  oben 
entwickelten  theoretischen  Betrachtungen  zunächst  nur  auf 
Flüssigkeiten,  die  keine  Circularpolarisation  zeigen,  anwend- 
bar sind,  so  ist  es  gut,  die  circularpolarisirenden  und  nicht 
circularpolarisirenden  Flüssigkeiten  gesondert  zu  besprechen. 
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a.  Flüssigkeiten  ohne  Drehung  der  Polarisations« 
ebene. 

Olivenöl.    fl?  =  0,914,        iw  =  86,7. 

Selbst  bei  den  kleinsten  Drehungsgeschwindigkeiten  des 
grossen  Apparates  und  in  dem  kleinen  Apparat  trat  eine 
sehr  deutliche  Doppelbrechung  auf.  Die  Schwingungsebenen 
lagen,  wie  es  die  Theorie  fordert,  überall  genau  unter  45^ 
zum  Radius;  im  kleinen  Apparat  zeigte  sich  daher  bei  ge- 
kreuzten Nicols  die  in  der  Fig.  8  gezeichnete  und  oben  er- 
läuterte Figur. 

Mischungen  von  Olivenöl  und  Petroleum. 

1)  1  Volumentheil  Oel  und  1  Theil  Petroleum: 

d  =  0,858,  jit  =  13,5. 

Die  Doppelbrechung  blieb  gut  sichtbar. 

2)  1  Theil  Oel  und  2  Theile  Petroleum: 

d  =  0,842,  iti- 7,1. 

Die  Doppelbrechung  war  schwach  sichtbar. 

3)  1  Theil  Oel  und  3  Theile  Petroleum: 

d  =  0,882,  |ii  =  6,8. 

Doppelbrechung  nicht  mehr  erkennbar. 

Bei  den  beiden  ersten  Mischungen  lagen  die  Axen  der 
Doppelbrechung,  ebenso  wie  beim  unvermischten  Olivenöl, 
entsprechend  der  Theorie  unter  45^  zum  Radius  des  rotiren- 
den  Cylinders.  Bei  Einschaltung  eines  Gypsplättchens  und 
spectraler  Zerlegung  des  Lichtes  trat  eine  Verschiebung  des 
dunklen  Streifens  ein,  wie  in  Fig.  2  gezeichnet  ist.  —  Eine 
Vergleichung  der  Streifenverschiebung  mit  derjenigen,  welche 
comprimirtes  Glas  hervorrief,  zeigte,  dass  Olivenöl  durch 
Zug  ebenso  wie  Glas  doppelbrechend  wird.  Auch  alle  an- 
deren unten  zu  erwähnenden  doppelbrechenden  Flüssigkeiten, 
bei  denen  Doppelbrechung  beobachtet  wurde,  erwiesen  sich 
optisch  wie  Glas. 

Es  ist  daraus  aber  durchaus  nicht  zu  schliessen,  dass 
alle  zähen  Flüssigkeiten  durch  Druck  optisch  negativ  werden, 
da  schon  Mach  gefunden  hat,  dass  stark  eingedickte  Meta- 
phosphorsäure  durch  Zug  optisch  positiv  wurde.  ^) 


1)  1.  c.  p.  82. 
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Bfiböl  und  Leinöl  zeigten  genau  die  gleichen  Erschei- 
nungen wie  Olivenöl,  sodass  eine  detaülirte  Angabe  der  Ver- 
suche nicht  nöthig  ist. 

Collodinm.  Es  wurde  zunächst  die  käufliche,  ziemlich 
zähflüssige  Lösung  von  Schiessbaumwolle  in  Alkohol  und 
Aether  benutzt. 

d  =  0,763,  (A  =  36,0. 

Es  zeigte  sich  starke  Doppelbrechung.    Die  Axen  der 
Doppelbrechung  lagen  aber  nicht,  wie  es  die  Theorie  fordert, 
unter  45^  zum  Radius,  sondern 
waren  um  etwa  25^  im  Sinne  der 
Drehung    gegen    die  Azimuthe 
45®  verschoben. 

Dementsprechend  waren  bei 
Benutzung  des  kleinen  Appa- 
rates die  dunklen  Stellen  der 
Figur  nicht  in  den  Azimuthen 
45®  u.  s.  w.,  wie  in  Fig.  3,  son- 
dern etwa  in  der  Lage,  wie  es 
in  der  Fig.  4  gezeichnet  ist.   Mit  Fig.  4. 

einer   auf   G-las    aufgetragenen 

Kreistheilung  wtirde  mehrfach  der  Winkel  C  der  Fig.  4 
gemessen  und  zu  ungefähr  25®  gefunden,  mochte  den  roti- 
renden  Cylinder  ein  engerer  oder  weiterer  fester  Cylinder 
umschliessen. 

Es  wurde  dann  durch  Zumischen  von  Alkohol  und 
Aether  eine 

Verdünnte  Collodiumlösung  hergestellt. 
rf  =  0,778,  fA^12, 

Die  Doppelbrechung  blieb  gut  sichtbar,  ebenso  betrug  die 
Verschiebung  der  dunkeln  Stellen  gegen  die  normale  Lage 
noch  circa  25®. 

Eine  noch  weiter  verdünnte  Mischung 
(/=  0,784,  fA  =  7 

gab  noch  deutliche,  wenn  auch  schwache  Doppelbrechung; 
die.  Verschiebung  der  dunkeln  Stellen  war  die  gleiche  wie 
bei  den  zäheren  Mischungen. 

Da   diese   eigenthümliche   Anomalie   in    der  Lage    der 
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Schwingungsebenen  der  Doppelbfechtmg  in  Widersprach  mit 
der  oben  entwickelten  Theorie  ist,  so  habe  ich  die  Versuche 
mit  Collodium  oft  wiederholt;  immer  wurde  die  gleiche  Er- 
scheinung beobachtet. 

Die  folgenden  Flüssigkeiten  Hessen,  obgleich  sie  sorg- 
fältig mehrfach  untersucht  wiurden,  keine  Doppelbrechung 
erkennen. 

Glycerin,  sehr  dickflüssig;  d^  1,230. 

Nach  Schöttner  hat  Glycerin  Yom  specifischen  Ge- 
wicht 1,230  einen  Eeibungsco^fficienten,  der  ungefähr  800  mal 
grösser  ist  als  der  des  Wassers. 

Metaphosphor säure,  etwa  so  dickflüssig  wie  Glycerin. 

Goncentrirte  Ghlorcalciumlösung. 

Concentrirte  Lösung  von  unterschwefligsaurem 
Natron. 

Eali Wasserglas:    d  =  1,810,        fi  =»  20,4. 

Concentrirte  Lösung  YOn  Bohrzucker. 
rf=  1,347,  iu==543. 

Es  war  durch  Vermischen  von  rechtsdrehender  Lösung 
und  invertirter  Lösung  eine  Mischung  hergestellt,  welche  die 
Polarisationsebene  nicht  drehte. 

Ebenso  konnte  bei  Wasser,  Alkohol,  Benzol,  Pe- 
troleum eine  Doppelbrechung  nicht  beobachtet  werden. 

b.  Flüssigkeiten  mit  Drehung  der  Polarisations- 
ebene.  —  Im  Quarz,  welcher  in  der  Richtung  seiner  op- 
tischen Axe  Drehung  der  Polarisationsebene  zeigt,  nimmt 
diese  Drehung  sehr  schnell  mit  der  Neigung  des  hindurch- 
gehenden Lichtes  zur  Axe  ab,  indem  die  von  Fresnel 
nachgewiesene  circulare  Doppelbrechung  in  der  Bichtung  der  ^ 
Axe  sehr  schnell  durch  eine  elliptische  Doppelbrechung  in 
die  gewöhnliche  übergeht. 

Erzeugt  man  in  einem  festen  Körper,  etwa  Glas,  durch 
magnetische  Kräfte  eine  Drehung  der  Polarisationsebene  und 
comprimirt  dann  das  Glas  seitlich,  sodass  es  doppelbrechend 
wird,  so  nimmt  gleichfalls  die  Drehung  der  Polarisations- 
ebene mit  zunehmender  Doppelbrechung  durch  Druck  sehr 
schnell  ab. 
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Es  ist  nun  fragUch,  ob  auch  in  Flüssigkeiten  Doppel- 
brechung die  Drehung  der  Polarisationsebene  stark  be- 
einflusst. 

Schon  Bö ntgen^)  hat  darauf  au&nerksam  gemacht,  dass 
die  electromagnetische  Drehung  der  Polarisationsebene  durch 
die  Ton  Kerr  gefandene  Doppelbrechung  der  Flüssigkeiten 
im  electrischen  Felde  anscheinend  nicht  merklich  beeinflusst 
irerie.  Meine  sämmtlichen  Versuche  über  Doppelbrechung 
durch  Bewegung  in  circularpolarisirenden  Flüssigkeiten  haben 
mir.  gleichfalls  gezeigt,  dass  die  Drehung  der  Polarisations- 
ebene durch  die  Doppelbrechung  nicht  erheblich  beeinflusst 
wird,  — 

Man  erkennt  dies  schon  daraus,  dass  die  Farbe,  die  die 
drcularpolarisirende  Flüssigkeit  zwischen  gekreuzten  Nicols 
zeigte  bei  Auftreten  der  Doppelbrechung  an  den  Stellen, 
welche  bei  nichtdrehenden  Flüssigkeiten  dunkel  bleiben  (cf. 
Fig.  3),  sich  nicht  merklich  ändert 

Bei  der  Schwierigkeit  der  Versuche  war  es  mir  aber 
mcht  möglich,  quantitative  Bestimmungen  über  eine  etwaige 
Aenderung  des  Drehungsvermögens  der  Flüssigkeiten  durch 
Doppelbrechung  zu  machen.  Geeigneter  für  solche  Unter- 
suchung würde  die  gleichzeitige  Erregung  von  electromagne- 
tischer  Drehung  der  Polarisationsebene  und  dielectrischer 
Doppelbrechung  in  Flüssigkeiten  sein,  und  beabsichtige  ich, 
Versuche  nach  dieser  Richtung  hin  anzustellen. 

Für  den  hier  vorliegenden  Zweck  ist  nur  zu  beachten^ 
4a8S  wenn  neben  der  erzeugten  Doppelbrechung  eine  Drehung 
der  Polarisationsebene  statt  hat,  die  Schwingungsebenen  des 
durch  die  Flüssigkeit  gegangenen  Lichtes  nicht  mehr  die 
durch  die  einfache,  oben  dargelegte  Theorie  geforderte  Lage 
(45^  zum  B^dius)  haben  können. 

Ich  habe  mich  daher  hauptsächlich  darauf  beschränkt, 
zu  untersuchen,  ob  eine  circularpolarisirende  Flüssigkeit, 
welche  dem  Versuch  unterworfen  wird,  Doppelbrechung  zeigt 
oder  nicht.    Nur  da,  wo  sehr  auffällige  Anomalien  auftreten, 


1)  Röntgen,  Wied.  Ann.  10.  p.  91.  1880. 
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wie  bei  Leimlöeongen,  habe  ich  dieselben  etwas  näher  unter- 
sucht. 

RicinusöL  —  Einzelne  Sorten  Bicinusöl  sind  rechts- 
drehend f  andere  linksdrehend.  ^)  Die  benutzte  zeigte  bei 
100  mm  durchstrahlter  Länge  eine  Sechtsdrehung  von  4^ 

Die  Substanz  war  so  dickflüssig,  wie  reines  Ghlycerin, 
die  Doppelbrechung  so  beträchtlich,  wie  in  Olivenöl 

Grummi  arabicum.  —  Es  wurde  eine  Lösung  vom 
specifischen  Gewicht  1,037  hergestellt  /n  =  6,4.  Die  Drehung 
der  Polarisationsebene  im  Apparat  (100  mm  durchstrahlte 
Schicht)  betrug  4^ 

Die  Doppelbrechung  war  deutlich  sichtbar.  Eine  an- 
genäherte Messung  der  Veränderung  in  der  Lage  der  Schwin- 
gungsebenen gegen  die  Theorie,  ausgeführt  durch  Beobach- 
tung der  Lage  der  dunkeln,  hier  gefäi*bten  Stellen  (Fig.  3), 
betrug  ca.  5^  Es  wurde  sodann  die  Lösung  weiter  verdünnt 
bis  fi  =  2,0.  Auch  hier  blieb  die  Doppelbrechung  noch  eben 
erkennbar. 

Canadabalsam.  —  Die  käufliche  Substanz  wurde  mit 
Benzol  verdünnt,  sodass  die  Mischung  etwa  so  zähflüssig 
war,  wie  Olivenöl. 

Doppelbrechung  deutlich  sichtbar.  Die  Lage  der  Schwin- 
gungsebenen konnte  in  den  Apparaten  mit  rotirendem  Cy- 
linder nicht  bestimmt  werden.  Es  wurde  daher  sowohl  in 
der  verdünnten  Lösung  wie  in  reinem  Canadabalsam  die 
Doppelbrechung  nach  der  Methode  von  Maxwell  dadurch 
erzeugt,  dass  in  einem  viereckigen,  mit  der  Substanz  ge- 
füllten Gefäss,  ein  Spatel  auf-  und  abbewegt  wurde.  Die 
Untersuchung  ergab,  dass  die  Schwingungsebenen  jetzt  sehr 
nahe  die  von  der  Theorie  geforderte  Lage  hatten. 

Die  Untersuchung  mit  dem  Spatel  gab  noch  Ver- 
anlassung zu  der  folgenden  Beobachtung.  Es  stehe  der 
Spatel  vertical;  vor  dem  Gefäss  sei  ein  horizontaler  Spalt 
angebracht,  und  der  Spatel  schneide  diesen  Spalt  senkrecht 


1)  Cf.  Flückiger  u.  Hanbury,  Pharmacographia.  p.  813.  London 

1874. 
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gerade  in  der  Mitte.  Wird  dann  bei  ruhendem  Spatel  das 
durchgegangene  Licht  bei  gleichzeitiger  Einschaltung  einer 
Gypsplatte  untersucht,  so  erhält  man  ein  yerticales  Spectrum 
mit  einem  dunkeln  Streifen.  Wird  jetzt  der  Spatel  vertical 
abwärts  bewegt,  so  rückt  die  eine  Hälfte  des  schwarzen 
Streifens  nach  unten,  die  andere  nach  oben;  bei  umgekehrter 
Bewegung  des  Spatels  sind  die  Bewegungen  umgekehrt  Die 
Erklärung  ist  einfach.  Die  Zugrichtungen  stehen  auf  beiden 
Seiten  des  Spatels  senkrecht  zu  einander;  wenn  also  bei 
einer  Bewegung  des  Spatels  auf  der  einen  Seite  der  durch 
das  Glypsblättchen  erzeugte  G-angunterschied  vermehrt  wird^ 
wird  er  auf  der  anderen  vermindert. 

Nichtgelatinirender  Leim.  —  Eine  Leimlösung,  her- 
gestellt durch  Auflösen  von  möglichst  klarem  käuflichem  Leim, 
wurde  unter  Zusatz  von  etwas  Schwefelsäure  durch  anhalten- 
des Kochen  in  eine  Lösung  übergeführt,  wekhe  selbst  bei 
starker  Concentration  beim  Stehen  nicht  mehr  gelatinirte. 
Dieselbe  wurde  dann  durch  Zusatz  von  Wasser  verdünnt 
und  klar  filtrirt: 

d=  1,012,  .tt  =  3. 

Doppelbrechung  sehr  deutlich  sichtbar. 

Eine  andere,  noch  verdünntere  Leimlösung,  gleichfalls 
durch  Kochen  nicht  gelatinirend  gemacht,  gab: 
rf=  1,009,         7i  =  2. 

Doppelbrechung  war  noch  sichtbar. 

I  Gelatinirender  Leim.  —  Durch  Auflösen  von  recht 
reinem  Leim  in  heissem  Wasser  und  Filtriren  wurde  eine 
möglichst  klare  Leimlösung  hergestellt,  die  beim  Stehen 
gelatinirte;  dann  wurde  dieselbe  soweit  mit  warmem  Wasser 
verdünnt,  dass  beim  Stehen  ein  Gelatiniren  nicht  mehr  ein- 
trat Die  Lösung  war  fast  so  flüssig  wie  Wasser.  Die 
Doppelbrechung  war  noch  eben  sichtbar. 

Eine  etwas  concentrirtere  Lösung,  von  der  leider  der 
Seibungscoefflcient  nicht  bestimmt  wurde,  welche  aber  gleich- 
falls noch  fast  wie  Wasser  floss,  gab  sehr  deutliche  Doppel- 
brechung. Die  Drehung  der  Polarisationsebene  betrug  bei 
dieser  Lösung  ca.  8^  für  100  mm. 
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Die  Lage  der  Schwingungsebenen  war,  wie  zu  erwarten, 
auch  hier  ziemlich  stark  gegen  die  von  der  Theorie  für 
nicht  circularpolarisirende  Flüssigkeiten  geforderte  Lage  ver- 
schoben. 

Endlich  wurde  eine  noch  concentrirtere  Lösung  unter- 
sucht, welche  während  des  Versuchs  noch  nicht  gelatinirt 
war,  später  beim  längeren  Stehen  aber  gelatinirte. 

Sie  zeigte  sehr  kräftige  Doppelbrechung  und  bei  spec- 
traler  Untersuchung  noch  folgende  eigenthümliche  Erschei- 
nung: Es  wurde  bei  Benutzung  des  kleinen  Apparates,  wie 
oben  angegeben,  ein  verticaler  Spalt  und  Gypsblatt  ein- 
geschaltet. Bei  langsamem  Andrehen  des  rotirenden  Cylin- 
ders wurde,  wie  zu  erwarten,  eine  Verschiebung  des  dunkeln 
Streifens  beobachtet,  wie  dieselbe  in  Fig.  2  gezeichnet  ist 
Wuchs    dann    schnell    die   Umdrehungsgeschwindigkeit   des 

Cylinders,  so  nahm  der 


dunkle  Streifen  plötzlich 
die  Form   der    Figur  5 

^  an.    Ich  habe  nicht  er- 

Y\g,  5.  mittein    können,    woher 

die  Erscheinung  rührt 
Es  schien  fast,  als  ob  der  Leim  in  der  Mitte  zwischen  dem 
rotirenden  und  festen  Cylinder  durchriss.  Doch  ist  dann 
schwer  verständlich,  weshalb  die  erhebliche  Streifenverschie- 
bung auch  in  der  Nähe  des  festen  umschliessenden  Messing- 
cylinders  eintrat. 

Keine  deutliche  Doppelbrechung  geben: 

Dfextrinlösung.  —  Dieselbe  war  ziemlich  stark  ge- 
färbt und  zeigte  eine  sehr  starke  Drehung,  sodass  wohl  durch 
diese  letztere  die  Beobachtung  der  Doppelbrechung  zu  sehr 
erschwert  wurde. 

Albuminlösung. 

Terpentinöl. 

So  unvollkommen  die  vorstehenden  Versuche  auch  sind, 
so  lehren  sie  doch  Folgendes: 

1)  Die  Grösse  der  inneren  Keibung  der  Flüssigkeiten 
ist  nicht  in  erster  Linie  bestimmend  für  das  Auftreten  von 
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Doppelbrecbnng  bei  Bewegung  der  Flüssigkeiten,  da  solche 
mit  yerhältnissmässig  kleinen  Keibungscoefficienten  schon 
beträchtliche  Doppelbrechung  zeigen ,  während  andere  mit 
sehr  grosser  innerer  Beibung  dieselbe  nicht  erkennen  lassen. 

2)  Die  Flüssigkeiten,  welche  selbst  bei  geringer  innerer 
Reibung  doppelbrechend  werden,  gehören  zu  den  sogenannten 
Collolden  (Leim,  Gummi,  Collodium)  oder  zu  den  Oelen, 
dagegen  ist  bei  den  Lösungen  krystallinibcher  Körper,  selbst 
wenn  die  innere  Beibung  sehr  erheblich  ist,  mit  den  an- 
gewandten Mitteln  keine  Doppelbrechung  zu  beobachten. 
Sdbstyerständlich  ist  damit  nicht  ausgeschlossen,  dass  bei 
yerbesserten  Untersuchungsmethoden  nicht  auch  in  solchen 
Substanzen  Doppelbrechung  erzeugt  werden  könne. 

3)  Die  durch  Bewegung  erzeugte  Doppelbrechung  be- 
einänsste  in  den  circularpolarisirenden  Flüssigkeiten  die 
Drehung  der  Polarisationsebene  nicht  erheblich.  Dabei  ist 
freilich  zu  beachten,  dass  in  den  obigen  Versuchen  selbst 
die  stärkste  Doppelbrechung  immer  nur  einen  Grangunter- 
schied  von  etwa  einer  halben  Welle  bei  Durchstrahlung  einer 
ziemlich  langen  Flüssigkeitssäule  hervorbrachte.  —  Es  könnte 
mithin  eine  starke  Doppelbrechung  in  einer  Flüssigkeit  mög- 
licherweise die  Drehung  der  Polarisationsebene  sehr  merk- 
lich beeinflussen. 

4)  In  Collodiumlösungen  liegen  die  Axen  der  Doppel- 
brechung (Schwingungsebenen  der  durchgehenden  Lichtstrah- 
len) nicht  in  den  von  der  Theorie  geforderten  Azimuthen. 
Eine  Erklärung  dieser  Anomalie  konnte  nicht  gefunden 
werden. 

5.  Die  Beziehungen  zwischen  BeibungscoSfficienten,  elasti- 
schen Eigenschaften  und  Doppelbrechung  der  Flüssigkeiten. 

Zum  Schluss  will  ich  die  Ueberlegungen,  die  mich  ver- 
anlassten, mich  mit  der  Doppelbrechung  der  Flüssigkeiten 
zu  beschäftigen,  in  Kürze  auseinandersetzen. 

In  der  Einleitung  zu  seiner  Abhandlung  „On  the  dyna- 
Daical  Theory  of  Gases"^)   entwickelt  Maxwell   einige   all- 


1)  Maxwell,  Phü.  Mag.  (42.)  85.  p.  129  flF.  1868. 
Ann.  d.  Phji.  u.  Chem.   N.  F.  XIII. 
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gemeine,  sehr  einfache  Betrachtungen,  aus  welchen  sich  er- 
gibt, dass  der  Coefficient  der  inneren  Reibung  einer  Flüssig- 
keit aufgefasst  werden  kann  als  das  Product  zweier  anderen 
Grrössen,  von  denen  die  eine  die  Bedeutung  des  Elasticiläts- 
coefficienten  filr  eine  scheerende  Deformation  (shearing  strain) 
^hat  (Coefficient  der  Rigidität),  die  andere  eine  Zeit  ist,  und 
zwar  diejenige,  in  der  eine  Spannung  in  der  Flüssigkeit  Yon 
ihrem  ursprünglichen  Werth  nach  der  Deformation  durch 
die  Molecularreibung  auf  l/e  dieses  Werthes  herabsinkt 
Maxwell  nennt  diese  Grösse  Belazationszeit  oder  Modulus 
der  Kelaxationszeit. 

Es  ist  mithin  nach  Maxwell  fie^ET^  wo  fi  den  Bei- 
bungscoefficienten,  E  den  bezüglichen  Elasticitätscoefficienten 
und  T  die  Kelaxationszeit  bezeichnet. 

Der  Elasticitätscoefficient  für  eine  scheerende  Deforma- 
tion ist  bekanntlich  numerisch  gleich  dem  doppelten  Werth 
des  Elasticitätscoefficienten  für  longitudinalen  Zug. 

In  festen  Körpern  kann  T  unendlich  gross  sein  und 
ist  jedenfalls  immer  sehr  gross,  und  dann  ist,  da  E  endlich 
ist,  auch  fi  unendlich  oder  wenigstens  sehr  gross.  Da  in 
einem  festen  Körper  E  leicht  bestimmt  werden  kann,  so 
könnte  man,  wenn  es  gelingt,  für  denselben  Körper  T  zu 
bestimmen,  zur  Kenntniss  der  inneren  Reibung  des  betreffen- 
den festen  Körpers  kommen. 

In  Flüssigkeiten  ist  T  jedenfalls  immer  sehr  klein;  ge- 
länge es  aber,  für  die  verschiedenen  Flüssigkeiten  T  zu  be- 
stimmen, so  würde,  da  fi  für  dieselben  immer  leicht  durch 
Strömung  in  Capillaren  ermittelt  werden  kann,  E  zu  berech- 
nen sein.  Man  hätte  damit  ein  Mittel,  die  Elasticitätscoeffi- 
cienten  für  longitudinalen  Zug  für  die  Flüssigkeiten  zu  be- 
stimmen, und  mithin  ausser  demV  olumencompressioüscoef&cien- 
ten  eine  zweite  die  elastischen  Eigenschaften  der  Flüssigkeiten 
charakterisirende  Grösse.  Für  die  Luft  hat  Maxwell  in 
der  citirten  Abhandlung  die  Belaxationszeit  berechnet,  indem 
er  E  (die  Rigidität)  gleich  '/s  ^^^  Volumenelasticität  setzt. 

Er  findet  für  Luft  von  Atmosphärendruck: 

^=  5099  i'oo 000   Secunde. 
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Für  eine  tropfbare  Flüssigkeit  ist  selbst  angenähert  eine 
Berechnung  von  E  aus  der  Compressibilität  nicht  möglich.^) 
Thomson  gibt  an,  dass  möglicherweise  für  gelatinöse 
Substanzen,  wie  Leim  oder  Kautschuk,  der  Yolumencom- 
pressionsco^fficient  mehrere  hundertmal  grösser  sei,  als  der 
CoSfficient  der  Rigidität. 

Dementsprechend  ist  von  Röntgen 2)  nachgewiesen,  dass 
das  Yerhältniss  der  Quercontraction  zur  Längendilatation 
ftr  Kautschuk  sich  dem  Werth  0,5  nähert. 

Die  Bestimmung  der  Relaxationszeit  einer  Flüssigkeit 
bietet  also,  wie  man  sieht,  ein  erhebliches  Interesse.  Die 
Erzeugung  von  Doppelbrechung  in  Flüssigkeiten,  und  die 
Beobachtung  des  Verlaufs  dieser  Doppelbrechung  würde  nun 
die  Möglichkeit  zu  einer  Bestimmung  von  T  bieten. 

Man  wird  nämlich  in  erster  Annäherung  zweifellos,  wie 
bei  den  festen  Körpern,  bei  den  Flüssigkeiten  die  etwa  durch 
eine  plötzliche  Deformation  entstandene  Doppelbrechung  pro- 
portional setzen  dieser  Deformation  und  somit  zugleich  der 
durch  diese  Deformation  bedingten  Spannung.  Verschwindet 
nun  bei  constant  gehaltener  Deformation  durch  Molecular- 
bewegung  die  Spannung,  so  verschwindet  mit  ihr  proportional 
die  Doppelbrechung. 

Ist  mithin  D  die  Doppelbrechung  (im  Gangunterschied 
der  beiden  Strahlen  gemessen)  im  Moment  der  vollendeten 
Deformation-  S,  und  F  die  Spannung,  so  ist  nach  Maxwell, 
wenn  die  Zeit  vom  Moment  der  Deformation  an  gerechnet  wird: 

D^KF^KESe    ^8), 

wo  K  ein  Proportionalitätsfactor.  Für  irgend  eine  andere 
Zeit  t'  nach    der  Deformation   ist: 

D'^KF^K.ESe    '^ ;     also:    ^  =  e     ^   . 
Es  wäre  mithin  nur  das  Abklingen  der  Doppelbrechung 


1)  Gf.  Sir  W.  Thomson,  Encjclopädia  brittamiiea.    Artikel  Elaati- 
dly,  §  47). 

2)  Röntgen,  Fogg.  Ann.  159.  p.  601.  1876. 

3)  Maxwell,  1.  c.  p.  184. 

9* 


Digitized  by 


Google 


132  '    A.  Kundi. 

nach  der  Deformation  zu  beobachten,  d.  h.  der  Betrag  der 
Doppelbrechung  in  zwei  bestimmten  Zeitmomenten,  so  wäre 
damit  T,  und  nach  Bestimmung  von  fi  auch  E  gefunden. 

Bevor  man  daran  denken  kann,  T  für  Flüssigkeiten  zu 
bestimmen,  muss  zuerst  der  Nachweis  geführt  werden,  dass 
die  Relaxationszeit  nicht  eine  für  alle  Beobachtungen  Ter- 
schwindende  Grösse  sei. 

Ist  T  unendlich  klein,  so  kann  überhaupt  keine  Doppel- 
brechung beobachtet  werden.  Es  musste  mithin  damit  be- 
gonnen werden,  zun&chst  die  Doppelbrechung  durch  Be- 
wegung in  möglichst  vielen  Flüssigkeiten  .nachzuweisen.' — 
Dabei  lag  es  nahe,  anzunehmen,  dass  bei  Flüssigkeiten  mit 
sehr  grossen  Beibungscoefficienten  am  ehesten  günstige  Re- 
sultate zu  erzielen  seien.  Diese  Voraussicht  wurde  durch 
meine  Versuche  in  keiner  Weise  bestätigt. 

Zuckerlösung,  Glycerin,  Wasserglaslösung,  concentrirte 
Chlorcalciumlösung  etc.,  Flüssigkeiten,  die  Reibungscoöfficien- 
ten  haben,  die  ausserordentlich  viel  grösser  sind  als  der  des 
Wassers,  geben  keine  Doppelbrechung,  während  geringe  Zu- 
sätze von  colloidalen  Substanzen  oder  Mischungen  von  Pe- 
troleum und  Oel  sehr  gute  Doppelbrechung  zeigten. 

Die  Doppelbrechung  ist  jedenfalls  eine  Function  der 
beiden  Grössen  E  und  T;  macht  man  die  Annahme,  dass 
ihr  Auftreten  hauptsächlich  durch  die  Grösse  von  T  bedingt 
sei,  so  würde  daraus  folgen,  dass  den  colloidalen  Substanzen 
und  Oelei\,  gegenüber  den  anderen  Flüssigkeiten,  eine  sehr 
grosse  Relaxationszeit  zukommt.  Vielleicht  ist  die  Ursache 
des  in  mancher  anderen  Beziehung  so  verschiedenen  Ver- 
haltens der  colloidalen  und  krystalloiden  Substanzen  auch 
wesentlich  darin  zu  suchen,  dass  den  ersteren  eine  erheb- 
liche, den  letzteren  eine  sehr  kleine  Relaxationszeit  zu- 
kommt. — 

Selbstverständlich  wird  dieser  Unterschied  nur  ein  gra- 
dueller sein,  und  mit  grösseren  Hülfsmitteln  und  mit  Be- 
seitigung von  manchen  Schwierigkeiten,  die  meine  Versuche 
sehr  störten,  wird  es  vermuthlich  später  gelingen,  auch  für 
Wasser  und  ähnliche  Flüssigkeiten  die  Doppelbrechung  zu 
erhalten. 
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Ich  will  übrigens  bemerken,  dass  ich  bei  sehr  eingedickt 
tem  Ganadabalsam  und  eingedicktem,  immerhin  noch  etwas 
flüssigem  Leim  das  Relaxiren  der  Doppelbrechung,  ebenso 
wie  Mach,  ganz  wohl  beobachten  konnte.  Es  schien  mir 
aber  nicht  angezeigt,  zu  versuchen,  von  diesen  chemisch  so 
wenig  definirten  Körpern  die  Relaxationszeit  und  den  Rei- 
bungsco^fficienten  zu  bestimmen. 

Strassburg  i.  E.,  1881. 


VII.  Ifeue  Modification  des  Lichtes  durch  Befi^eodon 

an  engen  MetäUgHtemf 

von  J.  Fröhlich  im  Budapest. 

(Vorläufige  Mittheilung.) 


Die  bisherigen  experimentellen  Untersuchungen  des  durch 
dorchsichtige  Beugungsgitter  ungebeugt  hindurchgehenden 
und  des  von  solchen  geritzten  Flächen  direct  reflectirten 
Lichtes  ergaben,  dass  dieses  denselben  Polarisationszustand 
besitze  wie  das  durch  dieselbe  ungeritzte  Platte  gehende 
oder  von  deren  glatten  Fläche  reflectirte  Licht.^)  Für  ge- 
beugtes Licht  gilt  dies  nicht. 

Die  bei  diesen  Versuchen  benutzten  ölasgitter  hatten 
kein  kleineres  Intervall  •  als  etwa  0,0025  mm.  Wiederholt 
man  jedoch  diese  Versuche  mit  einem  jener  Gitter,  die  in 
jüngster  Zeit  von  D.  0.  Chapman  in  New- York  mit 
Rutherford's  Theilungsmaschine  in  vorzüglicher  Ausfüh- 
rung auf  Spiegelmetall  angefertigt  werden  und  auf  eindrei- 
Tiertel  Zoll  englisch  angeblich  27880  Striche  enthalten,  so 
findet  man  wesentlich  andere  Erscheinungen.  Das  von  der 
geritzten  Fläche  direct  reflectirte  Licht  hat  bedeutend  ande- 


1)   Quincke,  Pogg.  Ann.   116.   p.  84;   55—56.    1872;    Fröhlich, 
Wied.  Ann.  1.  p.  S32.  1877. 
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ren  Polarisationszustand  als  das  von  der  etwa  einen  halben 
Zoll  engl,  breiten,  polirten  Handfläche  reflectirte  Licht. 

Die  Constatirung  und  numerische  Bestimmung  dieser 
Abweichung  bildet  den  Gegenstand  vorliegender  Mittheilung. 
Die  Messungen  geschahen  mittelst  eines  vorzüglichen  Jamin'- 
schen  Kreises,  der  horizontal  und  vertical  einstellbar  ist,  im 
homogenen  Natriumlicht. 

1.  Das  Collimatorrohr  des  horizontal  gestellten  Kreises 
trug  die  GoUimatorlinse  und  davor  den  mit  Positionskreis 
versehenen  Polarisator;  das  Beobachtungsrohr  einen  BabineV- 
sehen  Compensator  und  den  ebenfaUs  mit  Positionskreis  ver- 
sehenen Analysator.  Das  Gitter  wurde  auf  das  Tischchen  in 
der  Mitte  des  Kreises  in  solcher  Höhe  gestellt,  dass  in  der 
oberen,  bez.  unteren  flälfte  des  Gesichtsfeldes  die  nur  von 
dem  von  der  geritzten,  bez.  der  polirten  Fläche  reflectirtem 
Lichte  gebildeten  Interferenzstreifen  auftraten.  Sofort  be- 
merkte man  eine  beträchtliche  Verschiebung  der  oberen 
Streifen  gegen  die  unteren;  ferner  eine  bedeutende  Differenz 
zwischen  den  Stellungen  des  Analysators,  welche  dem  dunkel- 
sten Zustande  der  oberen,  bez.  der  unteren  Streifen  ent- 
sprachen. Auch  zeigte  sich,  dass  die  Abweichungen  in  Bezug 
auf  Vorzeichen  und  Werth  wesentlich  verschieden  sind,  je 
nachdem  die  Striche  in  der  Einfallsebene  liegen  oder  senk- 
recht zu  derselben  sind. 

Die  Polarisationsverhältnisse  des  direct  reflectirten  Lich- 
tes wurden  mittelst  Compensator  und  Analysator  bei  ver- 
schiedenen Einfallswinkeln  gemessen;  die  Positionskreise  ge- 
statteten die  Ablesung  von  einer  Minute;  15,22  Umdrehungen 
der  Compensatortrommel  entsprachen  einer  Wellenlänge. 
Folgende  Tabelle  enthält  die  so  gefundenen  Daten,  jede  aus 
zehn  Ablesungen  berechnet;  i  bedeutet  den  Einfallswinkel,  (f 
das  Polarisationsazimuth  des  einfallenden  Lichtes,  t//  das  Azi- 
muth des  Analysators,  bei  welchem  die  Streifen  im  reflectirten 
Licht  die  grösste  Dunkelheit  haben,  und  dessen  Tangente  gleich 
ist  dem  Amplitudenverhältniss  der  zur  Einfallsebene  parallel 
und  senkrecht  schwingenden  Componente;  J  den  Gangunter- 
schied dieser  Componenten  in  Tausendtheilen  von  Wellen- 
längen ausgedrückt.    Die  Zeichen  =,   o,  |||   beziehen   sich 
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auf  Licht,  das  von  der  geritzten  Fläche  mit  zur  Einfalls- 
ebene parallelen  Strichen,  von  der  polirten  und  von  der  ge- 
ritzten Fläche  mit  zur  Einfallsebene  senkrechten  Strichen 
reflectirt  ist. 

Tabelle  L 


.  ,1        v  = 

Je 

\     1 

1 

= 

O 

III 

= 

O 

III 

85« 

41» 

28' 

39  <>  53' 

SS'»  10'  1 

+  67 

+  82 

+  48 

80 

39 

43 

37   1 

33  22 

115 

162 

102 

75 

39 

11 

36   7 

29  34 

162 

219 

161 

70 

41 

14 

37   1 

27   2 

209 

279^ 

237 

65 

41 

33 

37  43 

26  59 

228 

S20 

307 

60 

39 

19 

38  27 

28  17 

262 

364 

394 

55 

87 

49 

40  28 

32  16 

296 

393 

414 

50 

1  37 

26 

40  42 

37  58 

327 

422 

446 

45 

i  36 

47 

41  37 

43  25 

361 

443 

461 

40 

!  35 

19 

42  31 

47  41 

377 

456 

468 

35 

34 

29 

44  10 

48   6 

401 

463 

477 

30 

1  35 

27 

44  43 

48  43 

466 

475 

492 

2.  Instrument  und  Gitter  blieben  in  früherer  Anord- 
nung; hierauf  wurde  das  Azimuth  des  einfallenden  Lichtes 
durch  Drehen  des  Polarisators  geändert;  es  zeigte  sich,  dass 
dadurch  nicht  nur  \p,  sondern  zugleich  auch  die  Lage  der 
Interferenzstreifen  merklich  geändert  wurde.  Folgende  Ta- 
belle enthält  für  einige  Einfallswinkel  die  Werthe  von  i/; 
und  A  bei  verschiedenen  Azimuthen,  aus  je  fUnf  Ablesungen 
berechnet. 
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315 
262 
240 
+  155 
-285 

+426 
406 
394 
390 

+876 
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35    19:47     41 

377      468 
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75 

72     55  ;70     17 
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441 

70    49|75     55 

359.     463 

68    47,76      5 

456     i 

85 

85     21  82     41 

+  153 

+431 

83    31  84      8 

+  259+455 

82    30  84     56 

+  412  +4 

90 

83    27        - 

-147 

— 

83    24!      - 

-  33'      — 

85    10|      — 

-   13    - 

Das  Zeichen  —  bei  der  verticalen  Stellung  der  Striche 
deutet  an,  dass  das  Licht  merklich  elliptisch  polarisirt  ist, 
aber  wegen  seiner  Unbestimmtheit  nicht  gemessen  werden 
konnte.  Die  Daten  zeigen,  dass  bei  ein  und  demselben  Ein- 
fallswinkel das  Yerhältniss  tg  9t) :  tg  t^  nicht  denselben  Werth 
behält;  dass  das  zur  Einfallsebene  senkrecht,  bez.  parallel 
schwingende,  einfallende  Licht  durch  Reflexion  an  der  ge- 
ritzten Mäche  elliptisch  polarisirt  wird.  Es  möge  bemerkt 
werden,  dass  diese  Aenderungen  von  t//  und  J  bei  Aende- 
rung  von  tp  auch  im  gebeugten  Lichte  auftreten. 

3.  Zur  Messung  der  relativen  Phasenänderung  der  einzel- 
nen Schwingungscomponenten  durch  Reflexion  an  der  geritz- 
ten Fläche  wurden  die  Newton'schen  Interferenzringe  benutzt. 
Eine  Linse  von  10,68  m  Elrümmungsradius  wurde  in  der 
Weise  auf  die  Gitterfläche  gelegt,  dass  der  Berührungspunkt 
in  die  Grenzlinie  der  geritzten  und  der  polirten  Fläche  fiel 
Die  Begrenzung  der  entstehenden  dunklen  Ringe  ist  im 
homogenen  Lichte  genügend  scharf,  um  den  Unterschied  der 
Durchmesser  der  beiden  Arten  von  Halbringen  sdion  mit 
freiem  Auge  wahrzunehmen. 

Diese  Ringe  wurden  nun  mit  einem  Fernrohre  von 
60  cm  Objectweite,  das  an  dem  vertical  gestellten  Jamin'- 
schen  Kreise  befestigt  war,  beobachtet;  die  erwähnte  Grenz- 
linie lag  in  der  Einfallsebene,  die  Projectionen  der  Durch- 
messer auf  die  Ebene  des  Gesichtsfeldes  wurdeii  längs  dieser 
Linie  mittelst  eines  an  das  Fernrohr  befestigten  Ocular- 
mikrometers  gemessen,  1,033  Umdrehungen  des  letzteren  ent- 
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sprachen  der  Länge  eines  Millimeters.  Das  einfallende  Licht 
war  natürliches;  vor  dem  Oculare  des  Fernrohres  befand 
sich  ein  drehbares  Nicol,  durch  dessen  geeignete  Lage  man 
die  Binge  in  zur  Einfallsebene  senkrecht  oder  parallel  pola- 
risirtem,  nach  Entfernung  derselben  in  natürlichem  Lichte 
beobachten  konnte.  , 

Aus  den  gemessenen  Projectionen  q^  und  pj'  der  Halb- 
messer der  Kinge  an  der  polirten,  bez.  geritzten  Fläche  lässt 
sich  auf  die  Phasendifferenz  schliessen.  Bezeichnet  8  und  (u 
fur  den  n-ten  dunklen  Ring  die  durch  den  Wegunterschied 
imd  die  Beflexion  am  Glase  und  der  Fläche  hervorgebrach- 
ten Phasenunterschiede,  8'  und  m'  dieselben  für  Einge  an 
der  geritzten  Fläche,  dann  gilt  nach  der  elementaren  Theorie 
dieser  Erscheinung: 

J+ w  =  —  —  n\  8  +  0)  =  -— —  ;r; 

8  =^  2;r-Y-cosi;  8'=  2;r-r-cosz, 

wobei  d,  S!  die  Dicke  der  Luftschiöht  an  den  Stellen  der 
dunklen  Ringe  bedeuten.  Ist  ferner  q  und  q'  der  wahre 
Werih  der  Radien  zueinander  gehöriger  Halbringe,  R  der 
Krümmungsradius  der  Linse,  dann  wird: 

S  '2 

daraus  das  Yerhältniss  der  gesuchten  Phasendifferenz  zu  29r: 


2n  A  Ä  cost 

In  beifolgender  Tabelle  sind  die  aus  je  fünf  Ablesungen 
gerechneten  Werthe  von  1000. t?*  enthalten;  die  Zeichen  ± ,  =, 
N  beziehen  sich  auf  Licht,  das  zur  Einfallsebene  senkrecht 
oder  parallel  polarisirt  ist,  schliesslich  auf  natürliches  Licht. 
Die  Daten  haben  wegen  der  Natur  der  zum  Messen  benutz- 
ten Erscheinung  nicht  die  Genauigkeit  der  in  den  anderen 
Tabellen  enthaltenen. 
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Tabelle  IH. 
1000. t^  = 


i 

± 

=r 

N 

= 

III 

= 

II 

= 

III 

80<» 

70 

60 

50 

40 

80 

•     00 
+33 

00 
^22 

+40 
+34 

-23 
-52 

-11 

-20 
-22 
-25 
-51 

00 
00 

-  26 

-  24 

-  16 
-115 

00 
+28 

00 
-19 
-23 
-54 

+  29 
+  65 
00 
00 
-24 
-74 

An  den  mit  —  bezeichneten  Stellen  konnten  wegen  Nahe 
des  Polarisationswinkels  des  Glases  der  Linse  nur  sehr  un- 
bestimmte Ringe  entstehen.  — 

Aus  BeugungSYersuchen,  wo  senkrecht  auf  das  Gitter 
fallendes  Licht  die  ersten  Hauptmaxima  zu  beiden  Seiten 
der  Normale  bei  dem  Winkel  23^  38'  bildete,  fand  sich  die 
Entfernung  der  Striche  voneinander  als  0,001  470  7  nun; 
unter  dem  Mikroskop  betrachtet,  erschien  die  Breite  der 
Furchen  nahezu  gleich  der  der  zwischen  ihnen  liegenden 
Flächen;  demnach  besteht  das  Gitter  aus  Streifen,  deren 
Breite  nur  wenig  grösser  ist  als  eine  Wellenlänge. 

Alle  bisherigen  Theorien  der  Beflexion  und  Diffiractian 
setzen  voraus,  dass  die  Licht  be  wegung  an  solchen  Streifen 
dieselbe  sei,  als  ob  sie  zu  einer  gegen  die  Wellenlänge  sehr 
grossen  Wellenfläche  gehörte,  und  Bänder  nicht  störend 
wirkten;  femer,  dass  einfallendes  Licht,  welches  parallel 
oder  senkrecht  zur  EinfaUsebene  polarisirt  ist,  auch  nach 
der  Beflexion  dieselbe  Polarisation  besitze. 

Die  mitgetheilten  Versuche  erweisen  mit  Entschieden- 
heit, dass  bei  optischen  Erscheinungen,  die  durch  so  enge 
Metallgitter  entstehen,  obige  Voraussetzungen  nicht  mehr 
gelten  dürfen. 

Physik.  List,  der  Univ.  Budapest,  Februar  1881. 
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Vm.  Ei/nAppa/rat  zurBeaöachtti/ng  der  Newton^ 8chen 
IM/nge;  van  Leonh.  Sohncke* 

Nachtrag  za:  Neue  Untersuchungen  über  die  Newton^schen  Ringe  von 
L.  Sohncke  und  A.  Wangerin. 


Um  die  von  A.  Wangerin  und  mir  kürzlich  beschrie- 
schriebenen^)  Erscheinungen  bequem  messend  verfolgen  zu 
können,  habe  ich  jetzt  einen  eigenen  Apparat^  construirt, 
dessen  Einrichtung  ich  hier  beschreiben  will. 

Ein  Mikroskop  steckt  verschiebbar  in  einer  Hülse  H 
(siehe  die  Fig.  4  Taf.  I) ;  das  cylindrische  Mikroskoprohr  ist 
mit  einer  Theilung  in  halbe  Millimeter  versehen,  mittelst  wel- 
cher die  jedesmalige  Stellung  eventuell  unter  Anwendung  eines 
Nonius  abgelesen  werden  kann.  Die  Hülse  H  ist  um  eine 
zur  Mikroskopaxe  rechtwinkelige,  horizontale  Axe  drehbar. 
Die  Axenlager  befinden  sich  in  den  vorderen  Theilen  der 
Träger  h  von  Messing,  welche  auf  einem  gemeinsamen  Mes- 
sisgstück  aufsitzen.  Die  Axe  ragt  beiderseits  aus  ihren 
Tragern  heraus;  am  einen  Ende  trägt  sie  einen  fest  mit  ihr 
Terbundenen  getheilten  Quadranten,  dessen  eine  Speiche 
parallel  der  Mikroskopaxe  nach  dem  Objectiv  hin  gerichtet 
ist  und  als  Nullpunkt  der  Winkelzählung  dient,  während  die 
andere  dazu  senkrechte  Speiche  nach  unten  weist.  Aus  die- 
sem Axenende  hängt  ein  Loth  herab,  dessen  Stellung  am 
Quadranten  den  Einfallswinkel  abzulesen  gestattet.  Eine 
Ueberfangsschrauben mutter  an  dem  anderen  Axenende  lässt 
die  Axe  in  jeder  beliebigen  Lage  feststellen.  —  Das  Messing- 
stück mit  den  Trägern  h  ist  ein  Schlitten,  der  sich  durch  die 
llikrometerschraube  M^  parallel  zur  Drehaxe  des  Mikroskops, 
also  senkrecht  zur  Einfallsebene,  verschieben  lässt.  Die 
Schienen  dieses  Schlittens  und  seine  Mikrometerschraube 
sind  selber  die  Theile  eines  zweiten  Schlittens,  den  eine 
zweite,  zur  vorigen  senkrechte  Mikrometerschraube  M^  vor- 
wärts und  rückwärts,  also   parallel  der  Einfallsebene  ver- 


1)  Sohncke  u.  Wangerin,  Wied.  Ann.  12.  p.  1.  1881. 

2)  Eine  Beschreibung  des  Apparates  findet  sich  auch  Zeitschr.  f. 
bitnimentenknnde.  1.  p.  55.  1881. 
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schiebt.  Zwei  Millimetertheilungen,  an  den  Schienen  der 
Schlitten^  angebracht,  lassen  die  Grössen  dieser  beiden  Ver- 
schiebungen ablesen;  Bruch theile  von  Millimetern  liest  man 
an  den  Trommeln  der  Mikrometerschrauben  ab.  —  Das 
ganze  Instrument  steht  auf  einer  schweren  eisernen  Grund- 
platte G  mit  drei  Füssen,  von  denen  sich  in  der  Fig.  4  Taf.  I 
zwei  decken.  Die  Gläsercombination  g  wird  auf  das  hoch 
und.  nieder  zu  stellende  Tischchen  T  gelegt. 

Die  für  die  Lage  der  Newton'schen  Ringe  im  ßauine 
am  meisten  charakteristische  Erscheinung  besteht  darin, 
dass  diejenigen  Eingpunkte,  welche  der  durch  das  Centrum 
der  Ringe  gelegten  Einfallsebene  angehören,  sämmtlich  auf 
einer  gewissen  geraden  Linie,  der  Hauptgeraden,  liegen,  die 
schräg  gegen  das  Licht  hin  ansteigt,  und  deren  grösste 
Neigung  gegen  den  Horizont  beim  Einfallswinkel  54°  44' 
stattfindet  und  19°  28'  beträgt.  Es  schien  mir  nützlich,  diese 
Erscheinung  unmittelbar  ohne  weitere  Messungen  nachzu- 
weisen. Dazu  dient  eine  Einrichtung,  welche  es  ermöglicht,  bei 
beliebigem  Einfallswinkel  das  Mikroskop  jedesmal  parallel  der 
Hauptgeraden  hinzuführen.  Hat  man  es  dann  in  der  cen- 
tralen Einfallsebene  so  gestellt,  dass  irgend  ein  Ring  scharf 
erscheint,  so  werden  bei  solchem  Verschieben  nacheinander 
auch  alle  folgenden  Ringe  scharf  gesehen,  während  dieselben 
bei  horizontaler  Hinführung  des  Mikroskops  sehr  bald 
anfangen,  verwaschen  zu  erscheinen.  Die  Einrichtung  besteht 
darin,  dass  die  Schienen  des  untersten  Schlittens  nicht  auf 
der  Grundplatte,  sondern  auf  einer  anderen  ebenen  Platte 
P  angebracht  werden,  welche  um  eine  zur  Einfallsebene 
senkrechte  Axe  drehbar  ist  und  unter  beliebiger  Neigung 
gegen  den  Horizont  (zwischen  0°  und  20°)  festgestellt  wer- 
den kann.  Die  Platte  ist  vorn  in  der  Mitte  ausgeschnitten 
wie  ein  Hufeisen,  damit  beim  Neigen  dieser  Platte  die  Gläser- 
combination ungestört  stehen  bleiben  kann.  —  Zu  dem  Ver- 
suche gibt  man  zunächst  P  die  Neigung  eo,  welche  der  Haupt- 
geraden für  den  gewünschten  Einfallswinkel  &  zukommt; 
sie  ergibt  sich  aus  der  Formel: 

.  sin  ^ .  cos  ^ 
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Dann  stellt  man  das  Mikroskop  unter  dem  Einfalls- 
winkel d-  ein,  was  vermittelst  des  Lothes  am  Quadranten  ohne 
weiteres  ausfuhrbar  ist.  Ist  dann  das  Mikroskop  so  gestellt^ 
dass  irgend  ein  in  der  centralen  Einfallsebene  befindlicher  King- 
ponkt  scharf  erscheint,  so  braucht  man  nur  den  Schlitten  Ter- 
mittelst  M^  parallel  der  Einfallsebene  zu  verschieben,  um 
alle  Binge  in  voller  Schärfe  vorüberziehen  zu  sehen. 

Als  Lichtquelle  für  einfarbig  gelbes  Licht  verwendet 
aum  am  besten  einen  Asbestfaden,  d^er  mit  seinem  unteren 
£nde  in  eine  Kochsalzlösung  taucht,  und  dessen  umgeboge- 
nes oberes  Ende  in  eine  Bunsen'sche  Heizflamme  ragt.  — 
Die  Erscheinung  gewinnt  wesentlich  an  Schärfe,  wenn  man 
das  an  der  oberen  Glasfläche  reflectirte  Licht,  welches  ja  zum 
Zustandekommen  der  Erscheinung  nichts  beiträgt,  abblendet. 
Dazu  senkt  man,  von  einem  seitlich  aufgestellten  Halter  aus, 
einen  undurchsichtigen  Schirm  mit  seiner  horizontalen  Unter- 
kante bis  nahe  auf  die  Glasfläche.  Die  günstigste  Stel- 
lang für  den  Schirm  bei  Beobachtung  irgend  eines  Ringes 
wird  durch  Probiren  leicht  gefunden.  —  Zur  Verschärfung 
der  Erscheinung  (wenigstens  ausserhalb  der  centralen'  Ein- 
fallsebene) ist  es  zweckmässig,  statt  der  freien  Flamme  mög- 
lichst parallel  gemachtes  Licht  anzuwenden,  indem  man  ein 
kleines,  durch  die  Flamme  beleuchtetes  Loch  eines  undurch- 
sichtigen Schirmes  in  den  Brennpunkt  einer  Sammellinse  bringt. 

Ein  Exemplar  eines  solchen  Apparates  ist  für  das  phy- 
sikalische Cabinet  des  Karlsruher  Polytechnikums  durch 
den  Mechaniker  Martin  daselbst  bereits  ausgeführt. 


IX.    MagneHsche   Untersuchungen f 
von  JE,  War  bürg. 

(Ans  den  Freiburger  Berichten,  Bd.  8,  vom  Verf.  mitgetheilt.) 

I.  Ueber  einige  Wirkungen  der  CoBpcitivkraft. 

Unter  der  Coercitivkraft  versteht  man  die  Ursache  der 
Erscheinung,  dass  von  dem  Magnetismus,  welcher  durch  eine 
magnetisirende  Kraft  im  Eisen  erregt  ist,  ein  Theil  nach 
Aufhören  der  magnetisirenden  Kraft  zurückbleibt. 
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Die  folgende  Erscheinung  let  offenbar  auch  eine  Wir- 
kung der  Goercitivkraft  Man  habe  einem  Eisendraht  durch 
eine  longitudinale  magnetisirende  Kraft  K^^  ein  gewisses  per- 
manentes Moment  m^  ertheili.  Lässt  man  nun  auf  den 
Draht  magnetisirende  Kräfte  wirken,  die  von  0  bis  K^  stetig 
wachsen  und  dann  von  K^  bis  0  wieder  stetig  abnehmen,  so 
findet  man  für  dieselbe  magnetisirende  Kraft  K  das  magne- 
tische Moment  grösser,  wenn  K  im  Abnehmen,  als  wenn  es 
im  Wachsen  begriffen .  ist.  Nach  einigen  Wiederholungen 
dieser  Operation  findet  man  den  Draht  in  einem  stationären 
Zustande,  in  welchem  sich  immer  für  JST»  0  ein  und  dasselbe 
permanente  Moment  m^  und  für  K^K^  ein  und  dasselbe 
Moment  m^niQ  +  m^  ergibt.  Stellt  man  daher  für  diesen 
Zustand  des  Drahtes  das  magnetische  Moment  desselben  als 
Function  der  magnetisirenden  Kraft  graphisch  dar,  so  erhält 
man  eine  geschlossene  Curve  C  derart,  wie  Fig.  5  Taf.  I  sie 
darstellt,  in  welcher  der  auf-  und  absteigende  Ast  durch 
Pfeile  unterschieden  sind;  mit  Ausnahme  des  Minimal-  (0) 
und  Maximalwerthes  [K^  von  K  gehören  zu  jedem  Werthe 
von  K  zwei  Werthe  von  m. 

Obgleich  ich  diese  Thatsache  ^)  in  der  einschUlgigen  Lite- 
ratur nicht  ausgesprochen  finden  konnte,  so  darf  ich  doch 
nicht  annehmen,  dass  sie  denjenigen  unbekannt  sei,  welche 
den  Zusammenhang  zwischen  magnetischem  Moment  und 
magnetisirender  Kraft  studirt  haben. 

Man  scheint  aber  übersehen  zu  haben,  dass  von  dieser 
Thatsache  eine  Keihe  von  Erscheinungen  abhängen  und 
durch  sie  ihre  ausreichende  Erklärung  finden,  welche  man 
bisher  theils  anders  und,  wie  ich  glaube,  nicht  richtig  erklärt, 
theils  nicht  im  Zusammenhang  mit  dieser  Thatsache  studirt  hat 

Dies  zu  zeigen  und  einige  Messungen  über  die  bespro- 
chene Wirkung  der  Oo&rcitivkraft  mitzutheilen,  ist  der  Zweck 
dieses  Aufsatzes. 


1)  Mit  dieser  Thatsache  hängen  Erscheinungen  zusammen,  welche 
W.  Thomson  über  den  Einfluss  der  Torsion  eines  Eisendrahtes  aufsein 
magnetisches  Moment  beobachtet  hat  (Phil.  Trans.  170«  p.  68—72.  1679) 
und  welche  auch  ich  fand,  ohne  von  Thomson's  Untersuchungen  Rennt- 
niss  zu  haben;  vielleicht  auch  Beobachtungen  von  E.  Cohn  über  das  ther- 
moelectrische  Verhalten  gedehnter  Eisendräbte  (Wied.  Ann.  tt«  888—392). 
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In  §  1  und  2  wird  ein  Satz  entwickelt,  aus  welchem  die 
Bedeutung  der  geschilderten  Erscheinung  hervorgeht.  §  3,  4 
und  5  enthalten  Messungen  über  dieselbe.  In  §  6  wird  ihr 
Zusanunenhang  mit  der  Wärmeerzeugung  durch  Magnetisiren 
und  Entmagnetisiren  dargelegt  und  in  §  7  wird  aus  ihr  die 
grosse  dämpfende  Wirkung  erklärt,  welche  eine  Eisenplatte 
auf  einen  über  ihr  schwingenden  Magnet  ausüben  kann. 

§1. 

Die  Bedeutung  der  Thatsache,  von  welcher  die  Bede  ist, 
erhellt  sogleich  aus  folgendem  Satze: 

Während  die  Kraft  K  yon  0  bis  K^  wächst  und  von  K^ 
bis  0  wieder  abnimmt,  ist  an  dem  Drahte  eine  Arbeit  ge- 
leistet worden,  welche  in  absolutem  Maass  durch  die  von  der 
Carve  C  (Taf.  I  Fig.  6)  umschlossene  Fläche  dargestellt  wird. 

Es  ist  dabei  angenommen,  dass  die  Kraft  K  longitudinal 
und  über  den  Draht  hin  constant  sei;  dass  femer  der  Draht 
sich  in  dem  vorhin  geschilderten  stationären  Zustande  befinde; 
endlich  wollen  wir  zuerst  der  Einfachheit  halber  den  Draht 
unendlich  dünn  annehmen,  sodass  er  als  gleichförmig  magno- 
tisirt  angesehen  und  durch  zwei  Magnetpole  an  seinen  Enden 
ersetzt  werden  kann. 

Der  Anschaulichkeit  halber  denken  wir  uns  ferner  das  Mag- 
netfeld, in  das  der  Draht  gebracht  wird,  herrührend  von  zwei 
gleichen  permanenten  Magneten,  deren  Mittelpunkte  zusam- 
menfallen, und  deren  magnetische  Axen  einen  Winkel  2tf 
mitehiander  bilden  (Taf.  I  Fig.  6).  Der  Draht  werde  mit 
seiner  Axe  in  die  Halbirungslinie  des  Winkeis  2  a  gebracht; 
es  sei  sowohl  die  Länge  der  permanenten  Magnete  als  auch 
die  Länge  des  Drahtes  unendlich  klein  gegen  die  Entfernung 
r  des  Drahtmittelpunktes  D  von  dem  Mittelpunkte  der  Mag- 
nete O.  Die  magnetisirende  Kraft,  welche  dann  auf  den 
Draht  wirkt,  ist  nach  seiner  Axe  gerichtet  und  hat  den 
Constanten  Werth :      ^  4  m' .  cos « 

vo  m  das  magnetische  Moment  eines  der  permanenten  Mag- 
nete bedeutet,  K  positiv  gerechnet  wird,  wenn  es  die  Rich- 
tung OD  hat,  und  a  der  Winkel  zwischen  OD  und  der 
magnetischen  Axe  eines  der  permanenten  Magnete  ist. 
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Es  ändert  sich  also  K  mit  a  und  indem  man  a  yon  \n 
bis  a  abnehmen  und  wieder  bis  \n  wachsen  Iftsst,  wird  K 
die  Werthe  von  0  bis  K^  und  von  K^  bis  0  zurück  durch- 
laufen, wobei  das  in  dem  Drahte  inducirte  Moment  von  m^ 
bis  m  wachsen  und  von  m  bis  m^  wieder  abnehmen  wird. 

Um  aber  die  permanenten  Magnete  um  den  Winkel  da 

zu   drehen,  müssen    wir   wegen    des  im   Drahte   inducirten 

Magnetismus  Arbeit  aufwenden,  welche  durch: 

dK    , 
—  m '  -= — dec 
da 

gemessen  wird,  indem  das  Potential  der  permanenten  Mag- 
nete in  Bezug  auf  den  Draht  den  Werth  —m.K  hat.  Es 
ist  folglich  die  ganze  Arbeit  A,  welche  aufgewendet  werden 
muss,  während  K  von  0  bis  K^  wächst  und  von  K^  bis  0 
wieder  abnimmt: 
(1)  A^-^fmdK, 

wo  das  Integral  über  die  geschlossene  Curve  C  zu  nehmen 
ist  und  folglich  die  von  dieser  Curve  umschlossene  Fläche 
darstellt,  was  zu  beweisen  war. 

Zusatz.  Ein  allgemeinerer  Satz  ist  der  folgende:  ein 
beliebiger  Eisenstab  werde  in  ein  homogenes  Magnetfeld 
gebracht,  während  dann  die  Componenten  X,  Y,  Z  der 
magnetisirenden  Kraft  von  irgend  welchen  Anfangswerthen 
aus  eine  Reihe  von  Werthen  durchlaufen  und  schliesslich  zu 
den  Anfangswerthen  zurückkehren,  ist  an  dem  Stabe  die  Arbeit: 

^=  --fm^dX-fmydY'-fm^dZ 

geleistet  worden,  wo  w«,  m^,  m^  die  Componenten  des  mag- 
netischen Momentes  nach  den  Coordinatenaxen  sind. 

Das  Magnetfeld  rühre  nämlich  her  von  permanenten 
Magneten,  deren  Potential  V  sei.  Ist  dt  ein  Volumen- 
element des  Stabes,  a,  ß,  y  die  Componenten  der  Magne- 
tisirung  desselben,  dW  das  Potential  der  permanenten  Mag- 
nete in  Bezug  auf  dr,  so  ist: 

1U7        J     {       ^^     X     Q    dV    ,  dV\ 

=^'-dT[uX+  ßV+yZ). 
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Daraus  folgte  dass^  wenn  die  permanenten  Magnete  von 
einer  Anfangslage  ans  dnrch  eine  Reihe  von  Lagen  hindurch 
in  die  Anfangslage  zurückgeführt  werden,  an  dem  Yolumen- 
element  dr  die  Arbeit: 

dA=^-f{adX+ßdY+rdZ)dr 

and  an  dem  ganzen  Stabe  die  Arbeit: 

(2)  ^  =  -  f{m^ dX+mydV+m, dZ) 

geleistet  worden  ist. 

Aus  Gleichung  (2)  folgt,  dass  die  Gleichung  (1)  für 
einen  Stab  von  endlicher  Dicke  gilt,  wenn  man  unter  m 
die  Componente  des  magnetischen  Moments  nach  der  Eich- 
tnng  der  magnetisirenden  Kraft,  d.  i.  in  jenem  Falle  nach 
der  Richtung  der  Stabaxe  versteht. 

§2. 

Nehmen  wir  nun  an,  dass  die  permanenten  Magnete, 
von  denen  das  Feld  herrührt,  einen  Kreisprocess  von  Lagen- 
änderungen durchmachen;  um  bestimmte  Vorstellungen  zu 
haben,  wollen  wir  den  vorhin  speciell  behandelten  Fall  der 
Fig.  6  Taf.  I  ins  Auge  fassen. 

Am  Ende  des  Kreisprocesses  ist  der  inducirte  Magne- 
tismus des  Drahtes  derselbe  wie  im  Anfang,  ebenso  die 
Lage  der  permanenten  Magnete.  Da  nun  bei  dem  Process 
die  als  permanent  vorausgesetzten  Magnete  keine  Aenderung 
ihres  magnetischen  Zustandes  erlitten  haben,  so  kann  das 
Aeqnivalent  für  die  aufgewendete  Arbeit  A  nur  in  dem 
Draht  gesucht  werden,  und  da  nach  unseren  bisherigen  Er- 
üfthrungen  andere  Wirkungen  ausgeschlossen  sind,  so  muss 
das  Arbeitsäquivalent  im  Drahte  in  Form  von  Wärme  auf- 
treten. 

Stellt  man  sich  andererseits  vor,  dass  die  permanenten 
Magnete  passend  aufgehängt  und  in  Schwingung  versetzt 
seien,  sodass  der  Winkel  cc  beim  Schwingen  wächst  und  ab- 
nimmt —  denken  wir  dabei  Einfachheit  halber  an  nur  einen 
schwingenden  Magnet  —  so  wird  infolge  der  Wirkung  des 
Drahtes  auf  den  schwingenden  Magnet  von  diesem  Arbeit 
aufgewendet  werden,  nach  Maassgabe  deren  die  Energie  der 

Ann.  d.  Phji.  u.  Chtm.  N.  F.  XUL  10 
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Schwingungen  abnehmen  muss;  es  wird  eine  dämpfende  Wir- 
kung von  dem  Drahte  auf  den  schwingenden  Magnet  aus- 
geübt werden. 

Man  wird  dieses  Resultat  dahin  verallgemeinem  können, 
dass  jedesmal,  wenn  permanente  Magnete  in  der  Wirkungs- 
sphäre von  Eisenmassen  Schwingungen  ausführen,  infolge 
der  Coercitivkraft  ein  Verlust  der  Energie  dieser  Schwin- 
gungen eintreten  muss  auf  Kosten  von  Wärme,  welche  in 
den  Eisenmassen  entwickelt  wird. 

§3. 

Nachdem  im  Vorhergehenden  die  Bedeutung  der  be- 
sprochenen Wirkung  der  Coörcitivkraft  dargelegt  ist,  wird 
es  gut  sein,  ehe  wir  den  Zusammenhang  dieser  Wirkung  mit 
anderen  Thatsachen  näher  betrachten,  einige  Messungen  über 
diese  Wirkiing  mitzutheilen,  da  solche  Messungen,  so  viel  ich 
weiss,  bisher  nicht  vorhanden  sind. 

Die  Methode  der  Versuche  bestand  darin,  dass  der  zu 
untersuchende  Draht  in  eine  Magnetisirungsspirale  gebracht 
wurde,  deren  Axe  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian 
stand;  indem  man  nun  die  magnetisirende  Kraft  von  0  bis 
K^  wachsen  und  von  K^  bis  0  wieder  abnehmen  liess,  wurde 
für  eine  Reihe  von  Werthen  Ä"  zwischen  0  und  jK^  ,  IT',  IT" . . . . 
das  magnetische  Moment  des  Drahtes  jedesmal  für  auf-  und 
absteigende  Kräfte  bestimmt.  Die  Aenderung  des  K  von  0 
bis  zu  dem  ersten  Werthe  K  und  von  K  bis  0  bewerkstel- 
ligte ich  durch  einfaches  Schliessen  und  Oeffnen  des  Stromes; 
ich  erhielt  nämlich  in  vorläufigen  Versuchen  dieselben  Ee- 
stdtate,  mochte  ich  den  Strom  direct  mittelst  des  Commu- 
tators schliessen  und  öffnen  oder  den  Strom  allmählich  von 
einem  sehr  kleinen  Werthe  bis  zu  K'  anwachsen,  bez.  von 
K  aus  allmählich  abnehmen  lassen.  Allmähliches  Anwachsen 
und  Abnehmen  des  Stromes  bewerkstelligte  ich  dabei,  indem 
ich  in  die  Leitung  eine  in  einem  verticalen  Glasrohre  befind- 
liche Säule  angesäuerten  Wassers  einschaltete,  die  unten  in 
eine  am  Boden  der  Röhre  befindliche  Quecksilbermasse 
endigte,  oben  mit  einem  Kupferdraht  in  Verbindung  stand; 
durch  Hineinschieben  des  Kupferdrahtes  in  das  Wasser  bis 
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zum  Eintauchen  in  das  Quecksilber  wurde  allm&hlich  die 
flüssige  Säule  ausgeschaltet  und  die  magnetisirende  Kraft 
von  einem  sehr  kleinen  Werthe  bis  auf  K  erhöht. 

Die  grösseren  Werthe  K",  K'\....  brachte  ich  durch 
stetige  Verkleinerung  des  Leitungswiderstandes  hervor.  Zu 
dem  Ende  waren  in  den  Stromkreis  zwei  sehr  dünne  Platin- 
drähte eingeschaltet,  deren  Länge  zusammen  948  mm,  und 
deren  Widerstand  80,2  S.-E.  betrug.  Diese  Platin(h>ähte 
gingen  wie  beim  Dubois'schen  Eheostaten  durch  je  ein  mit 
Quecksilber  gefülltes  Böhrchen  hindurch,  durch  dessen  Ver- 
schieben in  leicht  ersichtlicher  Weise  die  eingeschaltete 
Länge  des  Drahtes  geändert  werden  konnte.  Diese  Vor- 
richtung erlaubte,  die  angewandte  Stromstärke  bis  auf  das 
Vierfache  ihres  Anfangswerthes  stetig  zu  steigern.  Die  mag- 
netischen Momente  wurden  durch  die  Ablenkung  einer  kleinen, 
mit  Töpler'scher  Luftdämpfung  versehenen,  an  einem  äusserst 
dünnen  Coconfaden  von  zu  vernachlässigender  Torsionskraft 
aufgehängten  Magnetnadel  (Stück  Stahldraht)  bestimmt;  die 
Drähte  befanden  sich  gegen  diese  Nadel  in  der  ersten  Haupt- 
lage. Die  Ablenkung,  welche  die  Magnetisirungsspirale  für  sich 
hervorbrachte,  wurde  durch  eine  andere  Spirale  zum  grossen 
Theil  compensirt,  der  übrig  bleibende  Best  experimentell 
bestimmt,  wenn  nöthig  für  verschiedene  Gleichgewichtslagen 
der  Nadel,  welche  Lagen  durch  Annähern  eines  starken 
Stabmagnets  in  der  ersten  Hauptlage  hervorgebracht  wurden. 

Die  Drähte  hatten  Längen  von  180  bis  480  mm;  der 
Abstand  r  der  Drahtenden  vom  Nadelmittelpunkt  betrug  für 
die  kürzeren  Drähte  319  bis  613  mm;  für  die  längeren 
(428  mm)  190  bis  260  mm.  Die  Berechnung  der  magneti- 
schen Momente  geschah  nach  der  Formel: 

wo  9)  der  Winkel  ist,  um  den  die  Nadel  aus  dem  Meridian 
abgelenkt  wird, 

L  die  Länge  der  Drähte, 

22  die  Länge  der  Nadel, 

r  der  Abstand  desDrahtendes  vom  Mittelpunkte  derNadeL 

10* 
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Es  ist  in  dieser  Formel  der  Pol  an  dem  Ende  der 
Drähte  angenommen  worden,  was  nicht  genau  richtig  ist; 
die  berechneten  Momente  sind  daher  für  jeden  Draht  mit 
einem  Factor  zu  multipliciren,  welcher  die  Einheit  um  etwas 
übertreffen  wird,  zu  dessen  scharfer  Bestimmung  indess  der 
Apparat  nicht  eingerichtet  war. 

Die  angewandte  Magnetisirungsspirale  hatte  bei  einem 
äusseren  Durchmesser  von  24,2  mm  eine  Länge  von  530  mm 
und  bestand  aus  drei  Lagen  dünnen,  umsponnenen  Kupfer- 
drahtes von  je  726  Windungen;  ihr  Leitungswiderstand  be- 
trug 8,81  S.-E.  Die  Eisendrähte  wurden  so  in  dieselbe  hin- 
eingebracht, dass  die  Enden  derselben  von  der  Spirale  um 
67  mm  oder  mehr  überragt  wurden,  die  magnetisirende  Kraft 
K  folglich  bis  auf  1  Proc.  ihres  Werthes  über  den  Draht 
hin  constant  den  Betrag  K^  innijh  hatte ^),  wo  n  die 
Windungszahl,  h  die  Diagonale  der  Spirale,  t  die  Litensitat 
des  magnetisirenden  Stromes  in  absolutem  electromagneti- 
schen  Maass  bedeutet;  i  wurde  durch  ein  Galvanometer  be- 
stimmt, das  mit  einer  Tangentenbussole  von  bekannten  Dimen- 
sionen verglichen  worden  war. 

Folgende  Tabelle  enthält  einige  Angaben  über  die  Be- 
schaffenheit der  benutzten  sechs  Drähte: 


Nr. 

Lftnge 

Mmm 

Spec  Getrioht 

mm 

1          mm         ' 

g 

1 

180 

1       7,39 

60,202 

7,805 

2 

180 

,       3,89        , 

16,427 

7,681 

3» 

428,6 

1,616 

6,832 

7,771 

8* 

429 

,       1,571      , 

6,454 

7,762 

3« 

429 

1       1,540      , 

6,211 

7,778 

4 

429 

0,674 

1,187 

7,755 

Die  Drähte  1  und  2  fanden  sich  im  hiesigen  Cabinet  vor. 
Die   Drähte   3   und    4   erhielt  ich    von  Jens   Müller 
Söhne  in  Hamburg  unter  der  Bezeichnung: 

Nr.  3:    engl,  blanker  Holzkohlendraht  Nr.  17, 
w    4:        „      geglühter  „  ,,    29. 


1)  W.  Weber,  Electrodynam.  Maaasbestimmungen,  insbes.  überDi*- 
magnetismus,  p.  547. 
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Ich  feuad  die  letztere  Drahtsorte  Nr.  4  nach  vorherigem 
Glfihen  ausgezeichnet  durch  yerhältnissmässig  geringen  per- 
manenten Magnetismus. 

Die  Resultate  der  Versuche  sind  in  den  folgenden  Ta- 
bellen niedergelegt.    • 

Die  erste  Zeile  enthält  jedesmal  die  Werthe  von  KjHy 
d.  i.  des  Verhältnisses  der  magnetisirenden  Kraft  zur  Hori- 
zontalcomponente  der  erdmagnetischen  Kraft  in  Freiburg. 

Die  zweite  und  dritte  Zeile  enthalten  das  I/jET.  lO'fache 
des  auf  das  Gramm  Eisen  bezogenen  magnetischen  Mo- 
ments für  den  darüber  stehenden  Werth  der  magnetisiren- 
den Kraft,  je  nachdem  dieselbe  im  Aufsteigen  (asc.)  oder 
Absteigen  (desc.)  begriffen  war. 

Die  vierte  Zeile  gibt  die  Differenz  y  der  beiden  vorher- 
gehenden Zeilen. 

Die  magnetischen  Momente  sind  in  absolutem  magne- 
tischen Maass  in  Bezug  auf  Milligramm,  Millimeter  und 
Secunde  angegeben. 

unter  jede  Versuchsreihe  ist  noch  gesetzt  die  dem  Kreis- 
process  derselben  entsprechende  Arbeit  für  das  Gramm  Eisen: 

sowie  der  dieser  Arbeit  entsprechende  Wärmewerth: 

^^<^. 10^425  ^8 
g  =  9808. 

w  gibt  also  die  Temperaturerhöhung  in  Centigraden  an, 
welche  durch  die  in  einem  Cyclus  entwickelte  Wärme  in  der 
Substanz  erzeugt  werden  würde,  wenn  diese  Wasser  wäre. 

In  Bezug  auf  die  Ausführung  der  Versuche  bemerke 
ich  noch,  dass,  während  die  Drähte  den  magnetisirenden^ 
Kräften  ausgesetzt  waren,  dieselben  nicht  erschüttert  wurden. 
Erschüttert  man  sie,  während  die  Zwischenwerthe  der 
magnetisirenden  Kräfte  wirken,  lässt  aber  bei  dem 
Minimal-  und  Maximalwerth  der  magnetisirenden 
Kraft  keine  Erschütterungen  wirken,  so  erhält  man 
kleinere  Werthe  von  y.  So  erhielt  ich  für  einen  Stab  von 
4,28  mm  Durchmesser  und  744  mm  Länge,  indem  die  Grenz- 
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werthe  der  magnetisirenden  Kraft  0  und  24  ^  waren  und  die 
Erschütterungen  durch  Hammerschläge  hervorgebracht  wur- 
den, in  willkürlichen  Einheiten: 

y 

Ohne  Erschütterung    .     .    43,7;      43,7. 
Mit  „  .     .     13,4;      20,0. 

Endlich  erwähne  ich,  dass  jeder  der  in  den  folgenden 
Tabellen  verzeichneten  Werthe  von  m  das  Mittel  aus  drei 
Werthen  ist,  welche  erhalten  wurden  bei  dreimaligem  Durch- 
laufen des  jedesmaligen  Cjclus  nach  Eintritt  des  stationären 

Zustandes. 

Draht  Nr.  1. 

Z  =  180  mm,        rf  =  7,39  mm,        ^  =  60,202  g. ») 
I. 


K 
R 


jff.lO» 

m 
i£. lÖ» 

y 


asc. 

desc. 


0 
10,9 


10,5 
23,8 


10,9         27,7 
0  3,9 

J[  =  151 .  103  ,  2£i^ 


21,8 

40,3 

45,5 
5,2 


31,7 
56,4 

61,2 

4,8 


46,4 
79,0 

79,0 

0 
0,146 
10« 


II. 


Jff.lO» 

m 
£.10" 


asc. 


+46,4  +31,7  +21,8  +10,5     0      -10,5  -21,8  -31,7  -46,4 
+  76,2  +52,1  +34,7  +16,1  -1      -18,4  -36.4  -52,2  -71,2 


desc.       +76,2  +57,3  +43,0  +24,9  +7,4  -  9,9  -28,9  -46,1  -71,2 


y 

0 

5,2        8,3        8,8     8,4       8,5       7,5       6,1       0 
^  =  572.ÄM0»,        ^  =  -j^^  ' 

ITT. 

K 
R 

0 

a. 
38,9      74,5    106,0    161,0 

b. 
0   20,2    40,8     58,9      84,5 

m 

6,8 

67,8    124,0    174,0   254 

7,1    36,3    68,1     98,8    142 

RAO^"^' 

S"103  ^"«"• 

6,8 

76,5    137       186      254 

7,1    42,5    77,6    107      142 

y 

0 

8,7      13         12        0 

0     6,2     9,5       8,2     0 

A  =  1256  .  Jff » .  10» 

^  =  487  .  -ff* .  10» 

1,22 
«^=l0e- 

0,472 

fö  =  ~ . 

10* 

l)  L  Länge,  d  Durchmesser,  fn  Majsse. 
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Draht  Nr.  2. 
i  =  180  mm,        d  =  3,89  mm,        ^  =  16,427  g. 

0      10,0     21,2      31,9      45,8 


if.lO» 

IK 


32      51 


72 


99       135 


desc. 


32      67         95       118       135 
0      16         23         19  0 

^  =  648  .  -H"2  .  10' 
0,628 


0   19,7  40,5  59,7   85,8 

50  95   155   215   298 

50  140  212   259   298 
0  45   57   44     0 
A  =  3017  .  H^ .  10» 
2,92 


K 
H 

m 

R 

.10'  ' 

m 

S 

.10»  ' 

s 

^         10« 

Draht  Nr.  3a. 

Z  =  428,6  mm,        d  =  1,616  mm,        (i  =  6,832  g. 


desc. 


m 


asc 
desc. 


0  20,6   42,6   62,3  92,4 

551  561  588  617  649 

551  601  624  635  649 

0   40    36    18  0 


1,99 

0   5,31  11,30  16,90  24,2 
177  182   190   200   216 


0   10,3  22,1  33,2   48,0 

478  478   489   504   530 

478  495   509   519   530 
0   17   20   15    0 
J[  =  401 .  10» .  IP 
0,388 


177  187   199   208   216 
0   5     9 

^  =  iii.io».jgr«  w 


8  0 

0,107 


10« 

Draht  Nr.  3b. 
L  =  429  imn,        d  =  1,571  mm,        fi  =  6,454  g. 

I. 


H 

5710^  * 

JBT.IO» 


desc. 


0      11,1      22,0     32,6      47,9 

265   276      289  309      339 

265    290      314  324      339 
0      14        25         15  0 

A  =  611.10».J2'2 
0,592 

*^  =  -io«-- 


0   20,3  42,2  61,7   91,2 

403  417  450  484   540 

403  463   498   518   540 
0  46   48   34     0 
A  =  2768  .  10».  R^ 
2,68 
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m 
W7W 


asc. 
desc. 


IL 

a. 
0     38,3     74,1    105,0   160,0 

445    488       547       594       646 

445   567      608      627       646 
0     79        61        33  0 

J  =  6253  .  10» .  J?« 
6,05 
10» 

c. 
0   10,6  21,0  31,1   45,8 


0  19,9  41,2  60,4   89,3 

447  465  495   526   572 

447  504  538   558   572 

0  39   43   27     0 

-4  =  2300. 10«.  JT" 
2,23 


]ff  108  *«^  1^40  ^04   464   476   495 


if.  10» 


desc. 


446  462   476   486   495 
0   8    12    10    0 

-4  =  320.  lOMT*      "^""^lO* 


H 

m 

m 

STiö» 


y 
a; 

JET 

m 

if.  10» 
m 

57iö» 

y 


Draht  Nr.  3c. 

L  =  429  mm,        d  =  1,540  mm,        (i  =  6,211  g. 

0     20,0     41,6     61,3     90,5 

asc.      352   376      426      475      531 

desc.    352   437      482      506      531 
0     61        56        31  0 


asc. 
desc 


^«3153.10».jff«     to: 


8,06 
10«* 


-  90  -  60,3  -  41,6  -  20,2         0  +  20,2  +  41,6  +  60,3  +  90 
-526  -506     -579     -485     -341  -  57      +290,7  +437      +51« 


-526  -409     -276      +  81      +862  +426     +488      +505  +51« 

0       97         203        516        703     483         197,3        68  oi 

45,2  I 

To« ' 


^  =  46700. 10».  5^«,         w  = 
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Draht  Nr.  4. 

L  —  428  mm,    (2  »  0,674  mm,   |U  =  1,16  g. 
0   33,3   61,1   92,7  128,5  155,3 
281  394   538   647   702   718 


281  535   647   687   715   718 

0  141    109    40    13     0 

A  =  10537    10 


10,2 

10«  ' 


§  5.    Bemerkungen  zu  den  vorstehenden  Tabellen. 

1.  y  als  Function  von  Kj H^x  betrachtet  y  ist 
eine  Function  von  KIH=^x,  welche  für  den  Maximalwerth 
x==  x^  und  fur  den  Minimalwerth  x^  x^  verschwindet,  also 
im  einfachsten  Fall  von  der  Form  wäre: 

y  =  a  (a?i  —  a:)  (a?  — -  a?,),  d.  i.: 

(3a)  für  a?,  =  0 :  y  =  c« .  a?  (a?^  —  a?) , 

(3b)  „    x^^—x^:    y^a,[x^^-'x'^. 

Aber  keine  der  Beobachtungsreihen  lässt  sich  mit  ge- 
nügender Genauigkeit  durch  diese  Annahme  darstellen,  wie 
man  sich  überzeugt,  wenn  man  die  Werthe  cc=^y lx{x^—x) 
und  y/(a?i*  — ar*)  .bildet,  welche  nach  jener  Annahme  constant 
sein  sollten.  Anstatt  dessen  findet  man  cc  für  den  dicksten 
Draht  Nr.  1  ein  wenig  zunehmend  mit  wachsendem  Xy  und 
dasselbe  Verhalten  zeigen  einige  der^  benutzten  Drähte  für 
schwache  magnetisirende  Kräfte.  Bei  grösseren  Kräften 
findet  man  indess  eine  Abnahme  von  cc  mit  zunehmendem  x^ 
nnd  zwar  eine  um  so  stärkere,  je  grösser  der  Maximalwerth 
'i  der  magnetisir enden  Kraft;  ausserordentlich  stark  ist  diese 
Abnahme  für  den  dünnsten  der  benutzten  Drähte  Nr.  4. 

Um  den  Verlauf  der  m  und  y  als  Functionen  von  x 
deutlicher  zu  zeigen,  sind  in  den  Fig.  7 — 9  Taf.  I  m  und  y  als 
Functionen  von  x  graphisch  dargestellt,  und  zwar  in  den  mit 
a  bezeichneten  Ourven  m,  in  den  mit  b  bezeichneten  y.  Es 
bezieht  sich: 
Fig.  7  Taf.  I  auf  den  Draht  Nr.  l:  x^=^  46,4  x^=z  ^x^ 

w    o     „  „      „         „         „    1 :   ^^  =  4d,4   x^  =  o. 
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In  diesen  Fällen  weicht  der  Verlauf  der  y  am  wenigsten 
von  den  Formen  (3)  ab. 

Fig.  9  Taf.  I  bezieht  sich  auf  den  dünnsten  Stab  Xo.  4 
und  die  magnetisirende  Kraft  x^  =  155,3  und  zeigt  die  grosste 
Abweichung  von  der  Form  (3). 

2.  Die  Curven  der  y  für  verschiedene  Werthe  x^ 
Will  man  die  Curven  der  y  für  verschiedene  Werthe  von  x^ 
vergleichen,  so  ist  zuerst  zu  bemerken,  dass  man  fur  einen 
und  denselben  Werth  x^  verschiedene  Resultate  erhält,  je 
nachdein  der  Draht  vorher  grösseren  magnetisirenden  Kräften 
x^  ausgesetzt  war  oder  nicht.  Dies  geht  aus  der  Vergleichung 
der  mit  dem  Draht  Nr.  3b  angestellten  Versuche  Reihe  I 
und  Reihe  II  hervor.  Bei  la  ist  die  Kraft  x^  =  47,9  ent- 
sprechend dem  permanenten  Moment  265,  bei  Ib  die  Kraft 
x^  =  91,2  entsprechend  dem  permanenten  Moment  403  die 
grösste,  welche  überhaupt  gewirkt  hat.  Bei  II  hingegen 
wurden,  nachdem  der  Draht  zuerst  der  magnetisirenden  Kraft 
160  ausgesetzt  worden  war,  die  Reihen  a,  b,  c  alle  bei  dem- 
selben permanenten  Moment  445 — 447,  also  für  denselben 
Zustand  des  Stabes  erhalten. 

Der  letztere  Fall  ist  oflFenbar  der  wichtigere,  auf  ihn 
beziehen  sich  die  Reihen  Nr.  1,  III,  Nr.  3b,  11;  dieselben 
lehren  die  Curve  Ab  A  (Fig.  10  Taf.  I)  kennen,  auf  welcher 
der  Draht,  nachdem  er  den  Process  ABA  durchgemacht 
hat,  von  einem  Punkte  b  aus  in  den  constanten  x  ^0  ent- 
sprechenden Zustand  zurückkehrt. 

3.  Die  Arbeit  A.  Die  jedem  Kreisprocess  entspre- 
chende Arbeit  wurde  näherungs weise  bestimmt,  indem  man 
auf  Millimeterpapier  y  als  Function  von  Kj  H  auftrug  und 
die  von  der  so  näherungsweise  gezeichneten  Curve  der  y  und 
der  Abscissenlinie  begrenzte  Fläche  in  Quadratmillimetem 
abzählte.  Wir  wollen  die  in  einem  Cyclus  aufgewendete 
Arbeit  vergleichen  mit  dem  in  dem  Cyclus  temporär  erregten 
mskgnetischen  Moment.  Sei  also  m^  das  temporäre  Moment, 
welches  durch  Anwendung  der  magnetisirenden  Kraft  K^  dem 
permanenten  Moment  m^  hinzugefügt  wird,  sodass  während 
desCyclus  das  ganze  Moment  zwischen  m^  und  mQ+m^  variirt 
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Die  folgende  Tabelle  enthält  für  denselben  Zustand  der  be- 
treffenden Drähte  die  Werthe  Ajm^^^T  verschiedene  Werthe 
Ton  »ij. 

Draht  Nr.  1.  \  Draht  Nr.  3b. 

«M         ^  A         ^  -^     ins 

49  820  0,183 
125  2300  0,147 
201        6253      0,155 


^      ^  -ns 


60,3  135  0,0371 
134,9  487  0,0268 
247,2      1256      0,0205 


Man  sieht  y  dass  für  den  dicksten  der  benutzten  Drähte 
Nr.  1  und  die  angewandten  magnetisirenden  Kräfte  Ajm^^ 
mit  wachsendem  m^  ab-,  für  die  dünneren  Drähte  Nr.  3b  mit 
wachsendem  m^  zunimmt;  dass  also  die  Arbeit  A  nicht  dem 
Quadrat  des  erregten  Moments  proportional  ist. 

Wir  wollen  noch  untersuchen,  wie  bei  gleichem  Werth 
von  wij  die  Arbeit  A  von  dem  Zustand  der  Substanz  des 
Drahtes  abhängt.  Darüber  gibt  die  folgende  Zusammen- 
stellung Aufschluss,  welche  sich  auf  die  Drähte  3a,  3b,  3c 
bezieht,  die  alle  von  derselben  Drahtrolle  herrührten  und 
sämmtlich  der  magnetisirenden  E[raft  90  unter  denselben 
Umständen  unterworfen  wurden. 

^0  _       ^       ^ ^  ,  ins 

H.W  if.  103    JTMO^    Wi* 

352  179  3153  0,098 
403  137  2768  0,147 
551         98       2050       0,214 

Die  Drähte  wurden  sämmtlich  vor  dem  Versuch  mehrere 
Stunden  geglüht,  und  zwar  die  Drähte  3a  und  3b  in  Spiralen 
aufgerollt  in  einem  Porcellanrohr  über  Holzkohlenfeuer,  der 
Draht  3c  in  einem  schwer  schmelzbaren  Glasrohr  unter  Be- 
lastung mit  4  Pfd.  gerade  gestreckt  in  einem  Verbrennungs- 
ofen. In  die  Tabelle  ist  noch  das  der  magnetisirenden  Kraft 
90  entsprechende  permanente  Moment  m^  aufgenommen.  Da 
A\m^^  far  die  benutzten  Drähte  und  die  angewandten  Kräfte 
mit  wachsendem  m^  zunimmt,  so  kann  man  aus  der  Tabelle 
entnehmen,  dass  für  denselben  Werth  von  in^Acp.  um  so 
grösser  ist,  je  grösser  das  permanente  Moment  thq^  also  je 
grösser  die  Co3rcitivkraft  des  benutzten  Drahtes. 
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Schliesslich  heben  wir  noch  den  grossen  Unterschied  in 
dem  Werthe  von  A  hervor,  welcher  bei  Nr.  3c  (p.  152)  sich 
zeigte,  je  nachdem  die  magnetisirende  Kraft  zwischen  0  und 
90  oder  zwischen  —  90  und  +  90  in  dem  Oyclus  variirte.  A 
ergibt  sich  im  zweiten  Fall  14,8  mal  so  gross  als  im  ersten; 
dementsprechend  variirt  auch  das  magnetische  Moment  in 
dem  ersten  Cyclus  zwischen  352  und  531,  also  um  179,  im 
zweiten  zwischen  —526  und  516,  also  um  1042  Einheiten. 

§  6.    Ueber  die  Wärmeentwickelung  in  einer  Eisenmasae 
durch  Aenderung  ihres  magnetischen  Znstandes. 

Es  ist  eine  Folge  des  Princips  von  der  Erhaltung  der 
Energie  in  Verbindung  mit  dem  in  §  1  entwickelten  Satz, 
dass  die  durch  Magnetisiren^  und  Entmagnetisiren  in  einem 
Draht  direct  entwickelte  Wärme  das  Aequivalent  der  Arbeit 
A  ist,  so  weit  die  ganze  Arbeit  in  Wärme  umgesetzt  wird. 
Dabei  ist  indessen  die  Frage,  ob  der  Werth  der  Arbeit  A 
von  der  Schnelligkeit  abhängt,  mit  welcher  in^  einem 
Cyclus  der  Werth  der  magnetisirenden  Kraft  variirt;  wenn 
auch  eine  solche  Abhängigkeit  nicht  wahrscheinlich  sein  mag 
für  sehr  dünne  Drähte,  welche  in  einer  Inductionsspirale 
nach  Helmholtz^)  eine  merkliche  Dauer  des  Oeffnungs- 
extrastromes  nicht  hervorbringen. 

Ferner  wird  durch  Magnetisiren  und  Entmagnetisiren 
indirect  Wärme  erzeugt  durch  die  Inductionsströ me,  welche 
durch  Aenderung  der  magnetischen  Intensität  in  der  Masse 
des  Eisens  sich  bilden. 

Es  entsteht  somit  die  experimentelle  Aufgabe,  an  einem 
und  demselben  Draht  für  einen  bestimmten  Cyclus  den 
Werth  der  Arbeit  A  durch  statische  Versuche  zu  bestimmen, 
sodann  die  durch  denselben  erregte  Wärme  zu  messen  und 
diese  mit  dem  Wärmewerth  von  A  zu  vergleichen. 

Es  wird  beabsichtigt,  diese  Untersuchung  in  dem  hiesigen 
Laboratorium  vorzunehmen. 

Untersuchen  wir  inzwischen,  was  sich  aus  den  bisherigen 
Beobachtungen  über  das  Verhältniss  der  ifraglichen  Wärme- 
entwickelung zur  Arbeit  A  entnehmen  lässt. 

1)  Helmholtz,  Pogg.  Ann.  84.  p.  536.  1851. 
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Die  folgende  Tabelle  enthält  eine  Uebersicht  der  Werthe 
des  10  —  d.  i.  der  Temperaturerhöhung  in  Milliontel  Centi- 
graden,  welche  der  Arbeit  A  entsprechend  das  Eisen  erfah- 
ren würde,  wenn  es  die  specifische  Wärme  des  Wassers 
hätte  —  für  den  Draht  1,  3b,  4. 


1. 

3b. 

jr, 

f», 

fO 

R 

^.10« 

's 

R.\(^ 

iO 

46,4 
84,5 
161 

68,1. 
134,9 
247,2 

0,146 
0,472 
1,22 

45,8 

89,8 

160,0 

49 
125 

201 

0,310 

2,23 

6,05 

155,3 

4. 
437 

10,2 

Erinnern  wir  noch,  dass  der  grösste  Werth  von  w  — 
nämlich  45,2  —  erhalten  wurde  mit  dem  Draht  3c  durch 
einen  Cjclus,  in  welchem  die  magnetisirende  Kraft  zwischen 
-90,0  H  und  +  90,0  H  variirte. 

Von  den  mir  bekannten  Versuchen  über  die  Wärme- 
erzeugung durch  Magnetisiren  und  Entmagnetisiren  sind  mit 
diesen  Resultaten  noch  am  meisten  vergleichbar  die  Ver- 
suche von  Herwig^),  welcher  mit  Bisendrähten  von  1,2mm 
Durchmesser  und  180  mm  Länge  experimentirte.  Aus  Her- 
wig's  Angaben,  p.  179  u.  183  1.  c.  finde  ich  die  Werthe  von 
w  für  seine  drei  Drahtbtindel  zu  9,4;  11,3;  7,2  Milliontel 
Centigrade.  Eine  weitere  Vergleichung  lässt  sich  nicht  durch- 
fthren,  da  Herwig  weder  die  Werthe  von  K^  noch  die  von 
«4  bestimmt  hat. 

Die  Versuche  von  Cazin*)  beziehen  sich  zwar  nicht  auf 
Drähte,  sondern  auf  Hohlcylinder  oder  Röhren  von  Eisen, 
Meten  aber  den  Vortheil,  dass  ausser  der  Erwärmung  auch 
d&8  Moment  m^  für  den  Cyclus  bestimmt  wurde. 

P.  548 — 552  L  c.  findet  sich  eine  Bestimmung  der  ab- 
«oluten  Wärmemenge,  erregt  durch  das  Magnetisiren  und 
Entmagnetisiren  eines  Eisenrohrs  von: 


1)  Herwig,  Wied.  Ann.  4t.  p.  177—187.  1878. 

2)  Cazin,  Ann.  de  dum.  et  de  phys.  (5)  6.  493—554.  1875. 
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420  mm  Länge  \ 

50  mm  Durchmesser  i  nach  p.  506  unten. 
1,8  mm  Dicke  ) 

833  g  Masse  „     ,,   551 

Das  Magnetisiren  und  Entmagnetisiren  geschah  durch 
Schliessen  und  Oefl&ien  des  magnetisirenden  Stromes. 

Die  Temperaturerhöhung  des  Eisens  durch  einen  Cyclus 
findet  Cazin  zu  0,000168  oder  0,000189^,  je  nachdem  der 
Oeffnungsfunke  am  Interrupter  in  Luft  oder  in  Aether  sich 
bildete  (p.552);  setzt  man  nach  Cazin  die  specifische  Wärme 
des  Eisens  =  0,1138,  so  ergeben  sich  die  Werthe  von  tr  in 
beiden  Fällen  zu  19,1  und  21,5. 

Das  Quadrat  des  erzeugten  magnetischen  Moments  be- 
trug bei  diesen  Versuchen  das  1855/3,2fache  der  von  Cazin 
benutzten  Einheit. 

Die  Einheit  der  magnetischen  Masse  ist  bei  Cazin 
nach  p.  515  diejenige,  welche  auf  eine  ihr  gleiche,  im  Ab- 
stände von  1  de  eine  Elraft  gleich  dem  Gewicht  von  Idcg 
in  Paris  ausübt;  Einheit  der  Länge  ist  das  Decimeter. 

Daraus  folgt,  dass  das  magnetische  Moment  1  bei  Cazin 
10^  Yg  unserer  absoluten  Einheiten  enthält. 

Daher  hat  bei  den  in  Rede  stehenden  Versuchen  unsere 
Grösse  m^  den  Werth: 


t/^^-""-'^ 


8«,        »as'-io«. 

Dem  gegenüber  ergibt  sich  nach  meinen  Versuchen  f&r 
den  Eisendraht  8b  von  1,571  nun  Durchmesser  und: 
mi  =  125.103    il=  251,3.10»;    tr  =  2,23; 
für  mi  =  201 .  10»    //==  404,0 .  10»;    w  =  6,05. 

Man  kann  danach  sagen,  dass  bei  gleichen  Grenzen, 
zwischen  denen  die  Intensität  der  Magnetisirung  variirte,  in 
den  Cazin'schen  und  meinen  Versuchen  Werthe  des  w  von 
derselben  Ordnung  erhalten  wurden,  wenn  auch  in  den 
Cazin'schen  Versuchen  erheblich  grössere  Werthe  als  in  den 
meinigen. 

Uebrigens  bin  ich  der  Ansicht,  dass  ein  grosser  Theil 
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der  von  Cazin  beobachteten  Wärme  Yon  der  Wirkung  der 
Oe&ungündtictionsströme  herrührt,  da  die  .Wärmeentwicke- 
Inng  durch  Anwendung  eines  Gondensators  am  Interruptor 
auf  mehr  als  das  Vierfache  vergrössert^),  dagegen  auf  die 
Bälffce  verkleinert  ward^)  durch  Anwendung  einer  Spirale, 
welche  während  des  Oeffiiens  der  Magnetisirungsspirale  ge- 
schlossen wurde  und  so  die  Dauer  des  OefEnungsstromes  er- 
höhte. Da  indessen  über  den  Einfluss  der  Schnelligkeit, 
mit  welcher  in  einem  Cyclus  die  magnetisirende  Kraft  wech- 
selt, auf  die  Arbeit  A  noch  keine  entscheidenden  Versuche 
vorliegen,  so  wage  ich  nicht,  eine  bestimmte  Behauptung 
aufzustellen. 

Noch  viel  bedeutender  als  bei  Oazin  muss  die  indirecte 
Erwärmung  durch  Inductionsströme  in  den  Versuchen  von 
Trowbridge^  gewesen  sein,  welcher  mit  Volicylindern  von 
15,15  cm  Länge  und  1,25  cm  Durchmesser  experimentirte; 
ebenso  in  den  Versuchen  von  Joule^),  welcher  Eisenstäbe 
Ton  8  Zoll  Länge  und  '/^  Zoll  Durchmesser  anwandte;  im 
übrigen  sind  diese  Untersuchungen  zu  unserem  Zweck  nicht 
Terwerthbar,  da  die  hierzu  nöthigen  Angaben  fehlen. 

§  7.    Ueber  die  Ursache  der  dämpfenden  Wirkung,  welche 
eine  Eisenplatte    auf   einen  über  ihr  schwingenden   Magnet 

ausübt. 

Eine  Metallscheibe  übt  auf  eine  über  ihr  schwindende 
Magnetnadel  eine  dämpfende  Wirkung  aus,  im  allgemeinen 
eine  um  so  stärkere,  je  grösser  das  specifische  Leitungs- 
Termögen   der  Scheibe  ist;    eine  Eisenscheibe   aber  bringt 

1)  Cazin,  p.  543  1.  c. 

2)  Cazin,  p.  534  1.  c. 

3)  Trowbridge,  Proc.  of  the  Amer.  Acad,  of  arts  and  scienc.  New 
ler.  6.  p.  114—121.  Boston  1879. 

4)  Joule,  Phil.  Mag.  28.  p.  353—355.  Dec.  1848.  Uebrigens  ist  zu 
bemerken,  dass  es  Joule  gar  nicht  daran  lag,  die  directe  und  indirecte 
Biagnetische  Erwärmung  zu  trennen;  es  kam  ihm  im  allgemeinen  nur 
darauf  an,  möglichst  grosse  Wftrmewirkungen  durch  den  Wechsel  des 
Magnetismus  zu  erhalten.  Zu  dem  Ende  war  in  den  Versuchen,  von 
▼eichen  Wied.  Galv.  2«  p.  627  die  Rede  ist,  der  oben  beschriebene 
Eisencjlinder  von  einer  Vs"  dicken  Schicht  galyanoplastischen  Kupfera  um- 
geben (Phil.  Mag.  L  c.  p.  439.) 
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unter  geeigneten  Umständen  eine  viel  grössere  Dämpfung 
herror,  als  man  nach  dem  geringen  Leitungsvermögen  des 
Eisens  erwarten  sollte.^) 

Ebenso  folgt  eine  Magnetnadel  einer  unter  ihr  rotiren- 
den  Metallscheibe  im  allgemeinen  um  so  lebhafter,  je  grösser 
das  Leitungsvermögen  der  Scheibe,  einer  Eisenplatte  indessen 
viel  schneller,  als  man  nach  dem  geringen  Leitungsvermögen 
des  Eisens  erwarten  sollte. 

Von  der  Richtigkeit  dieser  Thatsachen  kann  man  sich 
durch  rohe  Versuche  überzeugen. 

Bei  Metallen,  wie  Kupfer,  Zink  u.  s.  w.  finden  bekannt- 
lich diese  Wirkungen  in  den  Liductionsströmen ,  welche 
durch  die  relative  Bewegung  der  Magnetnadel  gegen  die 
Scheibe  in  dieser  erregt  werden,  ihre  ausreichende  Erklärung. 

Beim  Eisen  beruht  indessen  unter  geeigneten  Umstän- 
den, unter  welchen  die  besprochene  grosse  Dämpfung  auftritt, 
die  Wirkung  nur  zum  kleinsten  Theil  auf  jenen  Liductions- 
strömen, obgleich  dieselben  durch  die  magnetische  Induction  in 
Eisen  verstärkt  werden,  der  grössere  Theil  der  Wirkung  muss 
einer  anderen  Ursache  zugeschrieben  werden.  In  W  i  e  d  e  m  a  n  n's 
Galvanismus  *)  heisst  es:  „Zu  der  Wirkung  der  inducirten  Ströme 
tritt  hier  eine  Magnetisirung  der  Scheibe,  welche  unter  den 
Polen  der  Nadel  ungleichnamige  Pole  erhält.  Diese  Polarität 
dauert  noch  eine  gewisse  Zeit  an,  sodass  die  durch 
die  Scheibe  gebildeten  Pole  mit  derselben  bei  ihrer  Be- 
wegung fortgeführt  werden  und  so  die  Magnetnadel  mit  sich 
nehmen.  Die  Wirkung  dieser  Magnetisirung  ist  sehr  viel 
stärker  als  die  der  inducirten  Ströme." 

Diese  Ansicht  scheint  zuerst  von  Poisson  ausgesprochen 
zu  sein  in  Veranlassung  der  Versuche  von  Christie*)  und 
Barlow*)  über  die  Verschiebung  der  durch  den  Erdmagne- 
tismus bewirkten  Polarität  von  Eisenscheiben  und  Eisen- 
kugeln durch  Rotation  dieser  Körper,  und  zwar  hat  Poisson 


1)  Seebeck,  Pogg.  Ann.  7.  p.  203.  1826  u.  12.  p.  352.  1827. 

2)  Wied.  Galv.  3.  p.  210.  ^ 

3)  Christie,  Phil.  Trans.  1.  p.  847—417.  1825. 

4)  ibid.  p.  347—417. 
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diese  Ansicht  bestimmter  dahin  formulirt^),  dass  die  Com- 
ponente  der  Magnetisirung  nach  einer  Richtung  gleich  sei 
der  Componente  der  magnetisirenden  Kraft  nach  derselben 
Richtang  mnltiplicirt  mit  einer  Function  der  Zeit  F  {t), 
welche  f&r  t^  o  Null  ist  und  einen  constanten  Werth  nach 
einem  gewissen  Zeitintervall  annimmt. 

Unzweifelhaft  lassen  sich  die  besprochenen  Wirkungen 
der  Eisenscheiben,  sowie  die  Versuche  von  Christie  und 
Barlow  bis  zu  einem  gewissen  Grade  aus  dieser  Ansicht 
herleiten. 

Es  lassen  sich  aber  all  diese  Erscheinungen  aus  der 
§  1 — 4  behandelten  Wirkung  der  CoSrcitivkraft  erklären,  und 
zwar  wollen  wir  beispielsweise  das  Dämpfungsphänomen  von 
diesem  Gesichtspunkt  aus  betrachten. 

Stelle  (Fig.  11  Taf.  I)  der  Durchmesser  sn  die  Projection 
der  linear  gedachten  schwingenden  Nadel  auf  die  Scheibe 
Tor.  Diese  Projection  theilt  die  Scheibe  in  zwei  Theile  1 
und  2,  und  in  je  zwei  gleichgelegenen  Punkten  P^  und  P^ 
dieser  Theile  ist  die  von  der  Nadel  herrührende  Kraft  gleich 
gross;  wenn  nun  die  Intensität  der  Magnetisirung  nur  von 
der  magnetisirenden  Kraft  abhinge,  so  wäre  die  Scheibe  — 
abgesehen  von  permanentem  Magnetismus,  welchen  wir  be- 
züglich der  Dämpfung  ausser  Acht  lassen  können  —  zu 
beiden  Seiten  von  sn  gleich  magnetisirt,  und  die  Wirkung 
des  inducirten  Magnetismus  auf  die  Nadel  würde  Null  sein. 
Nun  ist  aber,  wenn  die  Nadel  in  der  Richtung  des  Pfeils 
sich  bewegt,  in  einem  Punkte  P^  die  magnetisirende  Kraft 
im  Zunehmen,  in  i\  im  Abnehmen  begriffen;  daher  wird 
P]  stärker  magnetisirt  sein  als  jP,'  ^^^  ^®  Wirkungen  von 
Pj  und  P^  werden  sich  ^u  einem  Drehungsmoment  zu- 
sammensetzen, welches  der  Bewegung  der  Nadel  entgegen- 
gerichtet ist.  Bewegt  sich  die  Nadel  in  der  entgegengesetzten 
Bichtung,  so  ist  i\  stärker  magnetisirt  als  P^,  woraus  wie- 
der ein  der  Bewegung  der  Nadel  entgegengesetztes  Drehungs- 
moment entspringt;  es  wird  daher  von  der  Wirkung  der 
beiden  Punkte  P^   und  P^   in  jedem  Moment  eine  Arbeit 


1)  Poisson,  MdoL  de  Tacad.  p.  467.  1S23. 
Aim.  d.  Pbjn  XU  Chan.   N.  V.  XHL  11 
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herrühren,  welche  you  der  schwingenden  Nadel  aufgewen- 
det wird  auf  Kosten  der  Energie  ihrer  Schwingung. 

Diese  Betrachtungen  sind  nur  hinreichend ,  wenn  die 
Punkte  P^  und  P^  ausserhalb  des  Ton  der  Projection  $it 
bestrichenen  Baumes  und  hinreichend  fem  von  demselben 
liegen.  Aber  ohne  auf  eine  genauere  Analyse  des  Yor- 
gangs  einzugehen,  können  wir  einen  Yersuch  anstellen,  wel- 
cher zwischen  der  Poisson'schen  und  der  hier  gegebenen 
Theorie  der  Dämpfung  entscheidet  Man  h&nge  die  Nadel 
bifilar  auf,  sodass  die  Gleichgewichtslage  infolge  der  bifilaren 
Aufhängung  zusammenfällt  mit  der  Gleichgewichtslage  in- 
folge des  Erdmagnetismus,  führe  die  Nadel  durch  Drehen 
der  oberen  Aufhängepunkte  zwischen  den  äussersten  Lagen 
OA  und  OBj  welche  sie  bei  dem  SchwingungSTersuch  ein- 
nehmen wird,  hin  und  her  und  messe  für  jede  Zwischenlage,' 
z.  B.  für  On^  das  Drehungsmoment,  welches  nöthig  ist,  um 
sie  in  On  festzuhalten. 

Man  muss  dann  nach  unserer  Theorie  für  dieselbe 
Lage  On  ein  grösseres  nach  OB  gerichtetes  Drehungs- 
moment finden,  wenn  die  Nadel  im  Hingang  nach  OJ?,  ab 
wenn  sie  im  Bück  gang  begriffen  ist. 

Aus  den  Differenzen  der  Drehungsmomente  für  alle 
Lagen  On  kann  man  die  Arbeit  berechnen,  welche  man 
gegen  die  Wirkung  der  Platte  aufwenden  muss,  um  die  Nadel 
von  OA  nach  OB  und  von  OB  nach  OA  wieder  zurück- 
zuführen, und  aus  dieser  Arbeit  die  zu  beobachtende  Dämpfung 
im  voraus  angeben.  Wir  haben  so  die  Dämpfung  aus  rein 
statischen  Versuchen,  unabhängig  von  irgend  welcher 
Function  der  Zeit  bestimmt.  Derartige  demnächst  zu  ver- 
öffentlichende Versuche  sind  im  hiesigen  Laboratorium  von 
Hm.  Dr.  F.  Himstedt  angestellt  worden  und  haben  in  der 
That  ergeben,  dass  die  grosse  Dämpfung  der  Eisenplatten 
aus  der  von  uns  angegebenen  Ursache  entspringt.  Es 
findet  sich  femer,  dass  für  die  kleinen  bei  diesen  Ver- 
suchen vorkommenden  Geschwindigkeiten  die  Schnelligkeit, 
mit  welcher  in  einem  Cyclus  die  magnetisirende  Kraft 
variirt,  ohne  merklichen  Einfiuss  auf  die  Arbeit  A  ist 
Sollte  sich  bei  Dämpfungsversuchen  mit  kleinerer  Schwin- 
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gimgsdauer  oder  bei  Versuchen  über  die  Erwärmung  durch 
Magnetisiren  ein  Einfluss  jener  SchneUigkeit  bemerkbar 
machen,  so  würde  zur  Erklärung  dieses  Einflusses  auf  die 
Poisson'sche  Theorie  zurückzugehen  sein. 

§  8.    Schlussbemerknngen. 

Ohne  weiteres  kann  behauptet  werden,  dass  in  demselben 
Maasse,  wie  die  Dämpfung  der  Nadel  durch  die  ruhende 
Scheibe,  auch  das  Mitnehmen  der  Nadel  durch  die  rotirende 
Scheibe  auf  dem  dargelegten  Princip  beruht,  aus  welchem 
sich  auch  Wirkungen  wie  die  von  Christie  und  Barlow 
beobachteten  ergeben. 

Allein  wir  gehen  darauf  nicht  näher  ein,  da  für  eine 
vollständige  Theorie  dieser  Erscheinungen  das  Elementar- 
gesetz bekannt  sein  müsste,  von  welchem  die  hier  behandelte 
Wirkung  der  Coercitivkraft  abhängt,  und  welches  zu  finden 
mir  noch  nicht  gelang. 

Folgende  Bemerkung  über  diese  Wirkung  möge  indessen 
hier  gestattet  sein.  Die  gewohnlich  betrachtete  Wirkung 
der  Coercitivkraft  ist  der  permanente  Magnetismus,  welcher 
im  Eisen  nach  Aufhören  der  magnetisirenden  Kraft  zurück- 
bleibt, und  man  hat  als  Analogie  dieser  Kraft  mit  Bücksicht 
auf  die  genannte  Wirkung  derselben  die  Reibung  fester 
Körper  angeführt.  Es  läset  sich  nun  diese  Analogie  bis  zu 
einem  gewissen  Grade  auch  auf  die  von  uns  betrachtete 
Wirkung  der  Coercitivkraft  ausdehnen. 

Man  stelle  sich  auf  rauher,  horizontaler  Unterlage  einen 
Klotz  Tor,  welcher  durch  eine  Feder  in  einer  bestimmten 
Lage  festgehalten  wird,  und  lasse  nun  auf  den  Klotz,  etwa 
mittelst  einer  Schnur,  Gewichte  wirken,  welche  ihn  entgegen 
der  Federkraft  über  die  Unterlage  fortzuziehen  suchen.  Lässt 
man  dabei  die  Gewichte  p  einen  Cyclus  von  Werthen  etwa 
v(m  0  bis  P]  und  von  p^  wieder  auf  0  zurück  durchlaufen, 
80  wird: 

1)  am  Ende  des  Cyclus  der  Elotz  nicht  in  seine  An- 
fangslage zurückgekehrt,  sondern  in  der  Bichtnng,  in  welcher 
dife  Gewichte  p  wirken,  aus  derselben  verschoben  sein; 

2)  aber   wird  die   Lage   des  Klotzes  bei    demselben 

11* 
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Gewicht  p  eine  verschiedene  sein,  je  nachdem  p  im  Wachsen 
oder  Abnehmen  begriffen  ist 

Sei  X  der  geradlinige  Weg  des  Klotzes  auf  der  Unter- 
lage, gerechnet  von  der  Anfangslage  des  letzteren  aus,  in 
welcher  die  Spannung  der  Feder  Null  ist,  R  die  Reibung, 
— /^«.a?  die  Kraft  der  Feder,  so  ist  (Fig.  12  Taf.  I)  die  per- 
manente Ablenkung  des  Klotzes  O  2I  =  B  /  i^,  die  gebrochene 
Linie  ABCD  {AB  =^  CD  ^  2R)  stellt  x  als  Function  Ton  p 
für  einen  Cyclus  dar,  und  die  von  AB  CD  umschlossene 
Fläche  misst  die  Arbeit,  welche  in  dem  Cyclus  gegen  die 
Reibung  geleistet  wurde. 


X.     lieber  die  VeränderUchkeit  der  Captieität  van 

Condensatoren  mU  starrem  Isolator; 

von  Hermann  Herwig. 


In  einer  Reihe  von  Arbeiten  habe  ich  die  condensate- 
rischen  Eigenschaften  von  Platin- Wasser-Yoltametem,  auf 
welche  kleine  electromotorische  Kräfte  einwirken,  näher 
untersucht  und  als  einen  hervorragenden  Punkt  auf  diesem 
Gebiete  den  bezeichnen  zu  müssen  geglaubt,  dass  die  Capa- 
cität  eines  solchen  Condensators  während  jedes  einzelnen 
Ladungs-,  und  Entladungsvorganges  erheblich  ndt  der  Zeit 
wächst.  Den  Grund  für  dieses  charakteristische  Verhalten 
suchte  ich  in  Bewegungshindernissen,  welche  die  electrolyti- 
schen  Molecule  bei  ihrer  electrischen  Orientirung  finden. 
Diese  ganze  Auffassung  ist  nicht  ohne  Widerspruch  geblie- 
ben und,  offenbar  im  Hinblick  auf  gewöhnliche  Gondensa- 
toren  mit  starrem  Isolator,  eine  constante  Capacität  auch 
für  den  Fall  des  Voltameters  beansprucht.*)  Ich  hoffe  nun 
zwar,  durch  meine  bisherigen  Mittheilungen  schon  diesem 
Widerspruche  in  Bezug  auf  das  Voltameter  begegnet  zu  sein. 


1)  Siehe  meine  letzte  Abhandlung  Wied.  Ann.  11.  p.  685.  1880. 
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luelt  es  aber  doch  für  zweckmässig,  auch  an  Condensatoren 
mit  starrem  Isolator  diesen  Punkt  genauer  zu  untersuchen. 
Aus  den  verschiedenen  mit  starren  Dielectriken  durch- 
geführten Versuchen  dürfte  es  längst  klar  geworden  sein, 
dass  eine  eigentliche  Constanz  der  Capacität  auch  für  Con- 
densatoren mit  solchen  Isolatoren  nicht  gelten  kann,  da  für 
längere  Ladungen  die  Dielectricitätsconstanten  fast 
durchweg  grösser  gefunden  wurden.  Hr.  Boltzmann  hat 
sogar  schon  die  sehr  passende  Bezeichnung  „dielectrische 
Nachwirkung"  aus  diesem  Anlass  eingeführt^),  eine  Be- 
zeichnung, die  ohne  weiteres  auf  die  erwähnten  Verhältnisse 
des  Voltameters,  so  wie  ich  sie  auffasse,  übertragen  werden 
kann.  Indessen^  scheint  es,  dass  man  diese  Veränderlichkeit 
der  Dielectricitätsconstanten  bisher  im  ganzen  mehr  als 
eine  Art  von  Störung  der  Erscheinungen  betrachtet  hat,  die 
möglichst  vermieden  werden  müssen,  wenn  man  die  Vor- 
gänge in  starren  Isolatoren  rein  beobachten  wolle.  Dem 
gegenüber  möchte  ich  aus  den  unten  mitzutheilenden  Versuchen 
schliessen,  dass  die  Veränderlichkeit  der  Capacität  während 
des  Ladungsvorganges  bei  einem  Condensator  mit  starrem 
Isolator  zu  dessen  wesentlichsten  Eigenschaften  gehören  kann 
nnd  femer,  dass  diese  Eigenschaft  in  der  Hauptsache  die- 
selbe ist,  welche  den  Electrolyten  unterhalb  der  Zersetzungs- 
potentialdifferenz zukommt.  Was  mich  beim  Beginn  der 
Untersuchung  einen  solchen  Ausgang  derselben  als  wahr- 
scheinlich vermuthen  liess,  war  ausser  den  Folgerungen,  die 
ich  aus  dem  ganzen  bis  jetzt  vorliegenden  Beobachtungs- 
material  far  die  Dielectricitätsconstanten  zog,  der  Umstand, 
dass  gerade  in  der  letzten  Zeit  die  Erfahrungen  sich  gehäuft 
baben,  welche  auf  einen  innigen  Zusammenhang  zwischen 
elastischen  und  electrischen  Erscheinungen  bei  Dielectriken 
hinweisen.^  Es  schien  mir  aus  all  dem  hervorzugehen,  dass 
Ton  den  möglichen  Annahmen  in  Betreff  der  Dielectriken 
diejenige    die   bedeutungsvollere   geworden    ist,    welche    die 

1)  Boltzmann,  Wien.  Ber.  68.  2.  Abth.  p.  S2.  1S74. 

2)  VgL  unter  anderem  die  Literatmrzasammenstellung  in  der  gleich- 
fellB  hierher  gehörigen  Arbeit  des  Hm.  Quincke,  Wied.  Ann.  10« 
p.  161.  1880. 
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electrischen  Vorgänge  in  solchen  Medien  als  bedingt  durch 
Orientirangen  der  ganzen  Molecule  und  nicht  durch  rein  elec- 
trische  Bewegungen  innerhalb  der  einzelnen  Molecule  ansieht. 

Paraffinpapiercondensator.  —  Der  zunächst  von 
mir  untersuchte  Condensator  war  ein  sogenannter  Papier- 
condensator,  zusammengestellt  aus  zwei  durch  Messingschie- 
nen zusammengehaltenen  Büchern  von  Stanniolblättern ,  die 
abwechselnd  über  grosse  Bogen  paraf&nirten  Papiers  gelegt 
waren.  Es  war  feines,  kräftiges  Papier  gewählt,  die  Trän- 
kung mit  reinem  Paraffin  sehr  reichlich  vorgenommen  und 
endlich  besonders  auf  völlige  Trockenheit  der  getränkten 
Bogen  vor  dem  Zusammenlegen  gesehen  worden.  Die  über- 
stehenden Theile  der  Paraffinbogen  waren  mehr  als  4  cm 
breit.  Zum  Schlüsse  war  das  Ganze,  von  mehreren  eben- 
solchen Paraffinbogen  allerseits  umgeben,  zwischen  zwei  kräf- 
tigen Holzbrettem  gepresst,  welche  durch  Schrauben  ver- 
bunden waren,  und  die  zu  den  beiden  Belegen  führende 
Klemmschrauben,  auf  Hartgummiunterlage  isolirt,  trugen. 
Die  Grösse  der  sich  direct  gegenüberliegenden  Metallbelege 
betrug  im  ganzen  9,9566  qm,  bei  einer  durchschnittlichen 
Dicke  der  Isolirschicht  von  0,137  mm. 

Zum  Laden  dieses  Condensators  wurden  nur  ganz  schwache 
Kräfte  verwandt,  im  höchsten  Falle  sechs  Grove'sche  Ele- 
mente, sodass  der  Verlust  von  Electricität  in  die  Umge- 
bungen der  ganzen  Apparatzusammenstellung  leicht  zu  ver- 
meiden war.  Die  Zuleitung  von  der  Batterie  zum  Conden- 
sator war  zum  Zwecke  der  Yerlangsamung  der  Strömungen 
stets  von  grossem  Widerstände,  von  960  bis  23040  Ohmads, 
und  zwar  mit  Ausnahme  der  Galvanometerumwindungen  durch 
bifilar  angeordnete  Drähte  hergestellt.  Hierdurch  war  eine 
Rücksichtnahme  auf  Selbstinduction,  wie  sich  weiterhin  ge- 
nauer ergeben  wird,  unnöthig  geworden. 

Mit  diesen  Mitteln  sollte  nun  der  Verlauf  der  Ladungs- 
ströme und  zwar  schon  während  der  ersten  kleinen  Zeitintervalle 
untersucht  werden.  Dazu  diente  der  zeitmessende  Apparat,  wel- 
chen ich  früher  für  analoge  Untersuchungen  an  Voltametem^) 

1)  Herwig,  Wied.  Ann.  6,  p.  305.  1879. 
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benutzt  hatte.  Derselbe  gestattet  Stromschluss  und  Oefhen 
durch  ein  fallendes  Massensystem  vorzunehmen  und  die 
zwischenliegende  Zeit  dadurch  vscharf  zu  bestimmen,  dass 
man  zwischen  den  beiden  entsprechenden  Punkten  des  in 
seinem  Verlaufe  bekannten  Falles  eine  fein  zu  messende 
Wegstrecke  des  fallenden  Systems  einschaltet.  Ausser  diesem 
Apparate  war  nur  noch  ein  empfindliches  Spiegelgalvanometer 
in  dem  Zuleitungskreise  angebracht. 

Die  Art  des  Operirens  war  die,  dass  vor  jedem  Strom- 
schluss der  Condensator  lange  Zeit  in  sich  geschlossen  wurde, 
um  ihn  ganz  zu  entladen,  und  dass  dann  für  wachsende, 
aber  stets  kleine  Zeitintervalle  der  Stromschluss  vorgenom- 
men und  das  zugehörige  gesammte  Stromquantum  durch  Be- 
obachtung des  ersten  Ausschlages  an  dem  in  Dämpfung, 
Schwingungsdauer  und  Empfindlichkeit  bekannten  Spiegel- 
galvanometer bestimmt  wurde. 

Aus  der  gewöhnlichen  Condensatortheorie  würde  für 
diese  Electricitätsquantitäten  der  Ausdruck  sich  ergeben: 

«  t 

Jidt  =  cE(l-e    <'«), 

0 

wenn  c  die  (zunächst  constant  gedachte)  Capacität,  E  die 
electromotorische  Kraft  der  Batterie  und  R  den  Zuleitungs- 
widerstand bedeuten.  Sind  diese  Quantitäten  also  durch  die 
Beobachtungen  gegeben,  so  lassen  sich  für  die  einzelnen 
Versuche  daraus  die  Werthe  von  c  berechnen  und  auf  ihre 
Constanz  prüfen. 

Einen  besonderen  Grad  von  Sicherheit,  der  für  solche 
delicate  Messungen  nicht  überflüssig  erschien,  erhielt  ich 
dadurch,  dass  ich  für  jede  einzelne  Yersuchsanordnung,  also 
fur  jedes  angewandte  Zeitintervall  die  eigentlichen  Versuche 
zwischen  solchen  einschloss,  die  bei  sonst  ungeänderten  Um- 
ständen mit  Ausschaltung  des  Condensators  vorgenommen 
wurden.  Dadurch  war  namentlich  eine  Controle  der  Zeit- 
intervalle selbst  gegeben,  die  einmal  aus  den  Resultaten 
dieser  Hülfsversuche  und  zweitens  direct  aus  den  Angaben 
des  Fallapparates  abgeleitet  werden  konnten.  Um  das 
sichere  Functioniren  meines  Apparates  hervortreten  zu  lassen, 
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darf  ich  erwähnen,  dass  infolge  dieser  Berechnung,  welche 
ich  erst  nach  Yollendung  der  gesammten  Beobachtungen 
ausführte,  von  den  überhaupt  an  dem  Papiercondensator  an- 
gestellten 74  Beobachtungsreihen  nur  drei  wegen  nicht  ge- 
nügender üebereinstimmung  der  doppelt  berechneten  Zeit- 
intervalle  eliminirt  werden  mussten.  Zugleich  war  durch  das 
Resultat  derselben  Berechnung  nachgewiesen,  dass  Selbst- 
inductionen,  Dank  der  oben  beschriebenen  Anordnung,  bei 
den  Versuchen  keine  Störungen  verursachten. 

In  den  nachfolgenden  Tabellen  sind  unter  E  die  Kräfte 
in  Volts  angegeben;  dieselben  wurden  vor  und  nach  jeder 
Versuchsreihe  bestimmt  und  dabei  für  ein  möglichst  nor- 
males Grove'sches  Element  der  Werth  von  1,92  Volt  zu 
Grunde  gelegt.  Die  folgende  Columne  enthält  unter  R  die 
gesammten  Zuleitungswiderstände  in  Ohmads  ausgedrückt; 
dieselben  wurden  in  Siemens-Einheiten  gemessen  und  dabei 
die  letztere  zu  0,96  Ohmad  angerechnet.  Ich  bemerke  dabei, 
dass  bis  auf  das  Galvanometer  und  einige  Führungen,  also 
bis  auf  einen  unbedeutenden  Bruchtheil,  alle  eingeschalteten 
Widerstände  durch  Neusilberdraht  gebildet  waren,  sowie  dass 
während  der  Versuche  stets  dieselbe  nur  sehr  wenig  verän- 
derliche Zimmertemperatur  eingehalten  wurde.    Ferner  sind 

t 

die  Zeiten  t  in  Secunden,  die  Ladungsquantitäten  ^idt  in 

0 

Mikrowebers  und  die  nach  obiger  Formel  berechneten  Ca- 
pacitäten  c  in  Mikrofarads  angegeben.  Die  Versuche  wurden 
in  der  angegebenen  Folge,  und  zwar  die  jeder  einzelnen 
Tabelle  in  zusammenhängender  Eeihe  ausgeführt.  Jede  Ver- 
suchsnummer enthält  das  Mittel  aus  mehreren  unter  den 
gleichen  umständen  gemachten  Versuchen. 

Tabelle  I. 


Nr. 


1 

E 

B 

t 

ia  Volts 

in  Ohmadt 

in  See. 

3,64 

960 

0,0210 

— 

4800 

— 

— 

9600 

— 

— 

19200 

— 

fidt 

0 
-      in 
Mlkroweben 

c 

in 
Mikrofarada 

9,720 
7,452 
5,268 
3,210 

'        2,67 
2,46 
2,45 
2,44 
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Nr. 

E 

B 

t 

fidt 

c 

in  Volts 

in  Ohmads 

in  See. 

0 
in 

in 
Mikrofkrads 

5 

3,83 

960 

0,0104 

9,141 

2,42 

6 

— 

— 

0,0210 

9,957 

2,60 

7 

— 

— 

0,0389 

10,805 

2,82 

8 

— 

4800 

0,0414 

9,777 

2,66 

9 

— 

— 

0,0210 

7,806 

2,47 

10 



— 

0,0104 

5,402 

2,33 

11 



9600 

0,0052 

1,938 

3,94 

12 
13 
14 

— 

— 

0,0106 
0,0210 
0,0414 

3,339 
5,402 
8,125 

2,24 
2,30 
2,64 

15 



19200 

0,0414 

5,614 

2,60 

16 

— 

— 

0,0210     ' 

3,360 

2,39 

Tabelle  111. 

3,83 

960 

0,00485 

1        7,965 

2,35 

— 

19200 

0,00485 

0,970 

gross 

— 

— 

0,0095 

1,695 

2,17 

— 

960 

0,0095 

8,996 

2,38 

— 

— 

0,0186 

9,737 

2,54 

— 

19200 

0,0186 

3,074 

2,49 

— 

— 

0,0361 

5,120 

2,59 

— 

960 

0,0361 

10,710 

2,79 

Tabelle  IV. 

11,49 

19200^ 

0,0026 

1,557 

gross 

— 

— 

0,0039 

2,336 

gross 

— 

— 

0,0053 

3,010 

2,61 

— 

—              0,0078 

4,248 

2,13 

— 

—        1     0,0099 

5,268 

2,17 

— 

-              0,0147 

7,455 

2,24 

- 

—         1      0,0189 

Tabelle  V. 

9,222 

2,33 

1,92 

960           0,0047 

3,795 

2,22 

9,58 

4800           0,0047 

7,600 

2,25 

— 

—              0,00935 

12,536 

2,28 

1,92 

960           0,00935 

4,406 

2,33 

-              0,01395 

Tabelle  VL 

4,743 

2,48 

1,88 

960 

0,0014 

2,037 

2,33 

— 

— 

0,00235 

2,758 

2,17 

— . 

— 

0,00375 

3,545 

2,32 

— 

— 

0,00495 

3,959 

2,38 

— 

— 

0,0062 

4,098 

2,33 

— 

— 

0,0099 

4,492 

2,42 
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Tab 

eile  Vll. 

Nr. 

E 
InYolti 

i 

B                  t 
in  Ohmads  ,        In  Bae. 

t 
fidt 

0 
in 
Hikroweben 

c 

in 
Mtkrofarada 

43 

1,84 

960 

0,0025 

2,906 

2,37 

44 

— 

0,00375 

3,479 

2,32 

45 

— 

— 

0,00495 

3,878 

2,38 

46 

— 

— 

0,00745 

4,157 

2,35 

47 

— 

— 

0,0099 

4,483 

2,47 

48 

— 



0,0148 

4,665 

2,54 

49 

-       i     0;0192 
Tabelle  VIH. 

5,032 

2,74 

50 

9,29 

23040      1      0,0028 

1,130 

gross 

51 

— 

—              0,0040 

1,610 

gro06 

52 

— 

—              0,00525 

2,034 

2,86 

53 

— 

-              0,00775 

2,917 

2,41 

54 

— 

—        t     0,0102 

3,619 

1,69 

55 

— 

-         i     0,0160 

5,391 

1,88 

56 

— 

-              0,0223 

7,359 

2,38 

57 

—              0,0326 

Tabelle  IX. 

9,852 

2,33 

58 

5,76 

23040 

0,00415 

1,038 

gross 

59 

— 

— 

0,0058 

1,429 

gross 

60 

— 

— 

0,0083 

1,873 

1,73 

61 

— 

— 

0,0107 

2,346 

1,73 

62 





0,0330 

6,087 

2,23 

63 

— 

— 

0,041? 

7,335 

2,39 

Tabelle  X. 

64 

3.74       1 

23040 

0,0099        1 

1,413       1 

1,64 

65 

___        1 

19200 

— 

1,696 

1,96 

66 

— 

4800 

— 

4,950 

2,14 

67 

— 

960 

— 

8,727 

2,36 

68 

— 

23040 

0,0414 

4,823 

2,55 

69 

— 

19200 

— 

5,424 

2,53 

70 

— 

4800 

— 

9,540 

2,65 

71 

— 

960     ' 

— 

10,671 

2,85 

Aus  den  vorstehenden  Tabellen  folgt,  dass  bei  dem  Tor- 
liegenden  Condensator  schon  in  den  allerersten  Stadien 
der  Ladung,  untersucht  von  etwa  Vrotf  See.  bis  zu  ^24  See, 
eine  ganz  systematisch  variable  Capacität  anzunehmen 
ist  Dass  bei  noch  längerer  Ladungsdauer  noch  weit  grössere 
Capacitätswerthe  sich  ergeben  würden,  dürfte  schon  aus  allen 
früheren  Untersuchungen  der  Dielectriken  folgen,  und  habe 
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ich  selbst  an  meinem  Condensator  direct  beobachtet  Ladet, 
resp.  entladet  man  denselben  bei  Anwendung  von  einigen 
Grove'schen  Elementen  und  bei  dauernd  verbundenem 
Schliessungskreise  (mit  einem  Widerstände  von  960  Ohmads) 
durch  ein  Galvanometer  von  11,25  See.  Schwingungsdauer, 
80  zeigt  er  eine  CapacitM  von  4,3  Mikrofarads.  Das  würde 
also  etwa  seine  Capacität,  in  dem  gewöhnlich  üblichen  Sinne 
bestimmt,  sein. 

Dabei  ist  zu  bemerken,  dass  es  sich  bei  diesen  verschie- 
denen Capacitätswerthen  um  wirklich  in  dem  Condensator 
angesammelte  Electricitätsmengen  handelt,  und  dass  bei  den 
angewandten  schwachen  Ladungen  nicht  irgendwelche  Strö- 
mungen durch  irgend  eine  Art  von  Leitung  des  Isolators 
mit  meinen  Beobachtungsmitteln  überhaupt  erkennbar  waren. 
In  dieser  Beziehung  waren  besonders  einige  Versuche  sehr 
lehrreich,  bei  welchen  ich  durch  mehrere,  etwa  ^j^^^  See, 
dauernde  Ladungen,  die  ohne  Entladung  aufeinander  folgten, 
dem  Condensator  gewisse  genau  zu  messende  Gesammtelec- 
tricit&tsmengen  zuführte  und  dieselben  alsdann  in  einer  Reihe 
Ton  ebenso  kurzen  Entladungen  rückwärts  zum  zweiten 
mal  bestimmte.  Solcher  Entladungen  mussten  dann  be- 
greiflicherweise mehr  vorgenommen  werden,  als  vorher  La- 
dungen, da  der  Condensator  durch  die  Ladungen  nicht  den 
vollen  Werth  der  Potentialdifferenz  der  Batterie  erhalten 
hatte.  Aber  die  gesammte  Quantität  der  Electricität  liess 
sich  sich  ganz  genau  rückwärts  wieder  gewinnen.  Das 
ist  untersucht  bis  zu  grösseren  Ladungen,  als  sie  in  den 
eigentliche  Versuchen  überhaupt  vorkommen.  Danach  er- 
scheint die  schon  öfter,  kürzlich  wieder  von  Hm.  CoUey^) 
ausgesprochenen  Vermuthung,  dass  alle  derartigen  Abwei- 
chungen von  dem  einfachen  Verhalten  durch  Leitungen  des 
Isolators  bedingt  sein  möchten,  unhaltbar. 

Die  Verhältnisse  sind  also  bei  dem  vorliegenden  Con- 
densator mit  starre'm  Isolator  frei  von  den  unangenehmen 
Sttrungen,  die  bei  oondensatorisehen  ^lüssigkeitszellen  durch 
üe  electrolytische  Convection  veranlasst  werden,  und  bieten 


1)  Colley,  Wied.  Ann.  7.  p.  241.  1879. 
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darum  eine  besonders  geeignete  Grundlage  ftLr  die  Discus- 
sion der  Veränderlichkeit  der  Capacit&t  dar.  Um  das  Be- 
obachtungsmaterial der  Tabellen  für  eine  solche  Discussion 
übersichtlicher  zu  machen,  möge  es  zunächst  gestattet  sein, 
in  der  folgenden  Tabelle  die  Capacitätswerthe  geordnet  nach 
Zeitintervallen  und  Widerständen  zusammenzustellen;  die 
Tabelle  enthält  sämmtliche  71  Capacitätswerthe  einzeln  auf- 
geführt. 

Tabelle  XL 


/ 

1 

c  für  R 

— 

\      960 

4800 

1 

.      9600 

1      19200 

'      23040 

0,0014 

2,33 

1 

1 

0,00235  —  0,0028 

2,17 
2,37 

"" 

: 

gross 

1 

groes 

0,00375  —  0,00415  . 

2,32 

~ 

— 

gross 

gross 

2,32 

gross 

0,0047    -0,0053 

2,22 
2,35 

2.25 

3,94 

gross 

2,38 

— 

— 

2,61 

2,86 

2,38 

0,0058    —0,0062 

2,38 

— 

— 

~~ 

gross 

0,00745  -  0,0078 

2,35 

— 

2,18 

2,41 

0,0083 

— 

— 



1,73 

-    0,00935  —  0,0099 

2,33 

2,28 

*- 

2,17 

2,38 

2,14 

— 

1,96 

2,36 

- 

2,17 

1,64 

2,42 

.    2,47 

0,0102    -0,0107 

2,42 

2,33 

2,24 

— 

1,69 

— 

- 

— 

1,78 

0,01395  —  0,0160 

2,48 
2,54 

— 

2,24 

1,88 

0,0186    -0,0192 

2,54 

— 

— 

2,49 

2,74 

— 

— 

2,33 

0,0210    —0,0223 

2,60 

2,46 

2,30 

2,44 

2,67 

2,47 

2,45 

2,39 

2,33 

0,0326    —0,0330 

"■ 

— 

"7" 

"7 

2,33 
2,23 

0,0861    —0,0389 

2,79 
2,82 

— 

2,59 

0,0414   -0,0419 

2,85 

2,66 

2,64 

2,60 

2,55 

2,65 

2,53 

2,39 

Eine  Durchsicht  dieser.  Tabelle  zeigt : 

1)  Unter  gleichen  Umständen  ist  eine  für  das  Folgende 
hinreichende  Uebereinstimmung  der  Resultate  erzielt  worden. 

2)  Die  allerdings  nur  in   geringem  Maasse    geänderte 
Kraft  der  Batterie  ist  von  keinem  bemerkbaren  Einfluss  auf 
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den  Verlauf  der  Capacitätswerthe.  Hierbei  ist  daran  zu 
erinnern,  dass  auch  meine  früheren  Untersuchungen^)  von 
condensatorischen  Flüssigkeitszellen  für  ganz  kleine  Ladun- 
gen und  demnach  ganz  geringe  Grade  der  Orientirung  der 
Molecule  keinen  deutlichen  Einfluss  der  sogar  erheblich 
variirten  Batteriekraft  erkennen  liessen.') 

3)  Im  Verlaufe  jeder  einzelnen  Ladung  ist  die  nach 
obiger  Formel  berechnete  Capacität  in  einer  Art  yeränder- 
lich,  deren  volle  Gesetzmässigkeit  am  besten  an  den  Fälleü 
mit  grösstem  Widerstände,  d.  h.  mit  überhaupt  langsamstem 
Verlaufe,  zu  erkennen  ist  Danach  sind  für  die  kleinsten 
Zeiten  sehr  grosse  Capacitäten  (im  Sinne  der  obigen  Bech- 
Dung)  anzunehmen,  d.  h.  die  Ströme  verlaufen  dort  constant, 
und  zwar  mit  keiner  deutlichen  Differenz  in  der  Stärke,  als 
wenn  der  Condensal;or  ausgeschaltet  wäre.  Weiterhin  neh- 
men dann  die  berechneten  Capacitätswerthe  rasch  ab,  pas- 
siren  ein  Minimum  und  steigen  danach  mit  wachsenden 
Zeiten  continuirlich  an.  Der  erste  Theil  dieses  allgemeinen 
Verlaufes  der  berechneten  Capacitätswerthe  ist  für  die  klei- 
neren Widerstände  nicht  zu  beobachten  gewesen,  weil  dort 
bei  dem  rascheren  Gesammtverlaufe  die  kleinsten  gewählten 
Zeitintervalle  hierfür  schon  zu  gross  waren.  Uebrigens  be- 
darf gerade  dieser  Theil  des  Verlaufes  einer  besonderen 
Erörterung.  Es  ist  klar,  dass  für  ganz  kleine  Zeiten  über- 
haupt ein  endlicher  Werth  der  Capacität  aus  der  obigen 
Formel  nicht  berechnet  werden  kann,  da  dieselbe  dann  zu: 

t 

I  wird.    Lidessen  lässt  sich  bei  einem  bestimmten  c,  welches 
fo  den  ganzen  Ladungsvorgang  constant  gesetzt  wird,  be- 


1)  Herwig,  Wied.  Ann.  6.  p.  805.  1879;  femer  auch  Wied.  Ann. 
i  p.  587.  1877. 

2]  Dasselbe  hat  ganz  kürzlich  wieder  Hr.  Bartoli  (Niv>v.  Cim.  7. 
p.234.  1880)  beobachtet,  der  übrigens  meine  einschlägigen,  früher  er- 
«hienenen  Untersuchungen  nicht  gekannt  zu  haben  scheint  und  dieVer- 
^tnuse  überhaupt  von  einem  wesentlich  anderen  Gesichtspunkte  aus 
beiirtheilt 
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rechnen,  zu  welchen  Zeiten  merkliche  Abweichungen  Ton 
dieser  ersten  Annähemngsformel  anüzntreten  beginnen.  Eine 
solche  Sechnnng,  ausgeführt  mit  den  ungefähren  Minimal- 
werthen  der  Capacitäten  nach  der  vorigen  Tabelle  fiir  die 
drei  grösseren  Widerstände,  nämlich  mit  e  —  2ß  fur  i?  »  9600, 
c  =  2  f&r  Ä  =  19200,  c  =  1,7  fur  Ä  =  23040,  ergibt  nun,  dass 
die  betreffenden  Zeiten  kleiner  sind,  als  die  in  den  Versuchen 
vorkommenden.  Am  klarsten  wird  diese  Sache  durch  die 
folgende  Tabelle  werden,  worin  mit  den  genannten  Minimal- 

t  i_ 

werthen  die  Integrale  Jidt^  cE\\  —  e   **)    berechnet   und 

0 

den  direct  beobachteten  Werthen  gegenübergestellt  sind  fiir 
die  sämmtlichen  hier  in  Betracht  kommenden  Versuche  (ge- 
ordnet nach  den  mit  10®  multiplicirten  Quotienten  tj  R). 

Tabelle  XU 


Yenmcbfi- 

Nr. 

•»••i 

c 

fidt 

0 

berechnet  [beobachtet 

.. L  .       ..         ,  .      .. 

50 

0,12 

gross 

1,088 

1,130 

25 

0,13 

gross  • 

1,503 

1,557 

51 

0,17 

gross 

1,532 

1,610 

58 

0,18 

gross 

0,985 

1,038 

26 

0,20 

gross 

2,222 

2,336 

52 

0,28 

2,86 

1,980 

2,034 

59 

0,25 

gross 

1,351       1       1,429 

18 

0,25 

gross 

0,911 

^      0,970 

27 

0,28 

2,61 

2,964 

3,010 

53 

0,34 

2,41 

2,833 

2,917 

11 

0,54 

3,94 

1,850 

1,938 

Man  sieht,  ¥rie  die  beobachteten  Werthe  ausnahmslos 
grösser  sind.  Wenn  die  Differenz  auch  nicht  sehr  viel  aus- 
macht (für  kleine  t  und  grosse  R  ist  der  Einfluss  von  c  auf 

die  Werthe  des  Integrals  Jidt  überhaupt  am  geringsten),  ßo 

0 

ist  auf  der  anderen  Seite  daran  zu  erinnern,  dass  gerade 
hier  die  Beobachtungen  durch  die  Hülfsbeobachtungen  bei 
ausgeschaltetem  Condensator  am  allersichersten  zu  contro- 
liren  sind.    Beide  Arten  von  Beobachtungen  durch  einander 
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gemacht,  haben  eben  f&r  die  kleineren  2ieitintervalle  zu  glei- 
chen Stromqnantit&ten  geftthrt  Auch  sei  erwähnt,  dass  die 
wenigen  nicht  in  die  Tabellen  aufgenommenen  Versuche,  von 
denen  oben  die  Sede  war,  sämmtlich  späteren  Zeitpunkten 
angehörten,  dass  also  überhaupt  gar  kein  Fall  beobachtet 
wurde,  welcher  sich  der  besprochenen  Sache  nicht  fügte. 
Die  letztere  dürfte  demnach  doch  ziemlich  gesichert  er- 
scheinen. 

Das  Verhalten  des  Gondensators  in  diesen  ersten  Sta- 
dien der  Ladung  kommt  offenbar  darauf  hinaus,  dass  die 
Intensität  des  Ladungsstromes  nicht,  wie  es  bei  constanter 
Capacität  nöthig  wäre,  sofort  abzufallen  beginnt,  sondern 
eine  Zeitlang  völlig  constant  bleibt.  Die  Intensitätscurve 
(in  Abhängigkeit  Ton  der  Zeit)  liegt  also  anfangs  der  Zeitaxe 
parallel,  und  da  sie  für  grosse  Zeiten  derselben  Axe  asym- 
ptotisch sich  nähert,  so  muss  sie  nothwendig  für  eine  Zwischen- 
zeit einen  Inflexionspunkt  haben.  Das  ist  genau  derselbe 
Verlauf  der  Intensität,  wie  ich  ihn  auch  für  condensatorische 
Flüssigkeitszellen  beobachtet  habe.  Ein  Analogen  dazu  bietet 
übrigens  auch  die  sogenannte  Curve  des  ansteigenden 
Stromes  an  dem  der  Erde  anliegenden  Ende  eines  Ka- 
bels, die  gleichfalls  einen  Inflexionspunkt  besitzt.  Dieser 
Fall  ist  indessen  complicirt,  da  das  Kabel  als  eine  Summe 
nacheinander  zu  ladender  Condensatoren  aufzufassen  ist, 
deren  gleichsinnige  Belege  durch  Widerstände  yerbunden 
sind,  und  da  weiter  bei  einem  längeren  Kabel  der  Selbst- 
indnctionscoSfficient  einen  bedeutenden  Werth  hat  und  des- 
halb auf  die  Stromentwickelung  einen  wohl  kaum  zu  ver- 
nachlässigenden  Einfluss  üben  wird. 

Ehe  dieser  Gegenstand  und  damit  das  eigentliche  Ver- 
alten der  Capacität  (im  Gegensatze  zu  der  bei  der  bisherigen 
Bechnung  gemachten  Supposition)  theoretisch  weiter  verfolgt 
Verden  möge,  will  ich  zuYor  noch  einige  Beobachtungen 
i&ittheilen,  die  ich  nach  demselben  Verfahren  an  einem  Hart- 
gunmicondensator  machte. 

Hartgummicondensator.  Derselbe  war  im  wesent- 
lichen wie  der  vorige  Condensator  construirt.  Es  waren 
tö  Platten  Hartgummi  verwandt  mit  einer  durchschnittlichen 
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Dicke  von  0,587  mm.  Die  Grösse  der  sich  direct  gegenüber- 
stehenden Metallbelege  betrug  im  ganzen  3,313  qm.  Die 
folgenden  Tabellen  schliessen  sich  ganz  den  Tabellen  I  bis 
X  an. 

Tabelle  XIH. 


Nr. 

E 

In  VoltB 

E 

in  OhmadB 

t 
in  See. 

h 

in 
Mikroweben 

c 

in 

Mikrofftradi 

72 

30,1 

23040 

0,0054 

3,200 

0,126 

73 

— 

— 

0,01015 

3,735 

0,128 

74 

— 

— 

0,0150 

3,815 

0,127 

75 

— 

— 

0,0197 

4,000 

0,133 

76 

— 

— 

0,0416 

4,027 

0,184 

Tabelle  XIV. 

77 

30,1 

23040      ''       0,0026 

2,215 

0,122 

78 

— 

-               0,0055 

3,201 

0,125 

79 



—         1       0,0104 

3,763 

0,129 

80 

-^ 

—         ;       0,0200 

3,901 

0,130 

81 

— 

— 

0,0419 

4,002 

0,133 

82 

— 

— 

0,1000 

4,028 

,       0,134 

83 

— 

0,4700 

4,158 

1       0,138 

Tabelle  XV. 

84 

14,8 

960        i       0,0419 

1,940 

0,131 

85 

— 

—         i       0,1000 

2,014 

0,136 

86 

— 

0,4700 

2,104 

0,142 

Bei  diesem  Oondensator  sind  die  Capacitätswerthe,  haupt- 
sächlich infolge  seiner  geometrischen  Verhältnisse,  nur  gering 
ausgefallen.  Dadurch  ist  der  ganze  Ladungsvorgang  auf 
einen  viel  kürzeren  Zeitraum  zusaipmengedrängt,  und  deshalb 
auch  der  erste  Theil  des  Verlaufs  der  Capacitätswerthe  hier 
nicht  erkennbar.  Dagegen  ist  das  spätere  Stadium  des  cön- 
tinuirlichen  Anwachsens  der  Werthe  mit  der  Zeit  deutlich 
zu  sehen.  Es  möge  erwähnt  werden,  dass  Versuche,  welche 
mit  dauernd  verbundenem  Schliessungskreise  ganz  in  der 
Weise,  wie  oben  bei  dem  Paraffinpapiercondensator,  aus- 
geführt wurden,  den  grösseren  Werth  0,150  der  Capacität 
ergaben. 

Hiernach  dürfte  es  wahrscheinlich  sein,  dass  ein  hin- 
reichend grosser  Hartgummicondensator,  wie  er  mir  leider 
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nicht  zur  Verfügung  stand,  qualitatiy  in  allen  Stücken  sich 
wie  der  Para£finpapiercondensator  verhalten  würde. 

Theoretisches.  Nach  dem  Vorigen  ist  der  wesentliche 
Charakter  der  Veränderlichkeit  der  Capacität  während  des 
LadungSYorganges  hei  einem  Condensator  mit  starrem  Iso- 
lator (wenigstens  bei  einem  Paraffinpapiercondensator)  in 
ganz  derselben  Weise  ausgeprägt,  wie  bei  condensatorischen 
Flüssigkeitszellen.  Infolge  dieser  Veränderlichkeit  ist  die 
Intensitätscurve  ches  Ladungsstromes  anfangs  der  Zeitaxe 
parallel,  passirt  dann  einen  Inflexionspunkt  und  fällt  weiter- 
hin nicht  einfach  logarithmisch,  sondern  immer  langsamer' 
ab,  um  schliesslich  der  Zeitaxe  wiederum  parallel  zu  werden. 
Ganz  analog  muss  sich  die  Curve  der  Potentialdifferenz- 
entwickelung  am  Condensator  selbst  verhalten,  da  bei  ver- 
miedener Selbstinduction  stets  die  Formel: 

gilt,  wenn  Q  die  Potentialdifferenz  an  den  Condensator- 
belegen  zu  der  Zeit  vorstellt,  wofür  die  Intensität  i  des 
Ladungsstromes  herrscht.  Auch  diese  Curve  ist  für  ganz 
kleine  und  ganz  grosse  Zeiten  der  Zeitaxe  parallel  und  be- 
sitzt dazwischen  einen  Inflexionspunkt.  Da  der  Zusammen- 
hang von  Q  und  c  an  die  Bedingung: 

geknüpft  ist,  so  muss  hierin  c  als  eine  solche  Function  der 
Zeit  t  eingeführt  werden,  dass  dadurch  der  angedeutete  Ver- 
lauf von  Q  hervorgerufen  wird.  Bei  constant  gedachtem 
c  würde  die  vorstehende  Bedingung  zu  den  Gleichungen 
f&hren: 

und: 


:  (2) 

^^«  =  c(i-r«-^), 

1  P) 

dQ          e      cÄ 
Edt  *"  cR 

Die  wesentlichste  oben  angegebene  Charakteristik  würde 
i    nun  erreicht  sein,  wenn  durch  ein  variables  c  statt  der  letzten 
Gleichung  die  folgende  gegeben  wäre: 

I         Ana.  d.  Phji.  u.  Ghem.  K.  F.   Xm.  12 
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Daraus  wurde  unter  Einsetzung  der  Grenzwerthe  Q  =  £ 
für  <  =  CX)  und  cQ  =  0  für  ^  =  0  zunächst  folgen: 

und  weiter  mit  Berücksichtigung  von  (1)  die  Gleichung  (3) 
sich  in: 

verwandeln. 

Hiermit  wäre  zugleich  im  grossen  Ganzen  der  Vorstel- 
lung Sechnung  getragen,  welche  man  sich  über  den  Grund 
der  Veränderlichkeit  der  Capacität  zu  bilden  hat  Nach 
dieser  Vorstellung  sind  es  Bewegungshindernisse,  welche  der 
electrischen  Orientirung  der  Molecule  des  Dielectricums 
derart  entgegenstehen,  dass  sie  den  jeweils  möglichen  Grad 
der  Orientirung  erst  in  etwas  späterer  Zeit  zulassen,  sodass 
der  ganze  Vorgang  passend  als  dielectrische  Nachwirkung 
bezeichnet  werden  kann.  Dem  Grade  der  Orientirung  ent- 
spricht die  durch  den  Condensator  gebundene  Electricitäts- 
menge,  und  so  tritt  für  diese  Menge  cQ  gegenüber  dem 
Falle  einer  widerstandslosen  Orientirung  ein  subtractives 
Glied  in  Rechnung,  wie  es  die  Form  von  Gleichung  (6) 
gegenüber  der  von  (2)  zeigt.  Dieses  subtractive  Glied  ent- 
hält Exponentialfunctionen  der  Zeit,  wie  es  von  vornherein 
erwartet  werden  kann.  Ich  darf  bei  der  Gelegenheit  darauf 
hinweisen,  dass  die  Exponentialform  ganz  kürzlich  auch  von 
den  Herren  Perry  und  Ayr  ton  (nach  dem  Vorgange  von 
Maxwell)  gewählt  wurde ^),  um  fiir  grosse  Zeiten  (mehr 
gegen  das  Ende  des  Verlaufes  hin)  die  Rückstandserschei- 
nungen einer  Leydener  Flasche,  die  Ladungserscheinungen 
eines  Platin -Wasser -Voltameters  und  die  Erscheinungen  der 
elastischen  Nachwirkung  in  Zusammenhang  zu  bringen. 


1)  Perry  u.  Ayrton,  Proc.  of  the  Roy.  See.  80.  p.  411.  1880. 
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Aus   den   Gleichungen   (5)   und   (6)  folgt  jetzt  für  die 
Variabilität  der  Capacität: 


(7)  c  =  c. 

wenn  mit  c^  die  für  t=  oo^  also  für  eine  vollendete  Ladung 
gültige  Capacität  bezeichnet  wird.  Das  so  eingeführte  c^  ist 
in  seinem  Werthe  ausser  durch  die  geometrischen  Verhält- 
nisse (bei  Electrolyten  blos  durch  die  Grösse  der  Electroden) 
wesentlich  durch  den  Electricitätsgehalt  jedes  dielectrischen 
Molecüls  und  eventuell  durch  diejenige  Potentialdifferenz 
bedingt,  bei  welcher  volle  Orientirung  des  ganzen  Dielectri- 
ciims  möglich  ist  (die  Zersetzungspotentialdifferenz  der  Elec- 
trolyte). Es  steht  dem  Vorigen  nach  mit  den  drei  Grössen 
cf/S/  in  der  noth wendigen  Beziehung: 

{Q\  ff    f    1  1  \ 

Mit  dieser  Bedingung  (8)  wird  zugleich  aus  (6): 

Zu  bemerken  ist  noch,  dass  die  Grössen  a  ßy  ihrer 
Dimension  nach  reciproke  Werthe  eines  Productes  aus  Ca- 
pacität und  Widerstand  oder  auch  einfach  reciproke  Werthe 
einer  Zeit  sind. 

Die  zeitliche  Entwickelung  von  c  ist  wesentlich  durch 
die  Werthe  a  ß  y  bedingt  und  hängen  letztere  deshalb  von 
den  Bewegungshindernissen  für  die  Orientirung  der  dielec- 
trischen Molecule  ab.  Man  kann  in  Bezug  auf  den  Charakter 
dieser  Bewegungshindernisse  zunächst  allgemein  bemerken, 
dass  sie  eine  theilweise  Zerstreuung  der  electrischen  Energie 
in  Wärmeenergie  zur  unmittelbaren  Folge  haben.  Das  ist 
von  Hrn.  W.  Siemens^)  für  Glas  und  von  mir*)  für  Elec- 
trolyte constatirt  worden.  Im  speciellen  ferner  ist  für  Elec- 
trolyte in  den  allerersten  Stadien  der  Ladung  der  gewöhn- 


1)  Siemens,  Pogg.  Ann.  125*  p.  137.  1865. 

2)  Herwig,  Wied.  Ann.  4«  p.  187.  1878. 
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liehe    electrische    Widerstand    q    derselben    (der    auch  ftLr 

zersetzende   Ströme   gilt)   in   der  Art  entscheidend  für  die 

Bewegungshindemisse,  dass  die  Capacität  dort  den  Werth: 

t 

c  =  — 

9 

besitzt.  Etwas  Analoges  ist  nach  den  jetzt  vorliegenden  Ver- 
suchen auch  für  starre  Dielectriken  anzunehmen,  nur  wird  q 
dabei  nicht  den  (übrigens  noch  wenig  aufgeklärten)  Wider- 
stand bedeuten,  den  diese  Dielectriken  für  durchgehende 
Ströme  haben  würden,  sondern  entschieden  kleinere  Wider- 
stände, die  dem  blossen  Drehen  von  Molecülen  eines  starren 
Körpers  entspringen.  Bei  meinem  Paraffinpapiercondensator 
würde  dieses  p,  in  dem  Maasse  electrischer  Widerstände  ausge- 
drückt, sicher  noch  nicht  100  Ohmads  betragen  können,  da  bei 
grossem  R  anfangs  merklich  dieselbe  Intensität  des  Ladungs- 
stromes beobachtet  wurde,  als  wenn  der  Condensator  ausge- 
schaltet wäre.  Versteht  man  also  unter  q  im  Folgenden 
allgemeiner  die  Bewegungshindernisse  fiir  diq  Orientirung 
der  Molecule,  von  denen  des  Näheren  nur  bekannt  ist,  dass 
sie  bei  Electrolyten  in  den  ersten  Anfangsstadien  der  Orien- 
tirung mit  den  gewöhnlichen  electrischen  Widerständen  zu- 
sammenfallen, so  ist,  um  anfanglich: 

c  =  —    und  damit     Q  =  ^-^ 

zu  erhalten,  von  den  Werthen  aßy  die  Bedingung  zu  er- 
füllen: 

(9) 


«y  R 


Endlich  ist  zu  wünschen,  dass  für  einen  idealen  Con- 
densator im  früher  angenommenen  Sinne,  d.  h.  für  q  =  0: 

(10)  /  =  00     und     a==  ß  =  ^ 

sei,  wodurch  zugleich  c  =  c^  wird. 

Den  Bedingungen  (8),  (9)  und  (10)  würde  man  passender 
Weise  durch  folgende  Formen  der  Werthe  aßy  entsprechen 
können,  worin  m  und  n  Zahlen  oder  auch  wieder  solche 
Functionen  der  verschiedenen  Widerstände  sind,  dass  deren 
Dimension  auf  blosse  Zahlen  führt: 
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(11)  ''.(Ä  +  P)y  =  2".{^  +  5^}' 


(12)  c,(i^  +  p)^=l-».{g±^  +  j^J  +  ]/l  +  m»{^  +  ^|% 

Mit  diesen  Werthen  erfüllt  man  nicht  nur  die  mannich- 
faltigen  in  der  vorigen  Entwickelung  Yor  und  nach  betonten 
Zwecke,  sondern  kann  auch  noch  weitere  in  meinen  frühe- 
ren Versuchen  an  Electrolyten  hervorgetretene  Gesichtspunkte 
Terificiren.  Es  möge  noch  besonders  bemerkt  werden ,  dass 
man  bei  Einsetzung  der  Werthe  in  dem  Ausdruck  für  c 
nach  (7)  das  stetige  Wachsen  von  c  mit  der  Zeit  nach- 
weisen kann.  Dadurch  ist  erst  der  eigentliche  Verlauf  der 
Condensatorcapacität  gegeben,  da  natürlich  der  durch  die 
Tabelle  XI  dargestellte  Verlauf  dieser  Grösse  nur  den  Sinn 
ihrer  Abweichung  von  constant  gedachten  Verhältnissen  aus- 
dr&ckte. 

Schliesslich  sei  noch  erwähnt,  dass  die  Berücksichtigung 
einer  gleichzeitigen  mit  constai^tem  Widerstände  erfolgenden 
Convection  die  vorige  Rechnung  nur  unbedeutend  abändern 
würde. 

In  den  vorstehenden  theoretischen  Entwickelungen  spielen 
Ton  Seiten  der  Oondensatoren  selbst  also  zwei  Grössen  eine 
wesentliche  Bolle,  c^  und  q.  Ich  erlaube  mir  nun,  um  Miss- 
Terständnissen  vorzubeugen,  nochmals  ausdrücklich  hervor- 
zuheben, dass  diese  Grössen  nicht  für  starre  Dielectriken  und 
fär  Electrolyte  in  jeder  Art  als  gleichbedeutend  angesehen 
werden  dürfen  und  überhaupt  noch  nach  mancher  Bichtung 
hin  einer  weiteren  Aufklärung  und  Präcisirung  bedürfen. 
Man  muss  eben  daran  denken,  dass  man  es  bei  den  bis  jetzt 
auf  ihre  Condensationsfähigkeit  näher  untersuchten  Electro- 
lyten offenbar  mit  sehr  grossen  electrischen  Momenten  zu 
thun  hat,  und  ferner,  dass  die  kinetischen  Verhältnisse  bei 
einem  in  seinen  Theilchen  verschiebbaren  Massencomplex 
total  andere    sind    als  bei    einem   starren   Massencomplex. 
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Vor  der  Hand  sollen  demnach  die  beiden  Grössen  in  einem 
durch  das  Obige  leicht  verständlichen  Sinne  nur  dazu  dienen, 
um  fur  die  Berechnung  des  eigenthümlichen  Ladungsverlaufes 
bei  beiden  Arten  von  Condensatoren  gemeinsame  Anhaltspunkte 
herzugeben.  Diese  Berechnung  selbst  und  damit  eine  wei- 
tere Bestimmung  namentlich  auch  von  q  ist  übrigens  nach  dem 
bis  jetzt  vorliegenden  Material  wohl  noch  nicht  hinreichend 
genau  durchführbar.  Sie  würde  sich  am  besten  zunächst  an 
die  (einfacheren)  Condensatoren  mit  starrem  Dielec- 
tricum  anschliessen,  und  dazu  mussten  zweckmässigerweise 
viel  grössere  Condensatoren,  als  sie  mir  zu  Gebote  standen, 
unter  Anwendung  von  kleineren  R  einer  ähnlichen  Unter- 
suchung unterworfen  werden.  Ich  habe  auch  deshalb  in  den 
obigen  theoretischen  Erörterungen,  die  zunächst  nur  ganz 
allgemein  die  Möglichkeit  einer  Lösung  des  Problems  andeu- 
ten sollten,  die  Zahlen  m  und  n  unbestimmt  gelassen. 

Beiden  condensatorischen  Flüssigkeitszellen  spie- 
len noch  zu  viel  störende  Umstände  mit,  die  zwar,  wie  ich  glaube, 
bei  richtigem  Operiren  nicht  eigentlich  das  Charakteristische 
des  Condensationsvorganges  zu  verdecken  im  Stande  sind,  aber 
doch  genügen,  um  eine  ganz  sichere  Berechnung  zu  erschweren. 
Einen  derselben,  die  Occlusion  des  Wasserstoffs  in  die  Ka- 
thode, hat  ganz  kürzlich  Hr.  Helmholtz  an  einer  Flatin- 
wasserzelle  eingehend  untersucht  ^)  und  gefunden,  dass  er  von 
einer  electromotorischen  Kraft  von  ungefähr  1  Daniell  an 
hervortritt  Ich  darf  mir  in  Bezug  auf  diesen  Punkt  die 
Bemerkung  erlauben,  dass  ich  bei  allen  meinen  Unter- 
suchungen an  solchen  Zellen,  die  einigermassen  dauernde 
Strömungen  zum  Gegenstande  hatten,  mit  kleineren  Kräften 
(höchstens  1  Volt)  gearbeitet  und  somit  diese  Störung  wesent- 
lich vermieden  habe.  Die  eigenthümlichen  Erscheinungen^ 
definitiver  Ströme  bei  stärkeren  Ejräften,  die  mich  veran- 
lassten, solche  Kräfte  nicht  anders  als  gelegentlich  für  kür- 
zeste Ladungsdauer  anzuwenden,  waren  offenbar  durch  Was- 
stoffocclusion  bedingt 

Die  andere  Störung,  die  durch  electrolytische  Convection, 

1)  Helmholtz,  Wied.  Ann.  11.  p.  740.  1880. 

2)  Vgl.  meine  Bemerkungen  Wied.  Ann.  4.  p.  467.  1878. 
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li&be  ich  stets  durch  entsprechende  Anordnungen  möglichst 
constant  und  damit  der  Beurtheilung  besser  zugänglich  zu 
machen  mich  bemüht  Ich  möchte  übrigens  diese  G^elegen- 
heit  benutzen*  um  darauf  hinzuweisen ,  dass  diese  Störung 
bisweilen  noch  unterschätzt  zu  werden  scheint  So  hat  doch 
schon  Hr.  Helmholtz  selbst  bei  ihrer  ersten  Erörterung  ^) 
angeführt,  dass  in  einem  Voltameter  mit  Wasserstoffabsorp- 
tion am  Platin  schon  durch  eine  geringere  als  die  Zer- 
setzungspotentialdifferenz, mitunter  Wasserstoffentwickelung 
sich  zeige  könne.  Und  dennoch  ist  diese  Erscheinung,  unter 
besonders  günstigen  Bedingungen  herrorgerufen,  später  von 
Hm.  Bartoli^  und  ganz  neuerdings  wieder  von  Hm.Hoor- 
weg^)y  von  letzterem  ohne  die  zur  genaueren  Beurtheilung 
erforderlichen  Maassangaben,  als  ein  Beweis  dafür  verwerthet 
worden,  dass  hier  directe  Zersetzung  durch  den  Strom  vor- 
liege. Mir  scheint,  dass  eine  grössere  Anode,  wie  sie  von 
den  beiden  Beobachtern  benutzt  wurde,  sehr  leicht  die  win- 
zige Quantität  Wasserstoff  enthalten  konnte,  welche  an  die 
äusserst  kleine  Kathode  transportirt  dort  zum  Sichtbarwerden 
genügte,  namentlich  wenn  eine  höhere  Temperatur  der  Con- 
yection  zu  Hülfe  kam.  Man  wird  wohl  ohne  Bedenken  sagen 
können,  dass  jedes  Flatinblech,  welches  einmal  in  einer  Koh- 
lenwasserstofifflamme  geglüht  wurde,  Wasserstoff  occluclirt 
enthält,  der  nur  durch  ganz  besondere  Processe  völlig  wieder 
zu  entfernen  wäre.  Wie  schwer  man  sich  sogar  von  mehr 
äusserlich  aufgenommenen  Gasen  beim  Platin  frei  machen 
kann,  dafür  spricht  z.  B.  auch  ein  in  meiner  letzten  Arbeit 
angezogener  Fall.*) 

Im  Zusammenhange  mit  dem  Vorigen  erlaube  ich  mir 
noch  eine  Schlussbemerkung.  Schon  von  mehreren  Seiten 
ist  jetzt  die  Condensation  an  Flüssigkeitszellen  im  Princip 
anerkannt  worden.  Dabei  hat  man  es  aber  zum  Theil  be- 
sonders hervorheben  zu  müssen  geglaubt,  dass  die  Conden- 
sation nicht  alle  Erscheinungen   an    den  Flüssigkeitszellen 

1)  Helmholtz,  Pogg.  Ann.  150.  p.  491.  1873. 

2)  Bartoli,  Nuov.  Cim.  5.  p.  203.  1879. 

3)  Hoorweg,  Wied.  Ann.  12.  p.  S2.  1881. 

4)  Herwig,  Wied.  Ann.  11.  p.  678.  1880. 
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erkläre.  Das  ist  nach  allem  jetzt  und  früher  Gesagtem  wohl 
selbstyerständlich  und  von  mir  auch,  unter  Bezugnahme 
namentlich  auf  die  Untersuchungen  und  die  Erklärungsweise 
des  Hrn.  Helmholtz,  niemals  anders  angegeben  worden. 
Es  kam  ja*  stets  nur  darauf  an,  neben  den  sonstigen  Ein* 
Aussen  für  die  Zellen  auch  den  der  Condensation  nachzu- 
weisen, und  zwar  so,  dass  man  ihn  möglichst  für  sich  beur- 
theilen  und  näher  charakterisiren  konnte.  In  dieser  Beziehung 
habe  ich,  nachdem  ich  bei  einer  ursprünglich  in  ganz  anderer 
Richtung  unternommenen  Untersuchung^)  auf  die  durch- 
greifende Bedeutung  der  Condensatorauffassung,  wie  sie  die 
Herren  Varley  und  Helmholtz  angeregt  hatten,  aufmerk- 
sam geworden  war  und  den  Gegenstand  weiter  zu  unter- 
suchen anfing,  sofort  besonders  die  Veränderlichkeit  der 
Condensatorcapacität  bei  den  Ladungen  und  Entladungen 
als  einen  neuen  charakteristischen  Punkt  hinstellen  zu  müssen 
geglaubt.  Dass  die  gesammte  zu  beobachtende  Strömung 
an  einem  Voltameter  nicht  einfach  logarithmisch  abfällt,  war 
bekanntlich  fftr  Entladungsströme  (sogenannte  Polarisations- 
ströme) schon  früher  von  Hm.  Bernstein^)  beobachtet 
worden.  Aus  seinen  Beobachtungen  liessen  sich  indessen 
speciell  für  den  Verlauf  des  Condensationsvorganges  noch 
keine  Schlüsse  ziehen.  Das  Material,  welches  ich  seitdem 
über  diesen  Punkt  in  meinen  verschiedenen  Arbeiten  bei- 
brachte, hoffe  ich  durch  die  gegenwärtige  Arbeit,  welche  ein 
ganz  analoges  Verhalten  auch  für  Condensatoren  mit  starrem 
Isolator  nachweist,  noch  besser  fundirt  zu  haben.  Und  nadi 
Feststellung  des  Gondensationsprincips  im  allgemeinen  scheint 
mir  dieser  mit  der  ganzen  dielectrischen  Wirkungsweise  innig 
zusammenhängende  Punkt  die  bedeutungsvollste  Seite  der  Sache 
zu  treffen.  Eine  Anerkennung  desselben  würde  auch  ohne 
Zweifel  den  Condensationsvorgang  neben  den  sonstigen  Vor- 
gängen bei  einer  Flüssigkeitszelle  mehr  hervortreten  und  ihn 
nicht  als  etwas  schnell  Vorübergehendes  erscheinen  lassen,  wie 
er  von  den  erwähnten  Seiten  jetzt  offenbar  noch  angesehen  wird. 
Darmstadt,  den  21.  Februar  1881. 

1)  Herwig,  Pogg.  Ami.  159.  p.  61.  1876. 

2)  Bernstein,  Po^.  Ann.  155.  p.  177. 1875. 
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XI.  Ableitung  der  electrodytumUschen  Inductions' 
geset»e;  von  If.  JJmow. 


In  Betreff  einiger  weiter  unten  mitgetheilter  Rechnungen 
richtete  Hr.  G.  Wiedemann  meine  Aufmerksamkeit  auf  eine 
wichtige  Arbeit  yon  Hm.  Stefan^),  welche  dasselbe  Kel  wie 
mein  Aufsatz  yerfolgte.  Daher  halte  ich  f&r  nothwendig, 
einige  Schwierigkeiten  der  Ableitung  einer  Theorie  der  In- 
ductionsgesetze  ohne  Annahme  von  Hypothesen  über  elec- 
tromotorische  Wechselwirkungen  zwischen  sämmtlichen  elec- 
trischen  Theilchen  hervorzuheben.  Die  Begründung  der  In- 
ductionsgesetze  auf  dem  Princip  der  Erhaltung  der  Energie 
und  den  Gesetzen  der  Wärmeentwickelung  und  ponderomo- 
torischen  Wechselwirkungen  in  einem  Systeme  von  Strömen 
ist  in  der  oben  citirten  Abhandlung  des  Hm.  Stefan  durch- 
geftihrt. 

Hr.  Stefan*)  wendet  das  Princip  der  Aequivalenz  der 
Yon  den  chemischen  Kräften  erzeugten  Energie  einerseits, 
der  in  der  Leitung  entwickelten  Wärme  und  der  verrichte- 
ten äusseren  Arbeit  andererseits  auf  die  Vorgänge  während 
eines  ganzen  Kreisprocesses  an.  Am  Ende  desselben  sind  die 
Stromintensitaten  der  beiden  Einge  und  ihre  gegenseitige 
Lage  die  gleichen  wie  an  seinem  Anfange,  wobei  ausgesagt 
wird'),  dass  alles  sich  wieder  in  demselben  Zustande 
befindet.  Wir  wollen  uns  zwei  leitende,  unausdehnbare, 
aber  biegsame  Einge  vorstellen.  Es  seien  i^  und  i^  die 
Stromintensitäten;  e^,  e^  die  electromotorischen  Kräfte  der 
galvanischen  Säulen,  welche  in  die  Bingen  eingeschaltet 
sind;  tc^,  w^  die  Widerstände  dieser.  Alle  Grössen  seien  im 
absoluten  electromagnetischen  Maasse  ausgedrückt. 

Wir  wollen  noch  mit  V  das  electrodynamische  Potential 
der  Ringe  aufeinander,  wenn  sie  von  Stromeinheiten  in  der- 
selben Sichtung  durchflössen  sind,  bezeichnen.    Die  Anwen- 


1)  Stefan,  Wien.  Ber.  64.  ü.  Abth  p.  193.  1871. 

2)  1.  c.  p.  193—197. 

3)  1.  c.  p.  197. 
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dung  des  oben  angefiQirten  Princips  fährt  Hm.  Stefan  zu 
der  Gleichung: 

(1)  w^di^^  +  w^  di^^  -  (i\  di^  +  i^  di^)  ^  =  0, 

dann  wird  gesagt:  „und  diese  zerfällt  in^': 

(2)  w^di^^i^^,      w^di^^t,^^ 

Es  sind  hier  di^  und  di^  die  während  des  Kreisprocesses 
eingetretenen  Aenderungen  ^)  der  Stromintensitaten. 

Ich  mache  die  folgende  Bemerkung.    Die  Gleichungen 

(2)  sind  specielle  Formen  der  Grundgleichungen  der  electro- 
dynamischen  Induction »  ihre  Ableitung  ist  das  Ziel  der 
Theorie.  Können  wir  sie  aber  in  der  angeführten  Ablei- 
tung als  bewiesen  ansehen?  Das  glaube  ich  nicht;  wir 
wissen  ja  im  voraus  nichts  über  die  Abhängigkeit  der  Grössen 
rfij,  dij  ^on  den  willkürlichen  i^,  ig,  dVjdt^  und  die  Zer- 
legung der  Gleichung  (1)  in  zwei  Gleichungen  (2)  erscheint  als 
eine  mögliche,  aber  nicht  nothwendige. 

Der  weitere  Uebergang  von  diesen  Ausdrücken,  welche 
für  den  Fall  einer  willkürlichen  Veränderung  der  gegen- 
seitigen Lage  der  Einge  gültig  sind,  zu  dem  Ausdrucke 
des  Gesammtpotentials  der  beiden  Ringe  ^,  welcher  auch  im 
Falle  einer  willkürlichen  Veränderung  der  Strominten- 
sitäten gelten  muss,  kann  durchaus  nicht  als  ein  strenger 
angesehen  werden,  allein  als  ein  möglicher. 

"Wir  wollen  jetzt  sehen,  wie  die  allgemeinsten  Glei- 
chungen abgeleitet  werden.®)  Wenn  wir  das  gesammte  Po- 
tential des  Systems  der, beiden  Ringe  in  der  Weise  schreiben: 

(3)  ^U,+  i,^V+^U,, 
gelangt  Hr.  Stefan  zu  der  Gleichung: 

Von  dieser  Gleichung  wird  es  dann  wieder  gesagt,  dass 
man  sie  „in  folgende  zwei  zerlegen  kann'': 


1)  1.  c  p.  196. 

2)  1.  c  p.  202. 

3)  1.  c.  p.  205—207. 
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(5)       e,=^w,i,  +^^{i^U^+i^V),        e^=-w^^+j-^{i^U^  +  i^V), 

das  sind  die  zwei  allgemeinsten  G-rundgleichungen,  welche 
zu  beweisen  waren:  hier  sind  sie  aber  nicht  bewiesen. 
Wenn  auch  die  Stromintensitäten  £^,  i^  willkürlich  sind,  so 
kommen  sie  doch  auch  in  den  Klammern  der  Gleichung  (4) 
Tor;  es  ist  demnach  die  gemachte  Zerlegung  keine  noth- 
wendige.  Der  Gleichung  (4)  kann  auf  sehr  verschiedene 
Arten  genügt  sein,  und  es  soll  erst  bewiesen  werden,  dass 
ans  allen  Arten  ihrer  Befriedigung  nur  die  einzige  (5)  behal- 
ten werden  muss.  Ich  glaube,  dass  die  Symmetrie  der  Glei- 
chungen nicht  als  ein  Beweis  ihrer  Gültigkeit  ange'sehen 
werden  kann. 

Die  hervorgehobenen  Schwierigkeiten  der  Ableitung  der 
Inductionsgesetze  glaubte  ich  in  folgender  Weise  umgehen 
zu  können. 

Wir  wollen  die  Quantität  der  inneren  Energie,  welche 
das  System  unserer  Binge  im  Zeitelement  dt  nach  aussen 
abgeben  kann,  berechnen. 

Es  wird  erstens  ein  Theil  dieser  Energie  durch  die  che- 
mische Arbeit  der  galvanischen  Säulen  geliefert,  nämlich:    . 

Ausser  diesem  kann  zweitens  das  System  der  Binge 
ein  anderes  Quantum  Energie  haben.  Die  Existenz  und 
das  Gesetz  dieser  En.ergie  sollen  weiter  bewiesen  und 
bestimmt  sein.  Wir  bezeichnen  diese  Energie  mit  tp 
and  bemerken,  dass  wenn  eine  solche  existirt,  sie  durch 
den  augenblicklichen  Zustand  (Werthe  t^,  i^  und  räum- 
liche Configuration  der  wägbaren  Theile)  des  Systems  völlig 
bestimmt  werden  muss,  weil  uns  die  Erfahrung  lehrt, 
dass  wir  immer,  von  einem  und  demselben  Zustande  des 
Systems  ausgehend,  dieselben  Erscheinungen  bei  denselben 
äusseren  Bedingungen  erhalten;  das  ist  auch  die  oben  von 
Hrn.  Stefan  gemachte  Annahme.  Indem  wir  unter  d(p  das' 
Tollst&ndige  Differential  der  Function  verstehen,  d.  h.  indem 
wir  einerseits  die  Intensitäten  i^j  i^  und  andererseits  die 
räumliche  Configuration  als  veränderlich  ansehen,  erhalten 
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wir  den  folgenden  Ausdruck  des  Quantums  der  inneren 
Energie,  welches  während  der  Zeit  dt  nach  aussen  abgegeben 
werden  kann: 

(6)  •         {e^i^+e^i^dt  +  d(p. 

Es  sei  weiter  dT  die  Zunahme  der  lebendigen  Kraft  der 
wägbaren  Theile  der  Ringe,  AF  die  elementare  Arbeit  äusse- 
rer Kräfte,  welche  auf  die  wägbaren  Theile  der  Ringe  wirken. 

1.  Nach  demPrincip  der  Erhaltung  der  Energie 
können  wir  die  folgende  Gleichung  schreiben: 

AF+  {e^  i^  +  e^i^)dt  +  d(p  =  dT+  {w^i^^ +  w^i^^dL 
Das  zweite  G-lied  der   rechten  Seite   ist,  wie  bekannt,  die 
nach  dem  Joule-Lenz'schen  Gesetze  im  Zeitelement  in  den 
Ringen  entwickelte  "Wärme.    Diese  Gleichung  werden  wir  in 
folgender  Weise  schreiben: 

(A)      {e^  i^^w^  i^^dt  +  (^jij-  w^i^^dt  +  d(p  =  dT-  AF. 
Den  ersten  Theil  dieser  Gleichung  bezeichnen  wir  als  dis- 
ponibles Quantum  innerer  Energie. 

2.  Es  steht  fest,  dass  die  im  Zeitelement  dt  verrichtete 
Arbeit  electrodynamischer  Kräfte,  welche  auf  wägbare  Theile 
der  Ringe  wirken,  durch  das  negative,  nach  den  räumlichen 
Aenderungen  des  Systems  partiell  genommene  Differential 
des  sogenannten  electromagnetischen  Potentials  ausgedrückt 
wird. 

Wenn  wir  mit  —  l?7i,  —V,  —1^2»  ^^^P»  ^®  electro- 
magnetischen Potentiale  des  ersten  Ringes  auf  sich  selbst, 
beider  Ringe  aufeinander,  des  zweiten  Ringes  auf  sich  selbst, 
wenn  sie  von  Stromeinheiten  in  derselben  Richtung  durch- 
flössen sind,  bezeichnen,  so  ist  das  electromagnetische  Poten- 
tial des  Systems: 

(7)  „=-{!fu^  +  i^i^v+*^U,)- 

Wir  bezeichnen   mit  d^  die  partielle  Aenderung   einer 

*  Function,   genommen  nach  der  Aenderung   der  räumlichen 

Configuration  der  wägbaren  Theile  der  Stromringe.    Es  wird 

dann  die  Arbeit  der  electrodynamischen  Kräfte,  welche  auf 

die  wägbaren  Theile  der  Ringe  wirken: 
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(8)  -d^7t^^d^U,+i,i^d^V+^d^U,. 

Wir  können  noch  die  Gleichung  der  lebendigen 
Kraft  f)ir  die  Bewegung  der  wägbaren  Theile  der  Strom- 
ringe schreiben: 

(B)  dT=:^AF-d^n. 

3.  Wir  wollen  jetzt  die  electromotorische  Kraft  e^  der 
Säule  in  dem  ersten  Binge  und  die  Stromintensität  i^  um 
constante,  von  der  Zeit  unabhängige,  unendlich  kleine  und 
willkürliche  Grössen  Se^  und  Si^  varüren.  Das  disponible 
Quantum  [erster  Theil  der  Gleichung  (A)]  der  inneren 
Energie  erleidet  dann  die  folgende  Veränderung,  da  wir  die 
Zeichen  6  und  d  miteinander  vertauschen  können: 

(9)  i^8e^dt  +  Si,[{e^^2w^i,)dt  +  d[^]^ 

Nun  wissen  wir,  dass  wenn  die  electromotorische 
Kraft  der  Säule  und  die  Stromintensität  Ton  ein- 
ander nach  dem  Ohm'schen  Gesetze  abhängen,  die 
Wärme  in  dem  Stromkreise  allein  erzeugt  wird. 
Es  kann  also  ein  solcher  Strom  keine  anderen  Leistungen 
geben,  ausser  der  nach  dem  Joule-Lenz'schen  Gesetze  ent- 
wickelten Wärme.  Daher  wird  die  Aenderung  (9)  des 
disponiblen  Quantums  der  inneren  Energie  gleich  Null  sein, 
wenn  zwischen  Se^  und  Si^  eine  Belation  nach  dem  Ohm'- 
schen Gesetze  besteht: 

Wenn  wir  diese  Bedingung  in  (9)  einführen,  den  erhaltenen 
Ausdruck  der  Null  gleich  setzen  und  den  allgemeinen  will- 
kürlichen Factor  dt,  weglassen,  kommen  wir  zu  der  ersten 
der  folgenden  Gleichungen: 

(C)  (e,-rOyH)dt  +  d[^)==^0,      (e,  -  w,i,)dt  +  d[^  =  0. 

Die  zweite  Gleichung  wird  erhalten,  wenn  wir  auf  die- 
selbe Weise  die  Grössen  e^j  i,  variiren. 

4.  Wir  wollen  jetzt  die  vorigen  Gleichungen  (C)  resp. 
mit  i^  und  ^  multipUciren  und  dann  addiren.    Wir  haben: 
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(e,i,  -  w,i,^)dt+[e,i,  -  w,i,^dt+i,d[^  +  4ö(g)  =0. 

Durch  Elimination  erhalten  wir  aus  dieser  Gleichung  und 
den  Grleichungen  (A)  und  (B)  die  folgende: 

(10)  d9--d,n  +  i,d[^  +  i,d[^]. 

Diese  Gleichung  zeigt  uns  erstens,  dass  die  Function 
q)  wirklich  existiren  muss,  da  d^n  eine  von  Null  ver- 
schiedene Grösse  ist.  Wir  folgern  weiter,  dass  der  zweite 
Theil  der  Gleichung  (10)  ein  vollständiges  Differential  sein 
muss,  da  der  erste  Theil  ein  solches  ist.  Diese  Bemerkung 
f&hrt  uns  zu  der  Bestimmung  der  noch  unbekannten  Func- 
tion (p. 

Der  Definition  des  Zeichens  d  gemäss,  haben  wir: 

(11)  8=^^di,+^di,  +  d,. 

Indem  wir  die  durch  d  bezeichnete  Operation  in  der 
Gleichung  (10)  ausftihren,  erhalten  wir: 

Die  Bedingungen,  dass  der  zweite  Theil  dieser  Gleichung 
ein  Tollständiges  Differential  ist,  sind  folgende: 

Alf  ^4.,-  _^^1__1/,-    ^    I  i  d^fX 
di^  \  *>  di^i  "^  'a  di,  dü\~  di,\^  di^dit^  *  dH*  i ' 

Die  erste  dieser  Gleichungen  ist  unmittelbar  identisch. 
Die  zwei  letzten  reduciren  sich  auf: 

Woraus : 
(D)  q>  =  ^. 
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Wir  f&gen  dem  Ausdrucke  (D)  keine  willkürliche  Function 
Ton  I  allein  zu,  weil  bei  i^  s  t^  a  0  das  System  durch  räum- 
liche Veränderungen  allein  keine  Energie  liefern  kann. 

5.  Indem  wir  jetzt  die  bestimmte  Function  (p  in  die 
Gleichungen  (G)  einsetzen,  erhalten  wir: 

(E)    e,^w,i,  +  §-^(i,U,  +  i,V),      e,^w,i,  +  ^^(i,V+i,U,). 

Dies  sind  die  bekannten  Grundgleichungen  der  electro- 
dynamischen  Induction  (s.  oben  GL  6).^)  Indem  wir  diese 
Gleichungen  mit  tj,  ^  multipliciren  und  addiren,  oder  auch 
aus  den  Gleichungen  (A)  und  (B)  nach  Einsetzung  des  Werthes 
q>j  kommen  wir  zu  der  Gleichung: 

(e,i,^w,i^^)dt+{e,i,^w,i,^dt^d[^U,  +  i,i,V+^U,) 

+  ^dU,  +  i,i,dV+^dU,, 
Odessa,  Universität,  22.  Febr.  1881. 


Xn.     TJeber  Me  Bewegu/ng  eines  electrischen 

TheUchens  in  einem  homogenen  nuxgnetischen 

Felde  v/nd  das  negative  electrische  OlimmUeht; 

von  Bduard  Miecke. 

(Aas  den  Crött  Nachr.  vom  2.  Febr.  1881  mitgetheilt  vom  Hm.  Verf.) 

Ein  electrisches  Theilchen  von  der  in  electrostatischen 
Einheiten  gemessenen  Masse  e  sei  yerbunden  mit  der  trägen 
Masse  6,  die  Coordinaten  desselben  mit  Bezug  auf  ein  im 
£aume  festes  Coordinatensjstem  seien  Xj  y,  z,  die  Compo- 
nenten  seiner  Geschwindigkeit  u,  v,  tr.  Ist  ausserdem  ge- 
geben ein  magnetischer  Punkt  mit  der  Masse  /i  und  den 
Coordinaten  o,  &,  c,  so  sind  die  Componenten  der  von  dem- 
selben auf  das  electrische  Theilchen  ausgeübten  Eraft  ge- 
geben durch: 


1)  Maxwell,  A  treatise  on  electricity  and  magnetism.  2*  §  581.  1878. 
Briot,  Theorie  m^canique  de  la  chaleur.  Stefan  1.  c.  u.  a. 
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E. 

Rkcke. 

X  = 

(»- 

-c)v 

-h)v) 

,      Y 

c   ^  r* 

Bezeichnen   wir  durch  P  das  von  dem  Punkte  (i  auB- 
geübte  magnetische  Potential,  so  erhalten  wir  die  Gleichungen: 

-    ^     y'2    idP        dP    \        V     V"2    fdP        dP    \ 

welche  in  dieser  Form  allgemein  gelten,  gleichgültig  ob  das 
Potential  P  herrührt  von  einem  einzelnen  magnetischen  Punkt 
oder  Ton  einer  beliebigen  Yertheilung  magnetischer  Massen. 
Die  Differentialgleichungen,  durch  welche  die  Bewegung  des 
electrischen  Theilchens  e  in  dem  magnetischen  Eeld  bestimmt 
wird,  sind:  _ 

^'  df""    c   '^\  By  'dt        dz'  dt]' 

d^_V2      fBPdx^^dPdz^l 
*•  rf<»""    c   '^\  dz'dt        dx'dti' 

d\z_V^      roiPiy_dPd«1 
*'  dt^"    c   '^\Bx    dt        dy'  dt]' 

Das  Integral  der  lebendigen  Kraft  ist  gegeben  durch: 

d.  h.  die  Bahngeschwindigkeit  des  Theilchens  ist  eine  Con- 
stante,  welche  im  Folgenden  durch  6  bezeichnet  werden  soll 
Ist  insbesondere  das  magnetische  Feld  ein  homogenes, 
so  hat  das  Potential  die  Form: 

und  die  Bewegungsgleichungen  werden: 

Aus  denselben  folgt  zunächst: 
^?ä  +  ^S  +  cS  =  0,         ^  ^  +  5#  +  C#  =  Const. 
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Es  ergibt  sieb  somit,  dass  aucb  die  Oomponente  der 
Bahngescbwindigkeit  nacb  der  Bicbtung  der  magnetiscben 
Kraftlinien  constant  ist.  Bezeicbnen  wir  die  ganze  Intensität 
des  magnetiscben  Feldes  mit  /,  jene  constante  Gescbwindig- 
keit  mit  j'^  so  baben  wir  die  Gleicbung: 

nnd  hieraus:  Ax  +  By  ^  Cz^  Ijt, 

wenn  vorausgesetzt  wird,  dass  das  Tbeilcben  e  sieb  zur  Zeit 

0  im  Anfangspunkt  des  Coordinatensystems  befinde. 

Verstebt  man  unter  a  den  Winkel,  welcben  ein  Element 
der  von  dem  Tbeilcben  e  durcblaufenen  Babn  mit  der  Ricb- 
tang  der  Kraftlinien  einscbliesst,  so  gilt  die  Gleicbung: 

cos  a  =  -^  • 
a 

Es  ist  also  dieser  Winkel  a  ebenfalls  constant,  alle  Elemente 

der    von   dem  Tbeilcben   e  durcblaufenen   Babn   sind  unter 

demselben  Winkel  gegen  die   Aicbtung    der    magnetiscben 

Kraftlinien  geneigt. 

Sezeicbnen  wir  mit  ds  ein  Element  dieser  Babn,  welcbes 

Yon  dem  electriscben  Tbeilcben  e  in  der  Zeit  dt  durcblaufen 

wird,  so  ist:  ds 

,    j   1  dx        dx         d^x       d^x      9 

und  daher:  _  ==  _.^,_  =  _.^2. 

Snbstituiren    wir    diesen    Wertb    in    den    Differential- 
gleichungen der  Bewegungen,  so  ergibt  sieb: 

nnd  hieraus: 

Ann.  d.  Phyii  u.  Chan.  N.  F.  ZUL  IS 
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Aus  diesen  Gleichungen  ergibt  sich  fiir  den  reciproken 
Krümmungshalbmesser  der  Bahncurve  der  Werth: 

.       Ti    el    w 

t  =  —  •  —  •  — =•> 


WO  M?  =  y<T^— J*  die  ebenfalls  constante  Oomponente  der 
Bahngeschwindigkeit  <r  nach  einer  zur  Richtung  der  Kraft- 
linien senkrechten  Ebene  bezeichnet.  Der  Krümmungshalb- 
messer der  von  dem  Theilchen  e  durchlaufenen  Bahn  ist  also 
constant,  d.  h.  die  Bahn  selbst  hat  die  Gestalt  einer  Schrau- 
benlinie. Da  aber  die  Elemente  der  Bahn  alle  denselben 
Winkel  a  mit  der  Richtung  der  magnetischen  Kraftlinien 
einschliessen,  so  muss  die  Axe  der  Schraubenlinie  der  Rich- 
tung der  Kraftlinien  parallel  sein.  Die  Projection  der  Bahn- 
curve auf  eine  zur  Richtung  der  Kraftlinien  senkrechte  Ebene 
ist  ein  Kreis  vom  Halbmesser: 

sin' a          c     fi 
a  =  — --  = =:  (T  sin  öf . 

Die  Höhe  eines  Schraubenganges  ist: 

h  =  ncy2  -^  G  cosce. 

eJL 

Es  ergibt  sich  hieraus,  dass  die  von  Hittorf  be- 
obachtete schraubenförmige  Windung  des  electrischen  Glinmi- 
lichtes  unter  der  Wirkung  magnetischer  Kräfte  durch  die 
Annahme  einer  Ausstrahlung  von  mit  träger  Masse  ver- 
bundenen electrischen  Theilchen  erklärt  werden  kann. 


XIII.  Messung  der  vom  Mrd/magneUsnvus  auf  einen 

drehbaren  linearen  Stromleiter  ausgeübten  Kraft; 

von  Hduard  Miecke. 

(Aus  den  Gott.  Nachr.  vom  2.  Febr.  1881  mitgetheilt  vom  Hm.  Verf.) 

1.  Nach  dem  electromagnetischen  Grundgesetze  ist  die 
Transversalkraft^  welche  ein  Magnetpol  pi  auf  ein  zu  der 
Richtung  der  Entfernung  senkrechtes  Stromelement  ausübt, 
gegeben  durch:  ^^ 
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XV.     Ob  die  MeciricUät  bei  Ladung  isolh^ender 
Platten  in  deren  JIfasse  dringt;  van  W.  Holtz. 


Da  die  Frage,  ob  und  wie  weit  die  Electricität  bei 
Ladung  isolirender  Platten  in  deren  Masse  dringt,  noch 
immer  nicht  als  vollständig  gelöst  betrachtet  werden  kann, 
90  möchte  ich  in  kurzen  Worten  einer  Erscheinung  ge- 
denken, welche  sich  mir  zuf^g  bot,  da  dieselbe  für  das  frag- 
liche Eindringen  wohl  als  ein  neues  Beweismittel  gelten  kann. 
Ich  hielt  eine  Ebonitscheibe  yon  P/a  mm  Dicke  zwischen 
die  zugespitzten  Entladungsstangen  einer  Influenzmaschine, 
weil  ich  sie  solchergestalt  laden  und  für  einen  anderweitigen 
Versuch  benutzen  wollte.  Ich  stellte  den  Versuch  jedoch 
Torläufig  nicht  an,  sondern  legte  die  Scheibe  geladen  auf 
den  Tisch.  Nach  einer  viertel  Minute  hörte  ich  eine  schwache 
Entladung  und  fand  die  Scheibe,  als  ich  sie  von  neuem  laden 
wollte,  in  der  That  durchbrochen.  Ich  wiederholte  nun  das- 
selbe JBxperiment  mit  einer  anderen  Scheibe.  Auch  hier 
entlud  sich  die  Scheibe  durch  ihre  Masse  erst,  nachdem  sie 
längere  Zeit  geladen  gelegen  hatte.  Weitere  Versuche  habe 
ich  freilich  nicht  angestellt,  weil  ich  nicht  mehr  Scheiben 
Terderben  wollte,  aber  ich  zweifle  gar  nicht,  dass  sich  ähn- 
liche Selbstentladungen  noch  öfter  reproduciren  lassen.  Wenn 
man  nun  bedenkt,  dass  sich  die  Ladung  der  Platte  dadurch, 
dass  sie  sich  selbst  überlassen  ist,  unmöglich  verstärken  kann, 
sich  vielmehr  nothwendig  verringern  muss,  so  beweist  der 
Erfolg  unzweideutig,  dass  sich  die  entgegengesetzten  Elec- 
tricitäten  einander  nähern  müssen. 

An  Glasscheiben  habe  ich  etwas  Aehnliches  nie  beob- 
achtet, habe  auch  nie  die  Bemerkung  gemacht,  dass  eine 
Leydener  Flasche  erst  nach  der  Ladung  gesprungen  sei. 
Wohl  aber  führt  Priestley  bereits  dahin  gehende  Erschei- 
nungen an  und  meint  sogar,  dass  eine  Leydener  Flasche 
niemals  in  so  grosser  Gefahr  sei,  zu  zerbrechen,  als  einige 
Zeit  nachher,  nachdem  sie  geladen  ist. ^)  Gerade  weil 
Priestley's  Beobachtungen  aber  meines  "Wissens  bisher 
Tereinzelt  standen,  schien  mir  die  obige  Wahrnehmung  wohl 
einer  kurzen  Besprechung  werth. 

1)  Priestley,  Gesch.  d.  Electr.,  übers.  v.Krünitz,  p.  422  u.  423. 1772. 
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XVI.    Jfbtiz  Über  eine  aUe- Taucherglocke f 
van  B.  Budde. 

In  einem  alten  Bande :  „Thomae  Bartolini  Acta  medica 
et  philosophica  hafniensia,  Anno  1674,  1675,  1676«,  der  in 
meinen  Besitz  gelangt  ist,  finde  ich  (Jahrgang  1676,  p.  57) 
einen  Brief  von  Thomas  Bartolin  dem  Jüngeren  an 
J.  L.  Hannemann,  betitelt  de  urinatoribus,  und  darin  fol- 
gende Stelle:  „Singulare  instrumentnm  invienit  descripsitque 
Franziscus  Kesler  Wetzlariensis  in  secretis  suis  Oppen- 
heimii  editis  1616  capite  VI,  quod  Wasserhamisch  vocat^ 
quo  tuto  ambulemus  in  fundo  maris,  legamus  ibidem,  scri- 
bamus,  edamus,  potemus,  cantemus,  sine  periculo  vitae  Ion- 
giori  tempore,  omnia  peragamus,  thesauros  eruamus  et  ab- 
scondamus.  Cuius  usus  utendique  modus  apud  ipsum  autorem 
legatur  cap.  VII  et  VIII.  Piguram  hie  subjicere  Yolui  in 
gratiam  curiosorum,  cuius  Num.  1  designat  instrumenti  ex- 
temam  faciem^  Num.  2  internam. 

Folgen  die  Figuren. 
Quanquam  credere  possimus  ingeniosum  potius  esse  iuTentum 
quam  utile." 

Die  facies  interna  der  Fig.  2  stellt  ein  rohes  Gerüst  aus 
Holz  und  Riemen  dar,  mittelst  dessen  der  Taucher  sich  in 
der  Glocke  festschnallt;  die  Fig.  1  ist  in  Fig.  15  Taf.I  verklei- 
nert wiedergegeben.  Mich  dünkt,  man  sieht  ihr  an,  dass  das 
Instrument  nur  in  der  Theorie  existirt  hat;  es  gestattet  dem 
Insassen  vielleicht  zu  singen,  aber  schwerlich  sich  zu  bücken. 

Nach  Foggendorff^)  ist  das  älteste  Buch,  in  dem  der 
Taucherglocke  Erwähnung  geschieht,  aus  dem  Jahre  1664, 
und  zwar  wird  darin  ein  {bei  Poggendorff)  nicht  datirtes 
Opusculum  de  motu  celerrimo  von  Taisnier  als  Quelle 
genannt.  Die  Secreta  des  Franz  Kesler  wären  vieUeicht 
in  Kopenhagen  noch  zu  finden. 


1)  Poggendorff,  Geschichte  der  Physik,  p.  438.  Leipog  1879. 


Druck  ron  H«tBg«r  &  Wittig  in  Leipzig. 
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Ist  der  Pol  fi  so  weit  von  dem  Element  ds  entfernt, 
dass  das  yon  fi  erzeugte  magnetische  Feld  als  ein  homogenes 
betrachtet  werden  kann,  so  stellt  fijr*  die  Intensität  dieses 
Feldes  Yor.  Ist  also  das  Element  ids  horizontal  gerichtet, 
80  ist  die  von  der  Yerticalcomponente  des  Erdmagnetismus 
auf  dasselbe  ausgeübte  Transversalkraft  gleich  Vids,  wenn 
wir  durch  V  die  verticale  Intensität  des  Erdmagnetismus 
bezeichnen.  Es  möge  nun  das  Element  ds  einem  längeren, 
geradlinigen  und  horizontalen  Leiter  angehören,  welcher  um 
eine  durch  seinen  Anfangspunkt  hindurchgehende  verticale 
Axe  drehbar  ist.  Bezeichnen  wir  die  Entfernung  des  Ele- 
ments ds  von  dem  Anfangspunkt  des  Leiters  durch  s,  so  ist 
das  von  der  Yerticalcomponente  des  Erdmagnetismus  auf  d^ 
ausgeübte  Drehungsmoment  gleich  Visds]  ist  also  die  ganze 
Länge  des  Leiters  gleich  /,  so  ist  das  ganze  auf  denselben 
ausgeübte  Drehungsmoment  gleich: 

i  Vil\ 

2.  um  das  durch  diesen  Ausdruck  bestimmte  Drehungs- 
moment zu  messen,  wurde  eine  Kreisscheibe  von  Kupfer  an 
einem  Drahte  von  hartem  Messing  in  ihrem  Mittelpunkte  so 
aufgehängt,  dass  sie  in  horizontaler  Stellung  im  Gleich- 
gewichte sich  befand;  die  obere  Fläche' der  Scheibe  war  mit 
Siegellack  überzogen,  die  untere  mit  einer  kreisrund  geschlif- 
fenen Glasplatte  so  weit  bedeckt,  dass  nur  am  Rande  der- 
selben ein  Ring  frei  blieb.  Die  Scheibe  war  eingetaucht  in 
ein  mit  Kupfervitriollösung  gefülltes  Gefäss;  der  Boden  ^  des 
letzteren  war  in  der  Mitte  durchbohrt;  durch  diese  Durch- 
bohrung war  eine  verticale  messingene  Säule  in  das  Innere 
des  Gefässes  eingeführt,  auf  welche  eine  mit  der  zuvor  be- 
schriebenen vollkommen  gleiche  Scheibe  aufgeschraubt  war; 
die  nach  oben  gekehrte  Seite  derselben  war  mit  einer  Glas- 
platte bedeckt,  sodass  an  ihrem  Rande  ein  Kupferring  frei 
blieb  von  genau  derselben  Breite  wie  bei  der  beweglichen 
Scheibe.  Wurde  nun  durch  den  Suspensionsdraht  ein  gal- 
vanischer Strom  in  die  drehbare  Scheibe  eingeleitet,  so  trat 
derselbe  aus  dem  freien  Rande  der  unteren  Fläche  aus  und 
ging  durch  die  Kupfervitriollösung  hindurch  in  den  gegen- 
überstehenden Rand  der  Standscheibe;   aus  diesem  wird  er 

13* 
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dann  durch  einen  mit  ihrem  Träger  verbundenen  Draht  ver- 
tical nach  unten  abgeleitet.  In  den  Stromkreis  war  ausser- 
dem eingeschaltet  eine  Tangentenbussole  und  ein  Siemens'- 
scher  Rheostat.  Die  Anordnung  der  Verbindungen  ist  aus 
Taf.  I  Fig.  13  zu  ersehen.  Die  beiden  Rechtecke  STMP 
und  STJVQj  welche  von  dem  galvanischen  Strome  stets  in 
entgegengesetztem  Sinne  umkreist  werden,  lagen  in  einer  und 
derselben  Ebene,  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians. 
Als  Beobachtungsraum  diente  der  eisenfreie  Pavillon  des 
physikalischen  Instituts. 

Die  Betrachtung  des  durch  den  Strom  auf  der  beweg- 
lichen oder  der  Standscheibe  erzeugten  Eupfemiederschlags 
zeigte,  dass  derselbe  sich  über  die  ganze  Fl&che  der  Elec- 
trodenringe  anscheinend  gleichförmig  vertheilte.  Man  wird 
also,  ohne  einen  merklichen  Fehler  zu  begehen,  annehmen 
können,  dass  der  Austritt  oder  Eintritt  des  Stromes  in  der 
ganzen  Fläche  der  Electroden  mit  derselben  Stromdichtigkeit 
sich  vollzieht.  Mit  Hülfe  dieser  Annahme  ergibt  sich  f&r 
das  von  der  Yerticalcomponente  des  Erdmagnetismus  auf 
die  von  dem  Strome  i  durchflossene  Scheibe  ausgeübte 
Drehungsmoment  der  Ausdruck: 


lVil^{l  +  ^), 


wenn  man  durch  /  den  mittleren  Halbmesser  des  Electroden- 
ringes,  durch  S  die  halbe  Breite  desselben  bezeichnet  Wird 
durch  dieses  Moment  die  Scheibe  um  einen  Winkel  (p  ge- 
dreht, so  hat  man,  wenn  unter  D  die  Directionskraft  der 
Torsion  verstanden  wird: 

Wird  die  Drehung  der  Scheibe  mit  Hülfe  von  Spiegel 
und  Scala  beobachtet,  und  ist  der  Scalenausschlag  gleich  n, 
die  Entfernung  zwischen  Spiegel  und  Scala  gleich  r,  so  ist: 
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3.  Messung  der  horizontalen  und  verticalen  Intensität 
des  Erdmagnetismus. 

Eine  Bestimmung  dieser  beiden  Grössen  in  dem  magne- 
tischen Pavillon  des  Instituts  wurde  im  Jahre  1879  mit 
Hülfe  eines  transportabeln  Magnetometers  y on  Meyerstein 
ausgeführt.  Das  Trägheitsmoment  desselben  wurde  f&r  eine 
Temperatur  von  0^  gefunden    =  16083.10*. 

Der  TorsionscoeflScient  war  0,01 1 17 ;  die  Schwingungsdauer 
wurde  immer  am  Anfang  und  Schluss  einer  Messung  beob- 
achtet. Bei  den  Ablenkungsbeobachtungen  wurde  der  Haupt- 
stab auf  den  an  dem  Stative  befestigten  Messingarmen  in 
zwei  verschiedenen  Entfernungen  von  der  Hülfsnadel  sowohl 
östlich  als  westlich  aufgelegt;  diese  Entfernungen  waren 
fur  eine  Temperatur  von  0^  gleich  450,06  und  600,07  mm. 
Der  Torsionscoefficient  der  Hülfsnadel  war  0,00485;  das 
Verhältniss  von  T  zxl  M  wurde  berechnet  nach  der  Formel: 
^  __  r«  (1  +  ^)  i^jp^ 


wo: 


Die  an  sechs  verschiedenen  Tagen  angestellten  Beobach- 
tungen und  deren  Resultate  sind  im  Folgenden  zusammen- 
gestellt: 


Tag  der 
Beobacht. 

1 

M             T 

23.  Sept. 

110,1281  1  20  19  18' 

5<>  28,15'     1290    8222  .  10»  '  1,8605 

24.  Sept. 

110,0961 
I10,117f 

2«  18,43' 

5«  26,25' 

1520     8221 .  10« 

1,8703 

25.  Sept 

(10,1111!  20  10  07' 
\10,124f     2    18,37 

5«  25,90'  1  1770    8210 .  10" 

1,8688 

26.  Sept. 

/ 10,099  \ 
110,110| 

2«  18,58' 

5«  26,67' '  1130    8224 .  10»     1,8702 

1                                      ! 

9.  Oct 

r  10,0881     ooifiqft' 
il0,109f,  ^    ^^»^^ 

5«  26,28' 

1840  1  8225  .  10" 

1,8722 

10.  Oct 

)  10,0921  i  00  18  70' 
U0,102f    2    ^®'^" 

50  26,83' 

1550    8236.10" 

1,8705 

Mitte 

Iwerthe  ft 

ir  den  2.  ( 

3ct.  1879 

1340 

8223 .  10» 

1,8705 
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Das  Yerhältniss  der  verticalen  zur  horizontalen  Com- 
ponente  des  Erdmagnetismus  wurde  mit  Hülfe  eines  Erd- 
inductors  gemessen ,  und  es  wurden  an  drei  aufeinander  fol- 
genden Beobachtungstagen  die  folgenden  Werthe  erhalten: 


Tag  der 
Beobacht. 

A 

JB 

r 

1.  Oct. 

740,81 

319,56 

2,2785 

2.  Oct. 

741,30 

319,51 

2,2754 

3.  Oct. 

740,83 

319,31 

2,2754 

Hier  sind  A  und  B  die  bei  Anwendung  der  Yertical- 
und  Horizontalintensität  erhaltenen  Scalenausschläge  bei  einer 
Entfernung  von  2827  mm  zwischen  Spiegel  und  Scala.  Im 
Mittel  ergibt  sich  für  den  2.  October  der  Werth: 

-^  =  2,2748, 

woraus  sich  die  Inclination  zu  66®  16,15',  die  verticale  Inten- 
sität zu  4,2649  berechnet. 

Die  Beobachtungen  des  auf  die  electrodynamische  Dreh- 
wage ,  wie  wir  die  bewegliche ,  vom  Strom  durchflossene 
Scheibe  nennen  können,  ausgeübten  Drehungsmomentes  wur- 
den im  Jahre  1880  in  der  zweiten  Hälfte  des  October  an- 
gestellt. Die  für  diese  Zeit  geltenden  Werthe  der  erdmag- 
netischen Elemente  können  aus  den  oben  angeführten  mit 
Hülfe  der  bekannten  jährlichen  Variationen  berechnet  wer- 
den. Die  jährliche  Zunahme  der  horizontalen  Intensität 
beträgt  nach  neueren  Beobachtungen  0,0018,  die  jährliche 
Abnahme  der  Inclination  V  29".  Hiernach  ergeben  sich  für 
den  October  des  Jahres  1880  in  dem  magnetischen  Pavillon 
die  Werthe: 

r=  1,8723;  J  =  66<>  14,67'. 

Für  die  Horizontalintensität  liegt  ausserdem  für  den 
October  des  Jahres  1880  eine  directe  Bestimmung  vor,  welche 
Hr.  Dr.  Schering  in  dem  magnetischen  Observatorium  an- 
gestellt hat.      Dieselbe  ergab  den  Werth: 

T;  =  1,8684. 

Andererseits  ergab  eine  ebenfalls  von  Hrn. Dr. Schering 
angestellte  Vergleichung  für  das  Verhältniss  der  Intensitäten 
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in  dem  magnetischen  Pavillon  und  dem  magnetischen  Ob- 
servatorium den  Werth  1,0056;  somit  ist  die  Horizontalin- 
teusitat  in  dem  magnetischen  Pavillon  gleich  1,8738  in  voll- 
kommener Uebereinstimmung  mit  dem  oben  gefundenen 
Werthe.  Bei  der  Berechnung  der  an  der  Drehwage  ange- 
stellten Beobachtungen  können  wir  demnach  setzen: 

K=  4,253. 

4.  Directionskraft  der  Dreh  wage. 

Die  Directionskraft  der  Drehwage  wurde  nach  dem 
Gauss'schen  Verfahren  bestimmt.  Zwei  cylindrische,  in  der 
Axe  ausgebohrte  Bleigewichte  von  einer  Gesammtmasse  von 
399  705  mg  waren  auf  den  die  drehbare  Scheibe  tragenden 
Suspensionsstift  aufgeschoben.  Nachdem  bei  dieser  Lage 
derselben  die  Schwingungsdauer  des  ganzen  Systems  bestimmt 
worden  war,  wurden  die  Gewichte  entfernt  und  auf  zwei  ver- 
ticale  Stifte  aufgesetzt,  welche  an  einem  mit  dem  Suspen- 
sionsstifte verbundenen  horizontalen  Träger  in  gleicher  Ent- 
fernung von  der  Mitte  angebracht  waren.  Die  Schwingungs- 
dauer des  Systems  wurde  von  neuem  bestimmt  und  mit 
Hülfe  des  bekannten  Abstand  es  der  Mittelpunkte  der  äusse- 
ren Stifte  die  Directionskraft  berechnet,  dieser  letztere  Ab- 
stand beträgt  bei  0^  100,036  mm. 

Es  wurden  zwei  Bestimmungen  der  Directionskraft  aus- 
geftLhrt,  die  eine  vor,  die  andere  nach  der  Anstellung  der 
electromagnetischen  Messungen.  Die  Resultate  derselben 
sind  im  Folgenden  zusammengestellt. 


^i 

'.  1  -i 

-  jD 

21,252  1 
21,297  / 

42,407 

42,259 

2951.10* 

21,230  ] 
21,268 
21,226 ) 

42,387 

42,148 

2959.10* 

Hier  bezeichnet  ti  die  Schwingungsdauer  mit  Gewichten 
in  der  Mitte,  4  und  fa  die  Schwingungsdauern  mit  Gewichten 
ausden  in  zwei  um  180^  gegeneinander  gedrehten  Stellungen. 
Im  Mittel  ergibt  sich: 

2)  «2965. 10*. 
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Bei  den  eleotromagnetischen  Messungen  wird  diese  Di- 
rectionskraft  infolge  der  Erwärmung  des  Suspensionsdrahtes 
durch  den  Strom  eine  Verminderung  erleiden;  die  hierdurch 
bedingte  Correction  ist  im  Folgenden  vernachlässigt,  da  ein 
Mittel  zur  Messung  der  Temperatur  des  Drahtes  nicht  vor- 
handen war. 

5.    Messung  der  Stromstärke. 

Um  die  Constanz  der  an  der  Drehwage  beobachteten 
Ablenkung  zu  prüfen,  war  es  nothwendig,  den  Strom  längere 
Zeit  in  einer  und  derselben  Richtung  geschlossen  zu  halten, 
ohne  durch  eine  Commutation  desselben  in  der  Tangenten- 
bussole eine  Unterbrechung  zu  veranlassen.  Die  Stromstär- 
ken waren  also  aus  einseitigen  Ablenkungen  der  Nadel  der 
Tangentenbussole  zu  bestimmen.  Bezeichnet  man  den  Winkel, 
welchen  die  Ebene  der  Windungen  mit  dem  magnetischen 
Meridian  einschliesst,  durch  of,  einen  Ausschlag,  bei  welchem 
der  Nordpol  der  Nadel  nach  Osten  abgelenkt  wird,  durch  5p, 
einen  Ausschlag  nach  Westen  durch  \p,  so  gelten  flir  die 
benutzte  Tangentenbussole  die  Gleichungen: 

^^  cos(qp  +  a){l  -  0,028inM<lP  +  «)}  =  Tsin <p, 

Ö,dl2b''^^^'f'  -  *)^^  ^  0,02sinMt//-  «)j  =  Tsm^. 

Aus  der  Beobachtung  zweier,  derselben  Stromstärke  ent- 
sprechender Werthe  von  y  und  1/;  ergibt  sich; 

.  ßin  (tt/  —  <jd) 

tea  =  -T^—i-^^^ . 

^  2Bm  9  Bin  ^ 

Zur  Bestimmung  des  Winkels  cc  wurde  der  Strom  zweier 
Grove'scher  Elemente  unter  Einschaltung  eines  Widerstandes 
von  25  S.-E.  durch  die  Tangentenbussole  geleitet;  es  ergab 
sich:  (p  =  38,48  <>  ifj  =  39,02  ^ 

woraus:  cc  =  0,69®  westlich. 

Was  den  Werth  der  Horizontalintensität  für  den  Mittel- 
punkt der  Tangentenbussole  anbelangt,  so  ist  zu  bemerken, 
dass  das  zur  Bestimmung  der  Horizontalintensität  dienende 
Magnetometer  in  einer  durch  den  Mittelpunkt  der  Bussole 
senkrecht    zum    magnetischen    Meridian    hindurchgehenden 
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Yerticalebeoe  aufgestellt  war.  Der  Mittelpunkt  des  Magnets 
war  von  dem  Mittelpunkte  der  Bussole  in  horizontaler  Rieh* 
tang  um  1183  mm,  in  yertlcaler  um  165  mm  entfernt.  Dar- 
nach ergibt  sich  ftir  die  Horizontalintensitftt  im  Mittelpunkte 
der  Bussole  der  Werth: 

1,8710  -  -^'^-  =  1,8662. 

Zur  Bestimmung  der  Stromstärke  ergaben  sich  somit  die 
Formeln: 

i  =  1,5998      ^^"l   ,  (1  +  0,02  sin 2^  +  ä) , 

'  COB  (qp  +  a)  ^  '  Y    '       /  > 

i  =  1,5998     '^''^    ,  (1  -f-  0,02  ^m^^üT^) , 

6.    Die  Ablenkungsbeobachtungen  an  der  Drehwage. 

Die  mit  der  Drehwage  ausgeführten  Versuchsreihen  sind 
in  den  folgenden  Tabellen  zusammengestellt.  Die  Einstel- 
lungen der  Scheibe  wurden  durch  Standbeobachtungen  er- 
nüttelt;  es  wurde  in  der  Regel  von  5  zu  5  Minuten  ein  Satz 
von  Beobachtungen  gemacht,  wobei  die  Einstellungen  von 
9  zu  9  Secunden  notirt  wurden.  Da  die  Schwingungsdauer 
der  Scheibe  nahezu  gleich  18  Secunden  war,  so  konnte  aus 
je  zwei  um  18  Secunden  yoneinander  abstehenden  Einstel- 
longsbeobachtungen  die  Ruhelage  der  Scheibe  berechnet 
werden,  wobei  ftir  das  Dämpfungsverhältniss  der  Werth  1,7 
zu  setzen  war.  Die  Ablenkungen  der  Nadel  der  Tangenten- 
bussole wurden  mit  Hülfe  zweier  zu  ihrer  Äxe  senkrechter 
Glasfäden  beobachtet,  welche  über  einem  auf  einer  Spiegel- 
platte befindlichen  Theilkreise  sich  bewegten.  Diese  beiden 
Fäden  sind  im  Folgenden  mit  o  und  w  bezeichnet.  Es  möge 
Don  das  Protocoll  der  zuerst  angestellten  Beobachtungsreihe 
in  etwas  ausführlichererweise  mitgetheilt  werden;  zu  bemer- 
ken ist  noch,  dass  einer  Bewegung  der  Zeiger  o  imd  w 
nach  zunehmenden  Qraden  eine  östliche  Ablenkung  ent- 
spricht 
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15.  Oct.  1880.    Der  positive  Strom  geht  Ton  der  Peri-  U 
pherie  der  Scheibe  zum  Centrum.  ^:e 


'Zeit 

Tangentenbass.!  Dreh- 

Zeit 

TaDgeateca>U88. 

Dreh-      M 

0 

w     J  wage 

0 

w 

wage      ^ 

9»»  50" 



___ 

—      1  914,0 

105,0 

285,0 

—       ; 

55 

— 

105,05 

285,0    1  914,1 

10»»  401" 

— 

— 

— 

914,8 

58 

— 

— 

-      1  914,4 

42 

— 

— 

— 

914,3 

59 

— 

Strom  getehloBsen 

44 

— 

59 

33» 

—             — 

922,1 

44 

33» 

1      — 

922,7        i 

— 

42 

—             — 

920,1 

— 

42 

—            — 

920,6 

— 

51 

"""       1 

919,9 

— 

51 

—            — 

921,0     :^ 

10     — 

— 

921,9 

45 

— 

_            — 

922,3      ,^ 

— 

9 

—      t      — 

922,1 

— 

9 

—           — 

922,8      - 

— 

18 

—      1      — 

921,3 

— 

18 

—            — 

922,0       - 

— 

27 

—             — 

920,8 

— 

27 

—           — 

921,4 

10       5 

— 

159,56    339,5 

920,9 

10    50 

— 

48,52      229,0 

921,2 

10 

— 

160,08     340,0 

921,1 

55 

— 

49,02    1  229,4 

921,1        = 

15 

— 

160,08     340,02  |  920,8 

11     — 

— 

49,05    ;  229,47 

921,3 

20 

— 

160,07     340,02  1  920,9 

5 

— 

49,05       229,45 

921,3 

23 

— 

—      !      —      ;  921,0 

8 

— 

—            — 

921,3 

24 

— 

Strom  gedffbet 

11       9 

— 

Strom  gcdllktft 

24 

33 

-.             — 

914,0 

9 

33 

—      !      — 

915,1 

— 

42 

_             — 

916,9 

— 

42 

—             — 

917,0 



51 

—            — 

916,7 

— 

51 

—      1      — 

915,0 

25 

— 

—             — 

913,9 

10 

— 

—      1       — 

913,8 

— 

9 

—             — 

913,7 

— 

9 

914,0 

— 

18 

—              — 

914,4 

— 

18 

—      1      — 

915,0 

— 

27 

—      1      — 

914,9 

— 

27 

915,6 

10    30 

— 

— 

— 

914,8 

15 

— 

1      

914,9 

35 

— 

— 

— 

914,6 

20 

— 

—      j      — 

914,7 

25 

— 

— - 

- 

914,9 

Es  ergeben  sich  hieraus  die  folgenden  zusammengehö- 
rigen Ablenkungen  der  Tangentenbu^sole  und  der  Dreh- 
wage: 


Zeit 

<3P 

n 

Zeit 

V'      J 

71 

IQh     o°* 



6,9 

10»»  45°^ 

— 

6,7 

5 

54,52 

6,5 

50 

56,24 

6,5 

10 

55,03 

6,7 

55 

55,79 

6,4 

15 

55,04 

6,4 

11       0 

55,74 

6,6 

20 

55,03 

6,5 

5 

55,75 

6,6 

23 

— 

6,6 

8 

— 

6,6 

Mittel 

54,90 

6,60 

Mittel 

55,88 

6,58 

Die  Resultate  von  drei  anderen  in  derselben  Weise  an- 
gestellten Beobachtungsreihen  sind  im  Folgenden  zusammen- 
gestellt. 
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16.  Oct  1880.    Der  positive  Strom  geht  vom  Centrum 
der  Scheibe  zur  Peripherie. 


Zeit                 v; 

n 

Zeit 

9> 

n 

11»»  25"     !         — 
30             63,79 
35             63,68 

38       1         — 

9,3 
9,1 
9,2 
9,3 

11h  55m 
12      0 
5 

8 

63,03 
62,99 

9,3 
9,1 
9,0     . 

8,9 

Mittel    1     63,73 

9,22 

Mittel 

63,01 

9,07 

18.  Oct.  1880.    Der  positive  Strom  geht  von  der  Peri- 
pherie der  Scheibe  zum  Centrum. 


Zeit 

V^ 

n 

Zeit 

(P 

n 

9»»  15" 



8,8 

IQh      0" 



9,1 

20 

62,90 

8,5 

5 

62,87 

9,1 

25 

63,29 

8,6 

10 

62,83 

9,0 

30 

63,37 

8,8 

15 

62,85 

9,3 

35 

63,39 

9,0 

20 

62,85 

9,3 

40 

63,40 

8,7 

25 

62,83 

9,3 

43 

— 

8,9 

28 

— 

9,2 

Mittel 

63,27 

8,76 

Mittel 

62,85 

9,19 

19.  Oct.  1880.    Der  positive  Strom  geht  vom  Centrum 
der  Scheibe  zur  Peripherie. 


'    Zeit 

^ 

n 

Zeit 

W 

n 

9h  4Qm 

__ 

7,8 

10^  15" 

__ 

7,9 

45 

59,75 

7,7 

20 

60,25 

7,7 

50 

59,78 

7,7 

25 

60,30 

7,7 

55    V 

59,76 

7,7 

30 

60,30 

7,7 

58 

— 

7,7 

33 

— 

7,7 

Mittel 

59,75 

7,72 

Mittel 

60,28 

7,74 

7.  Die  berechneten  Werthe  der  Ablenkung. 

Die  Entfernung  zwischen  Spiegel  und  Scaia  betrug 
2644,5  Scalentheile;  die  Ablenkungen  n  können  demnach  be- 
rechnet werden  nach  der  Formel: 


n  = 


ni^r 


('-«■ 


Für  den  inneren  Durchmesser  der  Kupferscheide  ergab 
sich  bei  einer  Temperatur  von  15^  der  Werth  164,13  mm, 
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für  den  äusseren  Durchmesser  bei  13^  der  Werth  175,01  mm. 
Hiernach  ist: 

/=  84,78,        *=2,72. 
Somit  erhalten  wir  mit  Eticksicht  auf  die  früher  für  V 
und  D  gegebenen  Werthe: 

n  =  2,789  X  i. 
•  Hiernach  ergibt  sich  die  folgende  Zusammenstellung  der 
berechneten  und  beobachteten  "Werthe  von  n. 


* 

n  ber. 

n  beob. 

1  n  beob. 
n  ber. 

i 

n  ber. 

«  beob. 

n  beob. 
n  ber. 

2,348 
2,351 
3,215 
8,269 

6,43 
6,44 

8,81 
8,95 

6,60 
6,58 
9,22 
9,07 

1,026 
1,022 
1,046 
1,013 

3,152 
3,246 
2,844 
2,786 

8,63 
8,89 
7,79 
7,63 

8,76 
9,19 
7,72 
7,74 

1,015 
1,033 
0,991 
1,014 

Die  Differenz  zwischen  den  beobachteten  und  berech- 
neten Werthen  beträgt  im  Mittel  0,16  Scalentheile,  während 
ein  Sealentheil  einem  Winkel  von  39  Secunden  entspricht. 
Mit  einer  Ausnahme  sind  die  beobachteten  "Werthe  grösser 
als  die  berechneten,  und  zwar  im  Mittel  um  0,020.  Eine 
solche  DiflFerenz  würde  durch  eine  Erwärmung  des  Suspen- 
sionsdrahtes um  etwa  40  Grade  ihre  Erklärung  finden. 


XIV.    Efin  (Mktfstischer  Apparat  xu  VorlesungS' 
zwecken;   von  Dr.  JBT.  Maschke* 

Hr.  Prof.  Schellbach  beauftragte  mich,  die  bisher  zur 
Erkennung  von  Knoten  und  Bäuchen  der  tieferen  Töne  von 
offenen  und  geschlossenen  Röhren  üblichen  Methoden  so  zu 
modificiren,  dass  eine  objective  Darstellung  für  einen  grösseren 
Zuhörerkreis  ermöglicht  werde.  Der  im  Folgenden  beschrie- 
bene Apparat  entspricht  dieser  Aufgabe  und  scheint  auch 
in  anderer  Beziehung  vor  den  früher  zu  ähnlichen  Zwecken 
benutzten^)  einige  Vorzüge  zu  haben. 


1)  W.  Hopkins,  Pogg.  Ann.  44.  p.  246.  1838. 
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Eine  Holzleiste  A  A'  Fig.  14  Taf.I  von  1  m  Länge  ist  hori- 
zontal auf  zwei,  durch  je  eine  Messingschraube  höher  oder 
tiefer  zu  stellende  Holzfüsse  D  und  D'  befestigt  und  auf  der 
oberen  Seite  der  Länge  nach  mit  einer  Bizme  versehen.  An 
der  vorderen  Seite  ist  eine  Scala  in  Centimetertheilung  ange- 
bracht. Auf  diese  Holzleiste  können  die  zu  untersuchenden 
Glasröhren  FF'  aufgesetzt  und  beliebig  in  horizontaler  Rich- 
tung verschoben  werden.  An  einem  Ende  der  Holzleiste  ist 
femer  eine  Vorrichtung  C  angebracht,  welche  einen  hori- 
zontalen Stahlstab  BB'  trägt  und  gestattet,  diesen  sowohl 
der  Länge  nach  zu  verschieben,  als  auch  ihn  nach  Belieben 
höher  und  tiefer  zu  stellen.  Der  Stahlstab  ragt  in  die  mit 
einem  verschiebbaren  Ansatz  zur  Regulirung  der  Tonhöhe 
versehene  Glasröhre  hinein  und  trägt  an  dem  entsprechenden 
Ende  eine  in  senkrechter  Ebene  befindliche  Membran  E, 
welche  aus  einem  auf  einem  Ejreisringe  ausgespannten  GoUo- 
diumhäutchen  besteht.  Zur  Anfertigung  derselben^)  braucht 
man  nur  den  Kahmen  mit  Gummi  zu  bestreichen  und  eine 
noch  feuchte  CoUodiumhaut  locker  dar  überzulegen,  indem 
man  sie  am  Rande  an  den  Rahmen  andrückt.  Nach  einiger 
Zeit  spannt  sich  das  Häutchen  ganz  von  selbst  straff  und 
liefert  so  eine  durchsichtige,  spiegelnde  und  sehr  elastische 
Membran.  An  ihrer  oberen  Seite  ist  ein  Coconfaden  an- 
geklebt, welcher  am  unteren  Ende  ein  kleines  Siegellack- 
tröpfchen trägt,  sodass  dieses  gerade  bis  in  die  Mitte  herab- 
hängt. Durch  Anziehen  der  bei  I)  oder  D'  befindlichen 
Schraube  kann  man  die  rechte  oder  linke  Seite  des  Appa- 
rates höher  stellen  und  dadurch  bewirken,  dass  das  Siegel- 
lacktröpfchen gerade  die  Membran  berührt. 

Um  auch  geschlossene  Röhren  untersuchen  zu  können, 
wurde  ein  möglichst  genau  passender  Stempel  in  die  Röhre 
von  der  Seite  F'  aus  eingeführt.  Derselbe  trug  nach  F  zu 
eine  Messingplatte  und  war  am  Rande  mit  feinem  Filz  über- 
zogen. An  der  hinteren  Seite  konnte  man  ihn  mittelst 
eines  eingeschraubten  Holzstabes  nach  Belieben  in  der  Röhre 
hin  und    her  bewegen.     Die  Glasröhre    muss    durch    zwei 


1)  Schellbach  u.  Boehm,  Wied.  Ann.  8.  p.  646.  Anm.  1879. 


Digitized  by 


Google 


^M^r^    ^ 


^■Ji^L^  ^^^  j^^^'^ 


\^^ 


206 


H,  MascKke, 


federnde    Messingdrähte    vor    dem    Herabgleiten 
werden. 

Bringt  man  ntfn  an  der  Seite  iP',  oder  wenn 
geschlossen  ist,  an  der  Seite  F  durch  eine  geeignete 
gabel  die  Eöhre  zum  Tönen,  so  geräth  das  Siegellacl 
in  Pendelschwingungen,  sowie   sich   die  Membran 
einem  Knotenpunkte  befindet.    Zur  Auffindung  der 
schraubt  man  den  Stahlstab  in  einer  bestimmten  Ld 
und  schiebt  auf  der  Holzleiste  die  Röhre  hin  und  he 

Um  die  Oscillationen  des  Pendels  objectiv 
zu  machen,  stellt  man  vor  den  Apparat  in  der  Eb< 
Membran  eine  Lichtquelle  auf  und  projicirt  durch  ein< 
die  Membran  auf  einen  Papierschirm,  sodass  das  Sie 
tröpfchen  scharf  auf  dem  Schirm  sichtbar  wird.  Na( 
gem  Probiren  kann  man  erreichen,  dass  auch  das  d 
Membran  hervorgerufene  Spiegelbild  des  Siegellacktrö 
auf  dem  Schirme  erscheint. 

Sowie  nun  die  Röhre  tönt,  und  die  Membran  siel 
in  einer  Knotenfiäche  befindet,  trennt  sich  auf  dem  i 
das   Bild    des  Siegellacktröpfchens    von   dessen  Spiej 
Man  muss    schon   ziemlich   genau  —  etwa   auf  7s 
einer  ungefähr  63  cm  langen,  57  mm  weiten  Röhre, 
durch  eine  auf  (f  abgestimmte  Stimmgabel  zwei  Knote: 
weist  —  den  Knoten  treffen,  um  keine  Bewegung 
nehmen.    Auch  wenn  die  Membran  sich  nicht  zu  weit 
halb  der  tönenden  Röhre  befindet,  pendelt  das  Sieg 
tröpfchen. 

Damit  die  Luftschwingungen  nicht  zu  sehr  durcl 
Membran  gestört  werden,  darf  dieselbe  nicht  zu  gross 
Bei  den  oben  angegebenen  Dimensionen  der  Röhre 
der  Durchmesser  der  Membran  27  mm,  also  unge: 
Hälfte  des  inneren  Röhrendurchmessers. 

Berlin,  Februar  1881. 
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1881.  ANNALEN  Jß  Q. 

DER  PHYSIK  UND  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  XHI. 


I.    Bestimniung  des  speciftschen  Gewichts 

des  desHlUrten  Quecksilbers  bei  0^  und  die  dabei 

sUhrenden  JS^achwirku/n^sdiUxtationen  des  Glases; 

van  Paul  Volkmann. 

(lüttheilmigen  aus  dem  matk-physikal.  Institut  in  Königsberg.    Nr.  3.) 


Die  genauesten  bisherigen  Bestimmungen  des  spec.  Gew. 
des  destülirten  Quecksilbers  rühren  unstreitig  von  Ee  gn  au  1 1  ^ 
her.  Regnault  führt  drei  Beobachtungen  auf,  die  er  zu 
Terschiedenen  Zeiten  an  verschiedenem,  aber  jedesmal  sorg- 
faltig destillirtem  Quecksilber  angestellt  hat.  Unter  Zu- 
grundelegung des  von  Pierre  gefundenen  Werthes  des  spec. 
Gtew.  des  Wassers  bei  0^  0,999  881  erhält  er  für  das  spec. 
Gew.  des  Quecksilbers  bei  0^  die  Werthe: 

13,59599,  13,59578,  13,59602, 
Zahlen,  die  zwar,  soweit  in  den  meisten  Fällen  das  spec. 
Gew.  des  Quecksilbers  in  Betracht  kommt,  übereinstimmen, 
die  aber  doch  in  Anbetracht  der  von  Regnault  angewandten 
grossen  Ballons  nicht  unerheblich  abweichen.  Mag  die  Bein- 
heit  des  Quecksilbers  in  den  drei  Fällen  eine  verschiedene 
gewesen  sein,  es  sind  bei  der  Begnault' sehen  Beobachtungs- 
art noch  zwei  Fehlerquellen  unberücksichtigt  geblieben,  deren 
Grösse  nicht  so  ohne  weiteres  zu  tibersehen  ist,  und  welche 
daher  bei  der  Wichtigkeit  gerade  dieses  spec.  Gew.  eine 
Wiederholung  der  Beobachtungen  als  wünschenswerth  er- 
scheinen lassen. 

Zunächst  übt  das  Quecksilber  auf  die  Wände  des  Ge- 
lasses einen  nicht  unbeträchtlichen  Druck  aus,  der  das  Vo- 
lumen vergrössert.  Ohne  Berücksichtigung  dieses  Einflusses 
erhält  man  das  spec.  Gew.  des  Quecksilbers  zu  gross. 

1)  Begnault,  M^.  de  Tacad.  de  France.  21.  p.  158.  1847. 
Ana.  d.  Phji.  v.  Chtin.    N.  F.  ZIIL  14 
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Sodann  muss  es  nach  neueren  Erfahrungen  als  nicht 
rationell  erscheinen^  dassBegnault  zur  Befreiung  von  Luft 
den  Glasballon  mit  Wasser  und  Quecksilber  auskochte.  Die 
Methode  des  Auskochens  befreit  allerdings  am  gründlichsten 
von  adhärirenden  Lufttheilchen,  führt  aber  bei  Glas  eine 
andere  Fehlerquelle  herbei. 

Es  ist  das  Resultat  einer  sehr  gründlichen  Arbeit  von 
Pernet^),  dass  Glas  infolge  jeder  Erwärmung  Nachwirkungs- 
dilatationen erleidet.  Durch  wiederholtes  oder  längeres  Er- 
wärmen auf  100^  wird  bei  Quecksilberthermometern  sowohl 
der  Nullpunkt,  wie  der  Siedepunkt  bis  zu  einer  gewissen 
Grenze  deprimiii).  Eine  solche  maximale  Depression  des 
Nullpunktes,  die  ihren  Grund  in  der  Vergrösserung  des  vom 
Glase  eingeschlossenen  Volumens  hat,  lässt  sich  für  jede 
Temperatur  herstellen  und  ist  für  Temperaturen  zwischen 
0  und  100^  proportional  dem  Quadrate  der  Temperatur. 
Diese  Depressionen  nehmen  mit  der  Zeit  dann  wieder  ab. 
Die  Nachwirkungsdilatationen  eines  Thermometergefässes,  her- 
rührend von  einer  Erwärmung  auf  100^,  hören  erst  nach 
sechs  Monaten  auf,  herrührend  von  der  Verfertigung  und 
Füllung  des  Thermometers,  erst  nach  Jahren;  sie  sind  am 
Anfang  besonders  kräftig. 

Kegnault  scheint  zuerst  die  Wägungen  mit  Quecksilber 
ausgeführt  zu  haben  und  dann  mit  Wasser;  es  wurde  also 
der  Ballon  zuerst  einer  Temperatur  von  350®,  dann  von 
100®  ausgesetzt.  Geschahen  diese  Operationen  bald  aufein- 
ander, so  wird  bei  dieser  Reihenfolge  das  Verhalten  des 
Glases  die  Resultate  allerdings  weniger  beeinflussen,  als  etwa 
in  der  umgekehrten  Aufeinanderfolge.  Unsicher  werden 
nichtsdestoweniger  die  Resultate  bleiben,  kommt  es  doch 
schon  auf  die  Länge  der  Zeit  an,  die  seit  der  Verfertigung 
der  Ballons  verstrichen  ist! 

Regnault  wandte  zu  seinen  Beobachtungen  einen  Glas- 
ballon an,  der  ca.  300  ccm  fasste  und  in  ein  Rohr  von  2  mm 
Durchmesser,  mit  einer  Marke  versehen,  endigte.  Die  Füllung 


1)   Pernet,   lieber   die  Nullpunktsdepressionen   der  Normal  thermo- 
meter.  Inaug. -Dissert.  Breslau  1875. 
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und  Reinigung  eines  derartigen  Ballons  wird  stets  mit 
Schwierigkeiten  verknüpft  sein.  Statt  einer  Marke  empfiehlt 
sich  ferner  eine  Theilung;  eine  genaue  Calibrirang  des  ge- 
theilten  Rohres  mit  Quecksilber  wird  aber  nicht  mcVglich 
sein,  wenn  der  Ballon  nur  in  ein  Rohr  endigt  Aus  diesen 
Gründen  liess  ich  von  Hm.  W.  Haak  in  Neuhaus  in  Thü- 
ringen (rlasballons  (Pyknometer)  verfertigen,  die  in  zwei 
£5hren  von  je  1  mm  Durchmesser  (eine  in  der  Mitte,  eine 
an  der  Seite)  auslaufen;  das  seitliche  Rohr  erweitert  sich 
oben  zu  einem  Rohr  von  1  cm  Querschnitt.  Beide  Röhren 
sind  durch. Glasstöpsel  verschliessbar. 

Die  Oalibrirung  der  Röhren  wurde  nach  der  Methode 
ausgeführt,  welche  F.  E.  Neumann  für  Quecksilberthermo- 
meter ersonnen  hat.  Ich  führe  als  Beispiel  eine  solche  Oa- 
librirung an: 

0.  I  60,75  48,8  40,0  29,85  —  - 

10  j  60,7  48,7  39,9  29,8  20,15  — 

20  .    —  48,6  39,85  29,6  20,1  10,95 

30  i    —     —  39,75  29,5  20,0  10,9 

Die  Zahlen  rechts  vom  Strich  bedeuten  die  abgelesenen 
Fadenlängen,  die  von  10  zu  10  Theilstrichen  verschoben 
wurden,  die  Zahlen  links  vom  Strich  den  Theilstrich,  an 
dem  sich  das  eine  Ende  der  in  derselben  Horizontalreihe 
stehenden  Fäden  befand.  Beziehen  wir  alle  Correctionen 
auf  das  Volumen  zwischen  dem  30.  und  70.  Theilstrich,  so 
ist*  an  den  abgelesenen  Stand  der  Kuppe  die  Correction  zu 
bringen : 


Zwischen    (0.  10) 
-0,08 

(10.  20.) 
-0,18 

(20.  30.) 
-0,27 

(30.  40.) 
-0,31 

(40.  50.) 
-0,26 

(50.  60.) 
-0,27 

(60.  70.) 
-'0,27 

Darch  wiederholtes  Auswägen  von  Quecksilberfäden  in  Ver- 
bindung mit  der  Oalibrirung  wurde  dann  der  Volumeninhalt 
der  Röhren  bestimmt. 

Eine  besondere  Sorgfalt  war  auf  die  Destillation  des 
Wassers  und  Quecksilbers  verwandt.  Der  Apparat  zum 
Wasserdestilliren  bestand  in  einer  (rlasretorte,  die  in  ein 
gläsernes  Schlangenrohr  zum  Kühlen  eingeschliffen  war,  so- 
dass also  nur  (Jlas  in  Berührung  mit  "Wasser  und  Dampf 

14* 


Digitized  by 


Google 


212  P.  Volkmann. 

kam.  Zur  Destillation  wurde  käufliches  destillirtes  Wasser 
yerwandt  und  überdies  jedesmal  das  in  der  ersten  Viertel- 
stunde destillirte  Wasser  nicht  aufgefangen.  Das  Queck- 
silber wurde  nach  dem  von  Weinhol d^)  angegebenen  Tor- 
züglichen  Verfahren  im  luftleeren  Baum  destillirt  und  in 
drei  vollgefüllten  wohlverschlossenen  Glasgefässen  aufbe- 
wahrt. 

Ich  komme  nun  dazu,  anzugeben,  wie  ich  die  beiden  oben 
erwähnten  Fehlerquellen  zu  vermeiden  suchte.  Der  Druck,  den 
das  Quecksilber  auf  die  Wände  des  Ballons  ausübte,  und  der 
zur  Vergrösserung  des  Volumens  beitrug,  wurde  nach  Angabe 
des  Hrn.  Prof.  Voigt  dadurch  bestimmt,  dass  das  ganze  Pykno- 
meter, soweit  es  innen  mit  Quecksilber  gefüllt  war,  in  Quecksil- 
ber getaucht  wurde;  dann  wurde  der  innere  Druck  gerade  durch 
den  äusseren  aufgehoben.  Die  mit  Quecksilber  geftülten  Pykno- 
meter sind  nun  empfindliche  Thermometer,  es  entspricht  bei 
den  angegebenen  Dimensionen  der  Pyknometer  die  Länge 
von  50  mm  einem  Grad  Celsius.  Ich  liess  daher  die  Pykno- 
meter längere  Zeit  in  Quecksilber  stehen,  bis  ein  yölliger 
Ausgleich  der  Temperaturen  zwischen  dem  äusseren  und 
inneren  Quecksilber  stattgefunden  hatte.  Dann  wurde  der 
innere  Stand  der  Quecksilbersäulen  mit  Hülfe  eines  in  das 
Bohr  eingeführten  Capillarrohres  regulirt.  Es  wurden  nun, 
so  schnell  es  anging,  die  Pyknometer  aus  dem  Quecksilber- 
bade herausgehoben  und  wieder  hineingestellt,  nachdem  jedes- 
mal der  Stand  der  Quecksilberkuppen  notirt  war.  Von  den 
vnederholt  angestellten  Beobachtungen  wurden  nur  die  für 
die  Berechnung  verwandt,  welche  vor  dem  Herausheben  aus 
dem  Quecksilberbade  und  nach  dem  Wiedereintauchen  in 
dasselbe  nahezu  denselben  Stand  der  Kuppen  ergaben.  Wäh- 
rend der  meisten  Beobachtungen  zeigte  sich  eine  sofortige 
Temperaturerhöhung,  hervorgerufen  durch  die  Körperwärme 
des  Beobachters. 

Als  Beispiel  führe  ich  eine  Beobachtung  an  dem  Pykno- 
meter B  an.  Es  tauchte  links  bis  zum  50.,  rechts  bis  zum 
45.  Theilstrich  ein.    Es  war  der  Stand  der  Kuppen: 


1)  We  in  hold,  Carl.  Repert  9.  p.  69.  1873,  und  15.  p.  1.   1879 
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Tor  dem  Herausheben     .     .    72,2      68.1 
nach  dem  Herausheben   .    .    70,7      65,4 
nach  dem  Wiedereintauchen    72,2      68,5. 
Die  Volumenvergrösserung    durch    den   Druck   betragt 
also,  wenn  das  Pyknometer  B  bis  zu  den  Theilstrichen  (50.  45) 
gefüllt  ist,  1,6  +  2,9  =  4,4  Theilstriche.    Auch  das  Wasser 
öbt  auf  die  Wände  des  Pyknometers  einen  Druck  aus,  und 
zwar  ist  dieser  Vi8,e  des  Quecksilberdruckes.    Wir  haben  da- 
her, um  das  Volumen  des  Pyknometers  voll  Quecksilber  auf 
das  voll  Wasser  zu  beziehen,  noch  0,3  in  Abzug  zu  bringen. 
In  dieser  Weise  wurden  bei  den  drei  Pyknometern,  mit 
denen  ich  meine  Beobachtungen  anstellen  wollte,  folgende 
Volumenvergrösserungen  durch  den  Druck  beobachtet: 

Pyknometer  A  tauchte  bis  zu  den  Theilstrichen  (42.  35) 
ein.    Die  Volumenvergrösserung  betrug: 

2,8        2,7        3,0        2,9        Mittel- 2,85. 
Die  Correction  ist  also  2,6. 

Pyknometer  B  tauchte  bis  zu  den  Theilstrichen  (50.  45) 
ein.    Die  Volumenvergrösserung  betrug: 

4,2        4,3        4,2        4,4        4,1        Mittel  4,24. 

Die  Correction  ist  also  3,9. 

Pyknometer  C  tauchte  bis  zu  den  Theilstrichen  (30.  30) 
ein.    Die  Volumenvergrösserung  betrug: 

4,4        4,2        4,1        4,5        4,2        Mittel  4,28. 

Die  Correction  ist  also  4,0. 

Diese  Bestimmungen  wurden  nach  den  beiden  ersten 
Wägungen  der  Pyknometer  mit  Wasser  und  Quecksilber  aus- 
geführt. Es  wurde  bei  allen  späteren  Beobachtungen  dafür 
gesorgt,  dass  die  Pyknometer  bei  0^  soweit  gefüllt  waren, 
als  sie  bei  den  eben  angeführten  Bestimmungen  in  Queck- 
silber tauchten.  Für  die  beiden  ersten  Beobachtungen  blieb 
nichts  anderes  übrig,  als  den  Druck  entsprechend  der  ver- 
schiedenen Höhe  des  Quecksilbers  in  den  Bohren  in  Bech- 
nimg  zu  ziehen. 

Die  zweite  angedeutete  Fehlerquelle,  bestehend  in  den 
Nachwirkungsdilatationen  des  G-lases,  suchte  ich  durch  mir 
zweckmässig  erscheinende  Behandlung  der  Pyknometer  zu 
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vermeiden.  Nach  Reinigung  durch  Ausspülen  mit  Salpeter- 
säure, Wasser  und  zuletzt  mit  absolutem  Alkohol  wurde  durch 
die  Pyknometer  so  lange  Luft  hindurchgesogen,  bis  jede  Spur 
von  Feuchtigkeit  im  Inneren  der  Ballons  verschwand,  über- 
haupt kein  Alkoholgeschmack  mehr  wahrzunehmen  war.  Bei 
dem  wiederholten  Trocknen  wurde  jede  höhere  Erwärmung 
vermieden.  Das  Füllen  mit  Quecksilber  und  Wasser  geschah 
unter  der  Luftpumpe.  Das  Pyknometer  wurde  auf  den  Teller 
einer  Luftpumpe  unter  eine  Glasglocke  gesetzt,  welche  oben 
eine  Oeffnung  hatte.  In  diese  Oeffnung  wurde  luftdicht  ein 
Capillarrohr  gekittet,  welches  mit  dem  einen  Ende  in  den 
erweiterten  Cylinder  des  seitlichen  Bohres  des  Pyknometers 
ragte,  mit  dem  anderen  in  die  einzufüllende  Flüssigkeit. 
Zunächst  wurde  das  äussere  freie  Ende  des  Capillarrohres 
zugeschmolzen  und  die  Luft  durch  eine  gute  Hahnluft- 
pumpe  soweit  als  möglich  entfernt,  dann  das  zugeschmolzene 
Ende  des  Capillarrohrs  abgebrochen.  Das  Wasser  wurde 
jedesmal  kurz  vor  der  Füllung  ausgekocht. 

Die  gefüllten  Pyknometer  standen  eine  Nacht  über  in 
schmelzendem  Schnee.  Mit  einer  Lupe  wurde  den  nächsten 
Morgen  der  Stand  der  Kuppen  in  beiden  Rohren  bis  auf 
0,1  mm  genau  abgelesen.  Die  Temperatur  des  Zimmers,  in 
dem  die  Pyknometer  in  Schnee  standen,  und  in  dem  sich 
auch  die  Wagen  befanden,  wurde  möglichst  niedrig  gehalten, 
um  bald  nach  der  Ablesung  des  Standes  der  Kuppen  bei  0^ 
die  Wägungen  ausführen  zu  können.  Zur  Verfügung  standen 
mir  zwei  Wagen,  von  denen  die  eine  bei  3  kg  Belastung  aaf 
jeder  Schale  noch  8  mg,  die  andere  bei  800  g  noch  0,5  mg 
zu  wägen  gestattete. 

Die  Grewichte  bis  60  g  waren  auf  einer  kleineren  Wage 
sorgfältig  tarirt,  die  grösseren  von  100  g  aufwärts  wieder- 
holentlich  auf  den  beiden  eben  erwähnten  Wagen.  Vor  jeder 
Wägung  wurden  die  Gewichte  mit  weichem  reinen  Leder 
abgewischt,  da  sich  gezeigt  hatte,  dass  trotz  guter  Auf- 
bewahrung Staubtheile  sonst  das  Gewicht  vermehrten.  Alle 
Wägungen  wurden  nach  der  Tarirmethode  ausgeführt 

Ich  komme  nun  zur  Mittheilung  meiner  Beobachtungen, 
und  zwar  gebe  ich  zuerst  die  den  drei  angewandten  Pykno- 
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meiern  ABC  gehörenden  Constanten  an.  Die  Gewichte  der 
trocknen  Pyknometer  wurden  wiederholt  bestimmt;  dabei 
wurde  wie  bei  allen  Wägungen  der  auf  0®  reducirte  Baro- 
meterstand b,  sowie  die  Lufttemperatur  t  beobachtet.  Es 
wogen  in  Grammen  bis  auf  0,2  mg  genau: 


74,6873      h  =  777,2  mm      t  =  11,1<> 
74,6871  774,0  7,8 


63,626S 
63,6261 


72,4923 


C 

760,6  mm 


B 

b  =  773,4  mm 
774,0 

<  =  4,5^ 


t  =  8,6* 
7,9 


Es    betrug  der  Rauminhalt  eines  Theilintervalles    der 
getheilten  Röhren  in  Cubikmillimetern  bei: 


B 


seitL  R. 
0,855 


Mittelr. 
0,913 


Beitl.  K. 
0,970 


Mittelr. 
0,861 


eeitl.  R. 
0,960 


Mittelr. 
0,832 


Die  Wägungen  der  Pyknometer  mit  Wasser  ergaben 
folgende  Werthe  in  Grammen  bis  auf  0,5  mg  genau.  Der  Stand 
der  Wasserkuppen  bei  0^  ist  bereits  auf  Grund  der  Calibri- 
nmgen  der  Röhren  reducirt  angegeben: 


^    ;Standd.  Koppen 
I   8.  B.   I  m.  E. 


u    .  Stend  d.  Kappdll 
•.  B.    I  m.  B. 


26.  Januar 
Ä  322,3210  I  762,3  |  6,2 
B  293,8031  I  762,3  6,1 
C  348,8759  '  762,3  '  6,2 


49,2 
54,0 
46,2 


7.  Februar 
Ä  322,3077 
B  293,7940 
C  348,8466 


10.  Februar 
Ä  322,3142 
B  293,7979 


757,8  I  6,2 
756,3  !  6,5 
755,6  ,  6^ 


745,9 

745,8 


13.  Februar 
Ä  322,3009 
B  293,7906 


753,1 

753,5 


7,8 
8,0 


41,7 
52,2 
47,6 


16.  Februar  j 

A  322,3118    765,1 
B  293,7822  I  765,1 


7,3  I 
7,3. 


89,1 
45,4 


40,6 
42,9 


43,2  35,4 
51,2  49,0 
29,5   35,1 


43,6 
49,0 


7,1 

7,4 


39,2 

49,7 


17.  Februar  | 

A   322,3096  .  768,5  |  8,3  '  43,6  1  37,7 

B   293,7796  \  768,4  8,7  47,0   42,2 


37,9 
46,0 


20.  Februai- 

A  322,2907 
B  293,7801 


I 

777,1  6,1 
777,0  6,5 


38,0 
48,9 


32,1 
46,2 


32,7 
46,9 


22.  Februar  .     | 
A   322,3006  775,5  14,7 
B   298,7867  i  775,7  '  5,1 


44,0 
51,4 


40,3 
50,7 


Die  Wägungen    der  Pyknometer  mit  Quecksilber  er- 
ben folgende  Werthe  in  Grammen  bis  auf  3  mg  genau: 
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'    *    i' 

Stand  d.  Kappen 
s.  B.   I  m.  R. 

1  " 

,    b    .   i 

SUndd.  Kappen 
■.R.    1  OL  R. 

28.  Januar    \           \ 
A  3446,741  •  753,7  1  5,5 
B  3197,032  1753,5  15,5 
C  3834,905  1  753,9    5,3 

50,0 
55,5 
45,9 

42,7 

49,7 
45,3 

14.  Februar'           1 
A  3445,474   757,017,3 
B  3196,670  ,  757,0  |  7,5 

41,7 

43,8 

34,8 
38,6 

15.  Februar  j           | 
A  8445,474  1  759,9    5,9 
B  3196,670  ;  759,7  j  5,5 

41,5 
43,1 

8.  Februar             j 
A   3445.498    754,6,5,8 
B  3196,769    755,5  '  6,2 
C  3834,495    758,8;  6,2 

41,4 
45,3 
31,0 

35,0 
1  43,6 
;  31,9 

34,6 

38,9 

21.  Februar  1 

A   3445,413 '.776,0    6,0 

B  3196,705    775,8    6,5 

'            1 

37,8 
44,8 

9.  Februar  1 
A   3445,453    743,7    7,3 
B  3196,849    743,4    7,3 

39,2 

48,3 

1 

33,0 
'  46,1 

32,3 
40,4 

t 

Die  grosse  Anzahl  der  angestellten  Beobachtungen  war, 
abgesehen  von  der  genauen  Bestimmung  des  spec.  Gew.  des 
Quecksilbers,  lediglich  auch  dem  Studium  der  Nachwirkungs- 
dilatationen  des  Glases  gewidmet.  Der  Bestimmung  des 
spec.  Gew.  wegen  wurden  mit  Ausnahme  von  den  ersten  Be- 
obachtungen vom  26.  und  28.  Januar  die  Pyknometer  in 
aufeinanderfolgenden  Tagen  mit  Wasser,  dann  mit  Queck- 
silber, dann  wieder  mit  Wasser  gewogen.  Die  Beobachtungen 
mit  dem  Pyknometer  C  mussten  eingestellt  werden,  da  ein 
Sprung  im  Glase  dasselbe  unbrauchbar  machte. 

Von  den  beobachteten  Gewichten  der  Pyknometer  mit 
Wasser  und  Quecksilber  wurden  nun  die  fttr  die  beobachte- 
ten Barometerstände  und  Temperaturen  berechneten  Gewichte 
der  Pyknometer  in  Abzug  gebracht  und  das  Gewicht  des 
Wassers  und  des  Quecksilbers  auf  den  leeren  Baum  reducirt 
Dabei  wurde  das  spec.  Gew.  des  Glases  zu  2,6  angenommen, 
das  spec.  Gew.  des  Messings  der  Gewichte  wurde  zu  8,422  be- 
stimmt. Streng  genommen  hätte  für  diese  Beductionen  auch 
der  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  beobachtet  werden  müssen; 
es  reicht  jedoch  zu  dem  vorliegenden  Zweck  vollkommen  aus, 
die  Luft  zu  Vs  ^^^^  Wasserdampf  gesättigt  anzunehmen,  was 
bei  den  in  Betracht  kommenden  niedrigen  Temperaturen 
höchstens  um  einige  Zehntel  Millimeter  den  Druck  unsicher 
macht  Es  wurden  schliesslich  die  Gewichte  des  Wassers 
und  Quecksilbers  im  leeren  Baume  bis  zu  einem  gewissen 
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Theilstrich  berechnet^  nachdem  die  .früher  angegebene  Cor- 
rection wegen  der  Vergrösserung  des  Volumens  der  Pykno- 
metex-  durch  den  Druck  des  Quecksilbers  angebracht  war. 

Erwähnen  will  ich  noch  eine  kleine  Correction ,  welche 
dujroli  den  verschiedenen  Abschluss  des  Wassers  und  Queck- 
silbexs  bedingt  ist.    Das  Wasser  wird  durch  eine  concave, 
d&s     Quecksilber  durch  eine    convexe  Oberfläche    begrenzt. 
Seide  Oberflächen*  können  bei   der  Kleinheit  des  Kohren- 
durchmessers  2r=lmm  als  Theile  einer  Kugel  angesehen 
werden.    Nun  lassen  sich  alle  Messungen  am  genauesten  an 
der   Kuppe  selbst  ausführen;  eine  einfache  geometrische  Be- 
trachtung ergibt,  dass  dafür  eine  ebene  Begrenzung: 

bei  Wasser  in  dem  Abstand  0,182  r  von  der  Kuppe, 
„    Quecksilber  in  dem      „      0,246  r    „      „  „ 

snbstituirt  werden  kann.  Es  wurden  dementsprechend  von 
dem  aufgeführten  Stand  der  Kuppen  bei  Wasser  noch  0,1 
Theilstrich  addirt,  bei  Quecksilber  0,1  Theilstrich  subtra- 
Inrt,  Für  Quecksilber  ist  bei  dieser  Berechnung  der  Rand- 
winkel zu  45^  angenommen. 

Die  Gewichte  des  Wassers  und  Quecksilbers  im  luft- 
leeren Räume,  die  bei  0®  das  Pyknometer  bis  zu  einem  be- 
sümmten  Theilstrich  erfüllen,  ergeben  sich  aus  der  Berech- 
nung nun  folgendermassen. 

Pyknometer  A, 
Der  Stand  ist  auf  die  Theilstriche  (40 .  35)  reducirt. 
Wasser.  .  |  Quecksilber. 

26.  Januar    247,S959  j  28.  Januar     3370,619 


7.  Februar  247,8918 

10.   „ 

247,8890 

13.   „ 

247,8877 

16.    „ 

247,8964 

17.    „ 

247,8932 

20.    „ 

247,8901 

22.    „ 

247,8888 

8. 
9. 

Februar  3370,574 
„    3370,582 

14. 
15. 

3370,548 
3370,551 

21. 


3370,559 


Pyknometer  B, 
Der  Stand  ist  auf  die  Theilstriche  (45.45)  reducirt. 
Wasser.  Quecksilber. 

26.  Januar    230,4188  •  28.  Januar    3182,984 
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Wasser.  , 

7.  Februar  230,4125 

10.   „  230,4156 

13.   „  230,4102 

16.  „  230,4140 

17.  „  230,4103 
20.    „  230,4109 


Quecksilber. 

8.  Februar  3132,928 

9.  „    3132,944 

14.  „    3132,908 

15.  „    3132,914 

21.    „    3132,906 


22.    „    230,4119 

Pyknometer  C. 
Der  Stand  ist  auf  die  Theilstriche  (30 .  30)  reducirt 


Wasser. 
26.  Januar     276,6615 
7.  Februar  276,6554 


Quecksilber. 

28.  Januar     3761,762 

8.  Februar  3761,708 


Ich  will  gleich  vorweg  bemerken ,  dass  die  Bestimmung 
des  spec.  Gew.  des  Quecksilbers  im  Verlauf  der  Beobach- 
tungen keine  Aenderung  des  Quecksilbers  etwa  durch  Oxy- 
dation ergeben  hat,  wie  sich  später  herausstellen  wird. 
Es  lassen  sich  daher  Bemerkungen  über  die  Nachwirkungs- 
dilatationen des  Glases  ebenso  gut  wie  aus  den  Beobach- 
tungen mit  Wasser  aus  denen  mit  Quecksilber  ziehen;  ja 
die  letzteren  scheinen  sogar  geeigneter  dazu.  Die  Wägungen 
mit  Quecksilber  konnten  an  und  f&r  sich  mit  grösserer  Ge- 
nauigkeit ausgeführt  werden,  sodann  aber  sind  hier  die  Cor- 
rectionen  wegen  der  Dichtigkeit  der  Luft  weniger  unsicher 
als  bei  Wasser.  Ich  möchte  daher  auch  die  letzte  angege- 
bene Ziffer  bei  den  Gewichten  des  Wassers  für  ganz  unsicher 
halten. 

Aus  den  aufgeführten  Beobachtungen  ergeben  sich  nun 
zwei  Arten  von  Nachwirkungsdilatationen,  die  eine  herrüh- 
rend von  der  bedeutenden  Erwärmung  bei  der  Herstellung 
der  Ballons  —  die  Pyknometer  waren  Anfang  Januar  ange- 
fertigt worden;  die  andere  herrührend  von  dem  längeren 
Druck  des  Quecksilbers  auf  die  Glaswände.  Vermöge  der 
ersten  schon  aus  der  Thermometrie  her  bekannten  Nachwir- 
kungsdilatationen wurden  die  Volumina  der  Pyknometer 
während  der  Zeit  der  Beobachtungen  vom  26.  Jan.  bis 
22.  Febr.  kleiner,  und  zwar  im  Durchschnitt  um  6  cmm.  Ver- 
möge der  anderen  Nachwirkungsdilatationen,  herrührend  von 
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dem  läBgeren  Gefülltsein  der  Ballons  mit  Quecksilber,  wur- 
den die  Volumina  der  Pyknometer  yergrossert  (siehe  die  Be- 
obachtungen vom  8.,  9,  und  14,  15.  Febr.).  Diese  Ver- 
grösserung  ist  für  das  etwas  dünnwandigere  Pyknometer  B 
noch  bei  den  auf  die  Quecksilberwägung  den  nächsten  Tag 
nachfolgende  Wasserwägung  wahrnehmbar,  und  zwar  im  höhe- 
ren Grade,  wenn  die  Pyknometer  IV^^  Tag  mit  Quecksilber 
gefallt  standen  (8.,  9.  und  14.,  15.  Febr.),  als  wenn  es  nur 
Vj  Tag  der  Fall  war  (21.  Febr.).  —  Auffallend  ist  die  Wä- 
gung  des  Pyknometers  A  mit  Wasser  am  16.  Febr.  Wäh- 
rend vom  26.  Jan.  bis  13.  Febr.  und  vom  16. — 22.  Febr.  das 
Volumen  von  ^  trotz  dazwischenliegender  Quecksilber  wägun- 
gen fortgesetzt  kleiner  wurde,  findet  sich  dasselbe  nach  den 
Quecksilberwägungen  am  14.  und  15.  Febr.  bedeutend  ver- 
gröösert  (mehr  als  das  Volumen  von  B), 

Ich  will  noch  erwähnen,  dass  in  der  Zeit  vom  10.  bis 
13.  und  16.  bis  17.  Febr.  das  Wasser  in  den  Pyknometern 
blieb,  es  wurde  nur  für  den  Fall  etwaiger  Verdunstung  etwas 
ausgekochtes  Wasser  hinzugefügt;  einer  Luftabsorption  war 
theils  durch  die  Röhren  von  1  mm  Durchmesser,  theils  durch 
den  guten  Verschluss  der  eingeschliffenen  Glasstöpsel  vor- 
gebeugt. Ebenso  blieben  die  Pyknometer  den  8.,  9.  und  14., 
15.  Febr.  mit  Quecksilber  gefüllt  Für  die  Beobachtungen 
vom  9.  Febr.  wurde  wieder  Quecksilber  zugefügt,  für  die 
Beobachtungen  vom  15.  Febr.  nicht,  sodass*  sich  hier  schon 
aus  der  Differenz  des  an  beiden  Tagen  abgelesenen  Queck- 
süberstandes  in  den  Röhren  die  Volumenvergrösserung  ergab; 
das  Gewicht  wurde  von  neuem  bestimmt,  und  wie  aus  den 
mitgetheilten  Beobachtungen  hervorgeht,  als  dasselbe  be- 
funden. 

Ich  komme  nun  zu  der  Berechnung  des  spec.  Gew.  des 
Quecksilbers.  Es  wird  nach  dem  Bisherigen  gerechtfertigt 
erscheinen 9  dass  in  den  Fällen,  in  welchem  die  Nachwir- 
kungsdilatationen  des  Glases  durch  Druck  noch  bei  dem 
Gewicht  des  Wassers  wahrnehmbar  ist,  also  bei  den  Beob- 
achtungen mit  Pyknometer  B^  dieses  Gewicht  der  Berech- 
nung zn  Grunde  gelegt  wurde.  Bei  dem  Pyknometer  A  wird 
als  Gewicht  des  Wassers  der  mittlere  Werth  der  Wasser- 
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Tagungen  genommen  werden  müssen,  die  vor  und  nach  den 
Quecksilberwägungen  ausgeführt  wurden. 

Als  Dichtigkeit  des  Wassers  fttr  0^  habe  ich  den  von 
Pierre  beobachteten  Werth  0,999  881  zu  Grunde  gelegt, 
schon  um  mit  den  Kegnault'schen  Beobachtungen  vergleich- 
bare Resultate  zu  haben.  Kegnault^)  führt  nebenbei  eine 
Prüfung  dieses  Werthes  an*  Er  findet  in  einem  Ballon  das 
Gewicht  des  Wassers: 

bei  0^  9879,999  g,  bei  4«  9882,152  g 

und  setzt  den  Ausdehnungscoefficienten  des  Ballons  0,000  023  5. 
Bei  der  Bestimmung  dieses  Werthes  hat  Regnault  den 
von  ihm  gefundenen  Werth  des  Ausdehnungscoefficienten 
des  Quecksilbers  für  100  <>  0,018153  benutzt.  Neuere  Nach, 
rechnungen  der  Begnault'schen  Beobachtungen  über  die  ab- 
solute Ausdehnung  des  Quecksilbers  finden  ihn  bekanntlich 
grösser.  Wüllner  erhalt  aus  seinen  Rechnungen  0,018253. 
Der  AusdehnungscoSfficient  des  Ballons  wird  dann  0,000^024  5. 
Die  Dichtigkeit  des  Wassers  bei  0^  ergibt  sich  daraus  zu 
0,999  880,  ein  Werth,  der  mit  dem  von  Pierre  erhaltenen 
fast  ganz  genau  übereinstimmt. 

Auf  diese  Weise  habe  ich  fttr  das  spec.  Gew.  des  destil- 
lirten  Quecksilbers  bei  0^  folgende  Werthe  erhalten: 

ABC 

13,59530      13,59530      13,59537 
13,59544       13,59529       13,59544 
13,59523       13,59526 
13,59542       13,59536 

Dass  die  bei  den  Pyknometern  A  und  C  erhaltenen 
Werthe  grösser  sind  als  bei  B,  geht  schon  aus  der  angege- 
benen Berechnungsweise  des  spec.  Gew.  hervor;  den  bei  B 
gefundenen  Zahlen  dürfte  die  meiste  Zuverlässigkeit  beige- 
legt werden. 

Das  Ergebniss  dieser  Untersuchung  ist: 
Sammtliche  von  mir  gefundenen  Zahlenwerthe  sind  klei- 
ner als  die  von  Begnault  angeführten.    Zu  einem  Theil 
rührt  diese  Abweichung  von  der  Berücksichtigung  der  sofor- 


1)  Regnault,  M^m.  de  Tacad.  de  France.  21*  p.  156.  1S47. 
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tigenVoltunenTermehrung  durch  den  Druck  des  Queclcsilbers 
auf  die  Wände  des  Pyknometers  her.  Vernachlässigen  wir 
diesen  Einflnss  z.  B.  bei  dem  Pyknometer  B^  so  wäre  das 
Gewicht  des  Quecksilbers  noch  um  0,05  g  zu  vermehren, 
das  spec.  Grew,  wäre  18,5955.  Zum  anderen  Theil  wird  diese 
Abweichung  durch  die  Füllungsmethode  der  Ballons  zu  er- 
klären sein,  ich  denke  dabei  an  die  hohe  Temperatur,  der 
dieselben  beim  Auskochen  mit  Quecksilber  ausgesetzt  werden 
mussten,  wodurch  auch  eine  Yolumenvermehrung  eintrat,  die 
den  Werth  des  spec.  Gew.  yergrösserte. 

Die  Nachwirkungsdilatationen  des  Grlases,  herrührend 
Ton  der  Verfertigung  der  Pyknometer  —  sie  würden  bei 
älteren  Pyknometern  ganz  in  Wegfall  kommen  —  machen 
die  erhaltenen  Werthe  des  spec.  Gew.  des  Quecksilbers 
weniger  unsicher,  als  die  herrührend  Ton  dem  längeren  Druck 
des  in  den  Pyknometern  befindlichen  Quecksilbers.  Es  wür- 
den sich  auch  diese  abschwächen  lassen,  indem  man  den 
Ballon  in  einem  Quecksilberbade  die  Temperatur  0^  anneh- 
men lässt  und  ihn  erst  zu  der  Wägung  daraus  entfernt.  Da- 
durch würden  die  Beobachtungen  noch  umständlicher  werden, 
als  sie  es  ohnehin  sind.  Es  wird  im  allgemeinen  um  so 
schwerer  sein,  einen  Körper  durch  schmelzenden  Schnee  auf 
0^  zu  bringen,  je  grösser  er  ist;  es  Hesse  sich  dieses  erst 
nach  längerer  Zeit  und  auch  dann  nicht  einmal  mit  ge- 
nügender Sicherheit  erreichen.  Es  müsste  ferner  nach  dem 
Herausheben  der  Pyknometer  aus  dem  Quecksilberbade  das 
an  der  äusseren  Oberfläche  des  Ballons  haftende  Quecksilber 
entfernt  werden,  was  sich  durch  einfaches  Abwischen  nicht 
erreichen  lässt;  dazu  kommt,  dass  die  Handhabung  der  mit 
Quecksilber  gefüllten  zerbrechlichen  Pyknometer  immerhin 
gefährlich  ist 

Machen  auch  die  Nachwirkungsdilatationen  durch  Druck 
meine  Zahlenwerthe  unsicher,  so  ist  doch  zu  bemerken,  dass 
die  dadurch  veranlasste  Volumenvermehrung  gegenüber  der 
herrührend  von  dem  sofortigen  Druck,  wie  sie  bestimmt 
wurde,  klein  sein  wird.  Nach  allem  diesen  können  wir  das 
spec.  Gew.  des  destillirten  Quecksilbers  bei  0^  zu  18,5953 
setzen,  worin  die  letzte  Stelle  höchstens  noch  um  eine  Ein- 
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heit  zweifelhaft  ist.  Eine  so  genaue  Eenntniss  dieses  Zahlen- 
werthes  dürfte  aber  bis  jetzt  bei  allen  vorkommenden  An- 
wendungen ausreichen;  zudem  ist  auch  die  Dichtigkeit  des 
Wassers  bei  0^  nicht  so  weit  bekannt ^  als  dass  eine  genauere 
Angabe  des  Zahlenwerthes  Sinn  hätte. 

Königsberg  i.  Pr.,  Math.-phy8.  Inst.,  Februar  1881. 


II.     Untersuchungen  über  die  Schallstärke; 
'  van  A.   Oberbeck. 

(Vorgetragen  in  der  naturforsch.  Ges.  zu  Halle  a.  S.,   am  30.  Oct.  188Ö 
und  am  19.  Febr.  1881). 

Im  Jahre  1846  hat  sich  Wilhelm  Weber*)  mit  der 
Aufgabe  beschäftigt,  die  Schallstärke  mit  Hülfe  electrischer 
Ströme  zu  messen.  Durch  die  Transversalschwingungen  eines 
magnetisirten  Stahlstabes  erregte  derselbe  in  passend  ge- 
legenen Drahtspiralen  alternirende  Ströme,  deren  IntensitÄt 
durch  das  Electrodynamometer  gemessen  werden  konnte. 
Bei  der  Mittheilung  dieser  Versuche  spricht  er  die  Hoffnung 
aus,  dass  „die  messbaren  Wirkungen  dieser  electrischen  Schwin- 
gungen benutzt  werden  können,  um  auf  die  Schalkchwin- 
gungen,  von  denen  sie  herrühren,  rückwärts  zu  schliessen 
und  dadurch  für  manche  akustische  Untersuchungen  eine 
neue  Bahn  zu  eröffnen,  für  welche  es  uns  gänzlich  noch  an 
geeigneten  Mitteln  gebricht,  die  Intensität  der  Schallschwin- 
gungen zu  messen.^* 

Die  von  Weber  benutzte,  specielle  Form  des  Versuchs 
lässt  sich  wohl  schwerlich  so  modiiiciren,  dass  man  die  In- 
tensität der  in  der  Luft  sich  ausbreitenden  Schallwellen  be- 
stimmen kann.  Der  Grundgedanke  aber,  durch  Schallschwin- 
gungen electrische  Ströme  zu  erregen,  welche  als  Maass  der 
ersteren  dienen  können,  schien  mir  ein  so  glücklicher,  dass 
ich  versucht  habe,  denselben  in  anderer  Weise  zu  realisiren. 


1)  W.  Weber,  Abhandl.  Über  electrodyn.  Maassbestimmungen.  1» 
p.  297-300. 
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Ich  hskhe  mich  dabei  des  Mikrophons  bedient  und  werde  in 
der  Yorliegenden  Abhandlung  zeigen,  dass  sich  dasselbe  als 
Messinstrument  für  die  Schallstärke  benutzen  Iftsst. 

Der  G-rundgedanke  der  benutzten  Methode  ist  in  §  1 
auseinandergesetzt.  Bei  Anwendung  derselben  sind  eine 
Beihe  besonderer  Umstände  zu  beachten,  welche  §  2  und  3 
besprochen  werden.  Nach  einigen  allgemeinen  Angaben  über 
die  Leistungsfähigkeit  der  Methode  (§  4)  und  einer  kurzen 
Erörterung  (§  5)  der  Hauptfragen,  welche  man  bei  der  Mes- 
sung der  Schallstärke  ins  Auge  zu  fassen  hat,  theile  ich  die 
?on  mir  angestellten  quantitativen  Versuche  mit,  bei  wel- 
chen als  Schallquellen  der  Enall  bei  dem  Zusammenstoss 
fester  Körper  {§  6)  und  die  Töne  einer  Lippenpfeife  {§  7) 
dienten. 

§  1.     Das  Mikrophon  kann  als  ein  Resonator  definirt 
werden,  durch  dessen  Schwingungen  der  Widerstand  zweier 
leicht  gegeneinander  gedrückter   Contacte   (gewöhnlich   aus 
Kohle  bestehend)  periodische  Aenderungen  erleidet.   Befindet 
sich  das  Mikrophon  in  einem  geschlossenen  Stromkreise,  so 
.  erfahrt  die  Stärke  des  galyanischen  Stromes  bei  Erregung 
des  Mikrophons  durch  Schall  entsprechende,  periodische  Ver- 
änderungen.   Mit  Hülfe  eines  Electrodynamometers  könnte 
man  dieselben  messend  verfolgen.    Aus  Mangel  eines  geeig- 
neten, genügend  empfindlichen  Electrodynamometers  habe  ich 
derartige  Versuche  nicht  angestellt.    Doch  hoffe  ich,   dass 
das  vor  kurzem    nach   Angaben  von   Frölich   construirte 
Electrodynamometer^)  hierfür  wohl  geeignet  sein  wird,  und 
gedenke  ich,  sobald  dasselbe  in  meinen  Händen  ist,  Versuche 
nach  dieser  Kichtung  anzustellen. 

Die  von  mir  bisher  benutzte  Methode  beruht  darauf, 
dass  man  mit  Hülfe  des  durch  Schall  erregten  Mikrophons 
auch  solche  electrische  Ströme  erzeugen  kann,  welche  ihre 
Bichtung  nicht  periodisch  wechseln,  sodass  man  dieselben 
mit  einem  Galvanometer  beobachten  kann.  Eine  eingehen- 
dere Betrachtung  des  Vorganges  an  der  Contactstelle  führt 
zu  dem  Gedanken,  dass  die  Vermehrungen  und  Verminde- 

1)  Frölich,  Electrotechn.  Zeitachr.  Heft  1.  p.  14—15.  1881. 
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rungen  des  Widerstandes  während  der  Erregung  dureh 
Schwingungen  nicht  immer  von  gleicher  Grösse  sind,  daas 
viehnehr  erstere  grösser  sein  können  als  letztere,  sodass  der 
mittlere  Widerstand  der  Contactstelle  während  der  Schwin- 
gungen zunimmt. 

Diese  Thatsache  hat  schon  Hughes^)  beobachtet  Er 
gibt  an,  dass  ein  in  den  Stromkreis  des  Mikrophons  einge- 
schaltetes Galvanometer,  welches  zunächst  eine  constant« 
Ablenkung  zeigt,  bei  Erregung  des  Mikrophons  durch  Schall 
eine  Veränderung  der  Ablenkung  erfahrt.  Für  die  Ueber- 
tragung  von  Worten  mit  Hülfe  des  Mikrophons  an  ein  Tele- 
phon soll  nach  seiner  Angabe  die  erwähnte  Erscheinung 
nachtheilig  sein,  sodass  er  dieselbe  durch  Vermehrung  des 
Drucks  der  Contacte  gegeneinander  verhinderte.  Ist  derselbe 
zu  klein,  so  müssen,  wie  Hughes  annimmt,  Schwingungen 
von  grösserer  Intensität  die  Contacte  auf  kurze  Zeit  wirk- 
lich voneinander  trennen  und  dadurch  die  beobachtete  Ver- 
grösserung  des  Widerstandes  hervorbringen.  Bei  sehr  hef- 
tigen Schwingungen  mögen  solche  Unterbrechungen  der  Lei- 
tung vorkommen.  Man  kann  sich  indess  von  dem  ganzen 
Vorgange  eine  etwas  andere  Vorstellung  bilden,  welche  die 
Vergrösserung  des  mittleren  Widerstandes  auch  ohne  eine 
solche  Annahme  erklärt. 

Da  ich  zu  meinen  Versuchen  hauptsächlich  ein  kleines, 
nach  der  Angabe  von  Lüdtge  construirte  Mikrophon  benatzt 
habe,  so  will  ich  meiner  Erörterung  die  bei  diesem  Instru- 
mente getroffene,  sehr  einfache  Einrichtung  zu  Grunde  legen 
und  daher  eine  kurze  Beschreibung  desselben  vorausschicken. 

Auf  der  oberen  Platte  eines  hölzernen  Besonanzkastens 
(Tat  n  Fig.  1)  von  20  cm  Länge,  11,5  cm  Breite  und  3  cm 
Höhe,  ist  in  A  in  einer  Messinghülse  ein  kleiner  Kohlen- 
cylinder  befestigt.  In  B  befindet  sich  ein  Axenlager,  welches 
den  Messinghebel  CD  trägt.  An  dem  Ende  C  desselben  ist 
der  zweite  Kohlencylinder  angebracht,  während  der  andere 
Hebelarm  ein  verschiebbares  Gegengewicht  trägt.  Dasselbe 
kann  leicht  so  festgestellt  werden,  dass  sich  die  Kohlencon- 


1)  Hughes,  Phil.  Mag.  (3)  6.  p.  44—50.  1S78. 


Digitized  by 


Google 


A.  Oberbeck.  225 

taote  unter  massigem  Drucke  berühren.  Von  diesem  Drucke 
hängt  bekanntlich  der  Widerstand  der  Berührungsstelle  ab. 
Ich  konnte  denselben  innerhalb  weiter  Grenzen  (von  1  bis 
6Q  S.-E.)  verändern.  Dies  ist  leicht  erklärlich :  Die  Kohlen- 
stücke berühren  sich  jedenfalls  in  einer  grösseren  Anzahl 
einzelner,  sehi'  kleiner  Berührungsstellen  ^  da  man  sich  die 
Grenzflächen  fester  Körper  doch  stets  als  mehr  oder  weniger 
rauh  vorzusteDen  hat.  Durch  Vermehrung  des  Druckes  wird 
die  Anzahl  der  Berührungsstellen  und  die  Grösse  der  Ein- 
zelcontacte  vermehrt  und  dadurch  der  Uebergangswiderstand 
Terkleinert.  Ueber  die  Veränderung  desselben  als  Function 
des  Druckes  liegen  Versuche  von  Rijke^)  vor,  welcher  den 
Zusammenhang  beider  Grössen  durch  eine  empirische  Formel 
dargestellt  hat.  In  üebereinstimmung  mit  derselben  hängt 
demnach  der  Widerstand  in  folgender  Weise  vom  Drucke 
ab.  Bei  grossem  Druck,  welcher  natürlich  nicht  so  weit  ge- 
steigert werden  darf,  dass  eine  bleibende  Deformation  der 
Contacte  erfolgt,  hat  der  Widerstand  einen  Minimalwerth. 
Nimmt  der  Druck  ab,  so  wächst  der  Widerstand,  erst  lang- 
sam, dann  schneller,  bis  bei  dem  Druck  Null  die  Berührung 
aufhört,  der  Widerstand  also  unendlich  wird.  Diesen  Zu- 
sammenhang kann  man  durch  eine  Curve  veranschaulichen, 
welche  im  allgemeinen  verlaufen  wird,  wie  Taf.  11  Fig.  2 
zeigt.  Es  sei  nun  im  Euhezustand  des  Mikrophons  der 
Dmck/?^,  der  Widerstand  w^.    Dann  ist: 

Wird  das  Mikrophon  durch  einen  constanten  Ton  erregt,  so 
erfikhrt  der  Druck  periodische  Veränderungen.  Derselbe  sei 
in  einem  bestimmten  Augenblick  t:pQ+  p,  wo: 

p^a.sm-jT, 
zu  setzen  ist.    Der  entsprechende  Widerstand  sei  w,  sodass: 

Denkt  man  sich  diesen  Ausdruck  nach  Potenzen  von  p  ent- 
wickelt, so  ist: 

_^-^+p.f{Po)  +  ^2'f'^o)  +  rfe  •/"(/'o)  +  -•• 

1)  Rijke,  Beibl.  8,  p.  716—717.  1879. 
AaB.d.nut.fi.Chem.  N.P.  Xm.  15 
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Den  mittleren  Widerstand  tu«  während  einer  grosseren  An- 
zahl Ton  Einzelschwingungen  erh&lt  man  dann  aus  dem 
Ausdruck: 


Om^—j  w.dt^ 


wo  r  ein  Vielfaches  von  T  ist.  Bei  Ausführung  der  Inte- 
gration fallen  diejenigen  Glieder  fort,  welche  p  in  einer  un- 
geraden Potenz  enthalten«  Die  Zunahme  des  Widerstandes 
während  der  Schwingung: 

:r  Ä  U7,»  —  tOoj        ist  daher        a:  =  Cj  a*  +  c,  a*  +  .... 

wo:  Cj  =  {f"{Po)y  ^^^  die  übrigen  Constanten  in  ähnlicher 
Weise  leicht  ausgedrückt  werden  können.  Da  man  aus  dem 
ganzen  Verlauf  der  Curve  schliessen  kann,  dass  f"  (p^)  eine 
positive  Gfrösse  ist,  so  erfährt  der  mittlere  Widerstand  wäh- 
rend der  Schwingungen  jedenfalls  eine  Steigerung.  Dass  die 
Schwingungsamplitude  der  Besonanzplatte  und  damit  die 
Druckänderung  unter  sonst  gleichen  Umständen  (ausschliess- 
licher Veränderung  der  Intensität  bei  unveränderter  Tonhöhe 
und  Klangfarbe)  den  Schwingungsamplituden  der  Luft  pro- 
portional ist,  wird  man  ohne  Bedenken  annehmen  können. 

Das  Quadrat  dieser  letzteren  Amplituden  kann  als  Maass 
der  Schallstärke  J  angesehen  werden,  sodass  die  Veränderung 
des  mittleren  Widerstandes  mit  der  Schallstärke  in  einem 
Zusammenhang  steht,  sicher  durch  die  Formel: 

(I)  X==kj^J+k^J^+.,.. 

ausgedrückt  werden  kann.  Da  man  ferner,  wie  die  Versuche 
von  Hughes  zeigen,  den  Druck  p^  so  gross  wählen  kann^ 
dass  die  Constanten  c^,  c,  etc.  verschwindend  klein  sind,  so 
kann  man  es  auch  so  einrichten,  dass  die  höheren  Glieder 
in  der  letzten  Reihe  klein  sind  im  Vergleich  zu  dem  ersten. 
Dann  würde  die  Zunahme  des  Widerstandes  während  der 
Schallerregung  ein  Maass  für  die  Schallstärke  sein.  Selbst- 
verständlich bedürfen  diese  Folgerungen  nach  den  verschie- 
densten Richtungen  der  Prüfung  durch  Versuche.  Dieselben 
werden  ausführlich  in  den  beiden  letzten  Paragraphen  mit- 
getheilt  werden.    Es  zeigt  sich  dabei,  wie  ich  hier  vorgrei- 
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bud  bemerken  will,  dass  die  angegebene  Proportionalität 
wirklich  innerhalb  gewisser  Grenzen  stattfindet. 

§  2.    Zunächst  ist  die  Frage  zu  entscheiden,  wie  unter 
den   gegebenen  Verhältnissen    die  Widerstandsveränderung 
zu  bestimmen  ist    Dabei   sind  zwei   Haupt&lle  zu  unter- 
scheiden«   Es  wird  sich  darum  handeln^  entweder  die  Ge- 
sammtintensität  eines  kurzen,  schnell  verhallenden  SchalleS; 
wie  z.  B.  des  Knalles  bei  dem  Zusammenstoss  fester  Körper 
oder  des  Tones  einer  gerissenen  Saite  zu  bestimmei)|   oder 
die  mittlere  Intensität  eines  constanten,  gleichmässigen  Tones 
zu  messen.  Die  üntereuchung  von  Tönen,  deren  Intensität  mit 
der  Zeit  veränderlich  ist,  habe  ich  vorläufig  nicht  unternommen. 
Im  ersten  Fall  hat  man  eine  kurze,  schnell  verschwindende 
Veränderung  des  Widerstandes  zu  erwarten.    Daraus  geht 
schon  hervor,    dass   man   die  gewöhnlichen   Methoden    der 
Widerstandsmessung    nicht    ohne   weiteres   anwenden   kann. 
Ich  verfuhr  dabei  folgendermassen.    Das  Mikrophon  wurde 
in  den  einen  Zweig  einer  Wheatstone'schen  Drahtcombination 
gebracht  und  demselben  ein  möglichst  gleicher  Drahtwider- 
stand mit  Hülfe  eines  Siemens'schen  Stöpselrheostaten  gegen- 
übergestellt.    Die   beiden   anderen   Zweige  bestanden,    wie 
gewöhnlich,  aus  einem  gespannten  Draht.    Der  Brückendraht 
wird  dann  so  eingestellt,  dass  er  stromlos  ist.    In  demselben 
befand  sich  ein  Spiegelgalvanometer  von  massiger  Empfind- 
lichkeit Den  galvanischen  Strom  lieferte  eine  Noe-DörffePsche 
Thermosäule.    Die  Stärke   desselben  konnte  an  demselben 
Spiegelgalvanometer  mit  Hülfe  einer  einfachen  Umschaltungs- 
vorrichtung  gemessen  werden. 

Tritt  bei  der  oben  beschriebenen  Anordnung  eine  plötz- 
liche Yergrösserung  des  Mikrophonwiderstandes  ein,  welche 
schnell  wieder  verschwindet,  so  fliesst  ein  Strom  durch  den 
Brückendraht,  welcher  nach  Art  eines  Inducticoisstosses  auf 
die  Magnetnadel  wirkt.  Aus  der  Stärke  dieses  Stromes  kann 
man  auf  die  Widerstandsveränderung  schliessen. 

In  dem  Fall  eines  constanten  Tones  könnte  man  eher 
daran  denken,  die  Widerstands  Veränderung  in  gewöhnlicher 
Weise  zu  messen.    Indess  tritt  hierbei  die  Schwierigkeit  ein, 

15» 
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einen  Ton  einige  Zeit  constant  zu  erhalten.  Electromagne- 
tiech  erregte  Stimmgabeln  mit  Resonatoren  würden  sich 
vielleicht  dazu  eignen.  Dieselben  waren  mir  indess  nicht 
zugänglich.  Ich  habe  mich  daher  auch  in  diesem  Fall  darauf 
beschränkt,  den  ersten  Ausschlag  der  Magnetnadel  zu  be- 
obachten. Derselbe  ist,  auch  bei  einem  stark  dämpfenden 
Gal?anometer,  proportional  der  zu  erwartenden,  constanten 
Ablenkung. 

Da  es  sich  also  in  beiden  Fällen  um  die  Berechnung 
eines  Widerstandes  aus  einer  beobachteten  Stromstärke  han- 
delt, so  ist  zunächst  der  Zusammenhang  beider  Grössen  fest- 
zustellen« Es  seien  a,  a\  b,  b'  die  Widerstände  der  vier 
Zweige  der  Wheatstone'schen  Drahtcombination,  E  die  elec- 
tromotorische  Kraft  der  Batterie,  s  die  Stromstiurke  in  dem 
Brückendraht,  dann  ist: 

{ah-ah')E 
s^ N ' 

wo  der  Nenner  N  ausser  den  vier  Widerständen  o,  Uy  b,  b' 
auch  noch  den  Widerstand  der  galvanischen  Kette  und  den- 
jenigen des  Brückendrahts  enthält.  Für  den  Ruhezustand 
des  Mikrophons  war: 

und  zwar  meistens  nahezu: 

a  =^  a  y     b  =ss  b' • 
Wird  dann   durch  den  Schall  der  Mikrophonwiderstand  a 
um  SP  vergrössert,  so  ist  zu  setzen: 

a  ^  a  +  X, 
während  b  ==  b'  bleibt.    Der  Ausdruck  für  s  gibt  dann: 

WO  iV|  und  iVj  alle  Constanten  im  Nenner  zusammenfassen. 
Führt  man  neue  Constanten  ein,  so  kann  man  etwas 
einfacher  schreiben: 


und  daraus: 
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Bei  der  Untersuchung  der  Schallstärke  wird  es  sich 
stets  nur  um  vergleichende,  relative  Werthe  handeln.  Sind 
daher  x'  und  s'  zwei  andere  zusammengehörende  Werthe, 
so  ist: 


X  :  r 


Es  kommt  also  nur  darauf  an,  die  Constante  ß  zu  bestimmen. 
Dieselbe  könnte  man  aus  den  zu  messenden,  einzelnen  Wider- 
ständen berechnen.  Ich  habe  vorgezogen,  ß  durch  Versuche 
2U  bestimmen,  welche  in  derselben  Weise  verliefen,  wie  die 
akustischen  Versuche.  Dabei  musste  darauf  Rücksicht  ge- 
noHmien  werden,  dass  der  Buhewiderstand  des  Mikrophons 
nicht  bei  allen  Versuchen  denselben  Werth  hatte,  sondern 
innerhalb  gewisser  Grenzen  verändert  wurde.  Ich  verfuhr 
in  der  folgenden  Weise.  Der  eine  Zweig  der  Brückencombi- 
nation  bestand  aus  einem  passend  gewählten  Drahtwiderstand 
a\  der  andere  aus  dem  Stöpselrheostaten,  welchem  zunächst 
ein  nahezu  gleicher  Widerstand  gegeben  wurde.  Alle  übrigen 
Drähte  waren  dieselben,  wie  bei  den  akustischen  Ver- 
snoben. 

Nachdem  der  Brückendraht  auf  Stromlosigkeit  eingestellt 
war,  wurde  durch  Entfernung  eines  Stöpsels  ein  Zuwachs 
des  Widerstandes  in  dem  betreffenden  Zweige  hervorgebracht 
nnd  der  erste  Ausschlag  der  Magnetnadel  (s)  beobachtet. 
Dann  wurde  der  hinzugekommene  Widerstand  ausgeschaltet 
nnd  ein  neuer,  grösserer  Widerstand  eingeschaltet  u.  s.  w. 
Zwischendurch  wurde  stets  die  Intensität  des  Batteriestromes 
beobachtet 

Die  erhaltenen  Resultate  sind  in  der  folgenden  Tabelle  1 
zusammengestellt.  In  derselben  bedeuten:  i  die  Stilrke  des 
Batteriestromes,  a  den  Drahtwiderstand,  x  die  plötzlich  hin- 
zugefügten Widerstände,  beide  Grössen  in  Siemens-Einheiten, 
i  die  beobachteten  Ausschläge  in  Scalentheilen.  Aus  dem 
ersten  und  letzten  Versuch  wurde  jedesmal  die  Grösse  ß  be- 
rechnet Mit  Hülfe  derselben  wurde,  dann  a^8J[\^  ßs) 
bestimmt,  welche  Grösse  mit  x  proportional  sein  sollte.  Die 
Quotienten  cfx  sind,  auch  für  den  mittleren  Controlyersuch, 
überall  yon  gleicher  Ghrösse. 
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A) 

«  =  15  S.-E.         i  t 

Tabe 

=  160 

lie  1. 
B) 

«  »  7  S.-E.         i  « 

il&O 

X        \          8            \           G 

alx 

x 

'    1    - 

oix 

2 

5 

10 

58,5 
126 
205 

65,4 
163,4 
327,1 

32,7 

32,7 

J     32.7 

1 
2 
3 

91 
166 
229 

100,5 
200,9 
301,3 

100,5 
100,4 
100,4 

ß  «  0,00182 

ß  m  0,00105 

C)  a  =  12  S.-E.         i  = 

=  164 

D)  a  =  12  S.-E.         f  = 

*115 

X 

.        1        a 

(TIX 

X        1            9 



clx 

1 
2 
5 

45        1       48,3 

85        ,       97,8 

176        1     241,4 

48,3 
48,9 
48,3 

1 

2  . 
5 

32        1      34,4 

60,5           68,9 

125            172,2 

3M 
34,4 
84,* 

ß  = 

0,00154 

ß^ 

0,00219 

Die  gefundenen  Werthe  von  ß  wachsen  bei  der  benutz- 
ten Versuchsanordnung  mit  den  gegenübergestellten  Wider- 
ständen a.  Ferner  sind  dieselben,  wie  besonders  die  Reihen 
C  und  D  zeigen,  von  der  Stärke  des  primären  Stromes  ab- 
hängig, und  zwar  derselben  unter  sonst  gleichen  Umständen 
umgekehrt  proportional.  Dies  folgt  auch  aus  einer  eingehen- 
deren Betrachtung  des  ganzen  Vorganges.  Da  nun  bei  den 
später  mitzutheilenden  Versuchen  die  Grössen  a  und  i  stets 
bekannt  waren,  so  konnte  leicht  der  Factor  ß  ermittelt  und  aus 
den  beobachteten  Werthen  s  die  Grössen  c  nach  derGleichung: 

(HI) 


<r  = 


!-/?# 


berechnet  werden.    Dieselben  geben  ein  genaues  Maass  der 
eingetretenen  Widerstandsveränderung. 

§  8.  Es  ist  endlich  noch  ein  wichtiger  Punkt  tu  be- 
sprechen: das  Verhalten  der  Contactstelle  des  Mikrophons 
in  ihrer  Eigenschaft  als  galvanischer  Widerstand.  Derselbe 
muBS  zwei  Bedingungen  erfüllen,  wenn  die  beschriebene 
Methode  anwendbar  sein  soll.  Im  Ruhezustande  muss  er 
constant  oder  doch  nur  sehr  langsam  veränderlich  sein;  nach 
der  Schalleitegung  und  der  damit  verbundenen  Wide^8tand^ 
vergrösserüng  muss  der  ursprüngliche  Widerstand  wieder 
eintreten.  Berühren  sich  zwei  leitende  Körper  unter  ge- 
ringem Druck,  so  ist  zu  befürchten,  dass  man  es  mit  einem 
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Widerstände  zu  thun  hat,    welcher  unregelmässige,   unbe- 
rechenbare Schwankungen  erf&hrt.    Ausserdem  ist  es  wahr- 
seheinlichy  dass  der  Durchgang  des  electrischen  Stromes  den 
Widerstand  fortdauernd  yerändert.    In  der  That  sind  auch 
die  meisten  Leiter  zur   Herstellung   brauchbarer  Contacte 
ganz  ungeeignet.  So  zeigten  Platincontacte  eine  fortdauernde, 
nnregelmässige  Zunahme  des  Widerstandes.  Andere  Metalle 
habe  ich  infolge  dessen  nicht  weiter  untersucht.    Aber  auch 
einzelne  Sorten  Ton  Betortenkohle,  insbesondere  eine  solche, 
welche  mir  mit  der  Bezeichnung  „hart"  geliefert  war,  er- 
wiesen sich   aus  demselben  Grunde  als  unbrauchbar.    Da- 
gegen bewährten  sich  weichere  Sorten  recht  gut.    Bei  Be- 
nutzung derselben  zeigte  der  Widerstand  der  Gontactstelle 
gewöhnlich  d^s  folgende  Verhalten.     Zun&chst   kann  man 
in  der  Wheatstone'schen  Brückencombination  den  Brücken- 
draht wie  bei  einem   gewöhnlichen  Widerstände  einstellen. 
Erst  nach  einiger  Zeit  zeigt  sich  eine  langsame  und  ziemlich 
regelmässige  Zunahme  des  Widerstandes,  welche  sich  durch 
eine   entsprechende  Ablenkung    der  Galvanometernadel   zu 
erkennen  gibt.     Wird  dann    das  Mikrophon  durch  Schall 
erregt,  so  sinkt  gewöhnlich  nach  der  Erregung  der  Bi^he- 
widerstand    der  Gontactstelle   unter    seinen   ursprünglichea 
Werth.    Bei  Wiederholung  des  Versuchs  tritt  meist  noch 
eine  weitere,  kleinere  Verminderung  des  Widerstandes  ein. 
/Wenn  dann  aber  ein  gewisser  Minimalwerth  erreicht  ist,  so 
bleibt  der  Buhewiderstand  lange  Zeit  hindurch  fast  ganz 
constant^  besonders  wenn  die  Schallversuche  in  regelmässigen 
Intervallen  aufeinander  folgen.    Es  scheint  daher,  dass  die 
Contaete  durch    die   Schallschwingungen    etwas    yeränderte 
Gleichgewichtslagen    erhalten^  bei   welchen  die  Berührung 
eine  innigere  wird.     Kleine  und  langsame  Veränderungen 
de8  Bnhewiderstandes  sind  an  sich  nicht  sehr  störend,  da 
man  entweder  den  Brückendraht  etwas  anders  einstellen  oder 
die  Ablenkungen   der  Magnetnadel  von   einem  veränderten 
Nullpunkt  aus  zählen  kann.    Wenn  dagegen  der  Widerstand 
nach  der  Ablenkung  nicht  wieder  denselben  Werth  annimmt^ 
wie  ssuTor,  so  ist  im  allgemeinen  ein  solcher  Versuch  nicht 
zu  brauchen.    Ist  diese  Veränderung,  wie   gewöhnlich  der 
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Fall  war,  sehr  klein,  so  kann  man  sie  in  der  folgenden  Weise 
bei  der  Berechnung  der  Widerstandsvergrösserung  berücksich« 
tigen.  Es  wurde  stets  die  erste  Gleichgewichtslage  des  Mag- 
nets, entsprechend  dem  Scalentheile  («j),  die  momentane  Ab- 
lenkung («2)  ^^^  di^  letzte  Buhelage  {s^)  beobachtet.  Die 
Differenz  s^  —  s^  ist  ein  Maass  fär  den  constanten  Strom, 
welcher  infolge  der  dauernden  Widerstandsveränderung  ent- 
steht und  fär  sich  allein  eine  erste  Ablenkung  hervorgebracht 
haben  würde,  welche  nahezu  doppelt  so  gross  ist  Dieselbe 
ist  daher  von  dem  momentanen  Ausschlage  s^  r-  s^  abzuziehen, 
wenn  man  die  vorübergehende  Widerstandsveränderung  allein 
messen  will.  Die  dieser  entsprechende  Ablenkung  s  ist 
daher  nach  der  Formel  zu  berechnen: 

(IV)       «  =  #g  -  *i  -  2  (*3  -  «0  ^         *  «  «a  --  «3  +  {'1  -  's)- 

Wie  oben  erwähnt,  habe  ich  aber  stets  nur  solche  Ver- 
suche benutzt,  bei  denen  s^  —  s^  sehr  klein  war. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  das  Mikrophon  vor 
Erschütterungen  zu  bewahren  ist.  Dasselbe  stand  auf  einer 
dicken  Füzunterlage,  welche  auf  einem  an  der  Wand  be- 
festigten Consol  ruhte.  Dies  genügte,  wenn  die  Erschütte- 
rungen nicht  zu  heftig  waren.  Während  einer  Versuchsreihe 
durfte  das  Mikrophon  nicht  aus  seiner  einmal  eingenomme- 
nen Stellung  gerückt  werden.  Es  ist  nicht  immer  möglich, 
dasselbe  so  aufzustellen,  dass  es  genau  auf  dieselben  Schall- 
erregungen ebenso  reagirt,  wie  zuvor.  Daher  sind  stets  nur 
Beobachtungen  derselben  Beihe  unter  sich  vergleichbar. 

Will  man  also  das  Mikrophon  zu  quantitativen  Schall- 
bestimmungen verwenden,  so  muss  man  dabei  mit  einiger 
Vorsicht  verfahren.  Es  ist  zu  hoffen,  dass  man  dem  Instru- 
ment noch  eine  für  diesen  Zweck  geeignetere  Form  wird 
geben  können.  Indess.lässt  sich  dasselbe  auch  schon  jetzt 
nach  den  verschiedensten  Richtungen  verwenden,  wie  in  den 
folgenden  Paragraphen  gezeigt  werden  wird. 

§  4.  Die  Bewegung  der  oberen  Holzplatte  des  Mikro- 
phons erfolgt  ausschliesslich  durch  Besonanz.  Daher  war 
vorauszusehen,  dass  das  Instrument  keineswegs  gleichmässig 
für  Schall  jeder  Art  brauchbar  sein  würde. 
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Was  zun&chst  Schallerregungen  ohne  bestimmte  Tonhöhe 
betrifft,  so  habe  ich  hauptsächlich  den  Fall  von  Kugeln  auf 
feste  Platten  untersucht.  Dabei  zeigte  sich  z.  B.  der  Knall 
beim  Aufschlagen  von  Bleikugeln  auf  eine  Schieferplatte 
ganz  unwirksam.  Dagegen  reagirte  das  Instrument  nicht 
onbedeutendy  wenn  dieselben  Kugeln  auf  Holzplatten  fielen^ 
besonders  wenn  letztere  nicht  ihrer  ganzen  Ausdehnung  nach 
auf  einer  festen  Unterlage  ruhten,  sondern  nur  an  den  Kan- 
ten befestigt  waren.  Da  diese  Versuche  sich  gut  zu  quan- 
titativen Messungen  eigneten,  so  berichte  ich  ausführlich 
dar&ber  im  nächsten  Paragraphen. 

Die  Töne  eines  Pianino  brachten  fast  alle  Wirkungen, 
wenn  auch  von  sehr  verschiedener  Grösse,  hervor.  Um  mich 
mit  Hülfe  derselben  über  die  Besonanzverhältniase  des  Mikro- 
phons zu  Orientiren,  schlug  ich  die  Tasten  der  Reihe  nach 
an  und  notirte  jedesmal  die  betreffenden  Ausschläge.  Jeder 
Versuch  wurde  einigemal  wiederholt  Dabei  befand  sich 
das  Mikrophon  in  einem  Nebenzimmer  bei  geöffneter  Thür 
in  der  Entfernung  von  etwa  7  m. 

In  der  folgenden  Tabelle  gebe  ich  die  Mittelwerthe  der 
beobachteten  Ausschläge  für  die  Octaven  c  —  c—c'\ 

Tabelle  2. 


Ton 

s 

Ton 

Ton 

1 

K 

Ton 

i 

0 

87 

^ 

'~65 

c' 

30 

9' 

"78 

d 

194 

a 

236 

d' 

20 

a 

365 

e 

126 

h 

42 

e 

102 

V 

60 

f 

108 

c' 

30 

:    /■ 

92 

c" 

27 

Die  tieferen  Octaven  reagirten  viel  schwächer,  die  höhe- 
ren wirkten  gar  nicht  Es  ist  auffallend,  aber  ganz  in  Ueber- 
einstimmung  mit  den  Grundprincipien  der  Besonanz,  dass 
einzelne  Töne,  wie  a  und  a'  sehr  grosse  Ausschläge  hervor- 
bringen, während  andere,  der  Tonhöhe  nach  wenig  davon  ab- 
weichend,  ganz  erheblich  schwächer  einwirken.  Bei  dem 
Anschlag  der  Tasten  war  ich  bemüht,  der  Stärke  und  Dauer 
nach  möglichst  gleichmässig  zu  verfahren.  Wurde  derselbe 
Ton  mit  geringerer  £[raft  erregt,  so  war  stets  auch  der  ent- 
sprechende Ausschlag  kleiner. 
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Eine  ähnliche,  wenn  auch  nicht  so  starke  Wirkung  gaben 
die  Pizzicato  töne  einer  Violine.  Auch  hier  liessen  sich  deut- 
lich die  Maxima  und  Minima  der  Resonanz  an  denselben 
Stellen  der  Tonleiter  erkennen. 

Die  Töne  einer  gedackten  Holzpfeife  mit  yerschiebbarem 
Stempel  hatten  ebenfalls  bei  gewissen  Tonhöhen  bedeutende, 
bei  anderen  gar  keine  Ausschläge  zur  Folge.  Die  eingehen- 
dere Beschreibung  dieser  Versuche  folgt  in  dem  letzten  Pa- 
ragraphen. 

Die  menschliche  Stimme  brachte  in  massigen  Entfer- 
nungen (1  —  2  m)  nicht  unbedeutende  Wirkungen  hervor. 
Dabei  ergaben  sich  für  die  verschiedenen  in  derselben  Ton- 
höhe kräftig  gesprochenen  Vocale  sehr  verschiedene  Aus- 
schläge, z.  B.  am  schwächsten  für  den  Vocal  a,  am  stärk- 
sten für  0  und  u. 

Diese  vorläufige  Uebersicht  zeigt  zur  Genüge,  dass  es 
mit  Hülfe  des  Mikrophons  möglich  ist,  durch  Schall  der  ver- 
schiedensten Art  in  dem  Brückendraht  einen  electrischen 
Strom  zu  erregen  und  eine  Magnetnadel  abzulenken.  Es  ist 
zu  hoffen,  dass  ausser  den  Intensitätsmessungen  auch  noch 
manche  andere  akustische  Fragen  mit  Hülfe  der  beschrie- 
benen Methode  untersucht  werden  können. 

Da  man  die  Ablenkung  einer  Magnetnadel  leicht  einem 
grösseren  Kreise  sichtbar  machen  kann,  so  mag  endlich 
noch  darauf  hingewiesen  werden,  dass  man  die  getroffene 
Anordnung  zu  Vorlesungsversuchen,  insbesondere  zur  Illustra- 
tion der  Besonanz  verwenden  kann. 

§  5.  Wenn  man  sich  die  Frage  vorl^,  yon  welchen 
Umständen  die  Intensität  eines  Schalles  an  einem  gegebenen 
Puiikte  des  Baumes  abhängt,  so  hat  man  zwei  Hauptmomente 
zu  unterscheiden:  die  Schallquelle  im  engeren  Sinne  tind  die 
Lage  des  betreffenden  Funktee,  bei  welcher  nicht  allein  die 
Entfernung  von  der  Schallquelle,  sondern  auch  die  Beschaffen- 
heit des  leitenden  Mediums  und  alle  irgendwie  bei  der  Fort- 
pflanzung mitwirkenden  Körper  in  Betracht  kommen.  Man 
kann  diese  beiden  Beziehungen  kurz  als  Entstehung  und 
Ausbreitung  des  Schalles  bezeichnen. 
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Die  meifiten  Dntersuchungen  liber  die  Entstehung  des 
Schalles  bessi^en  sich  auf  die  FeststeUnng  der  Tonhöhe  und 
der  Klangfarbe.  Bei  beiden  Eigenschaften  ist  es  gelungen^ 
die  wichtigsten  Erscheinungen  durch  die  Theorie  zu  erklären. 
Die  Intensität  hängt  dagegen  bei  fast  allen  Schallquellen 
?on  üms^üiden  ab,  welche  sich  bis  jetzt  xkoch  einer  genaue- 
ren  Berechnung  entziehen.  So  gibt  bekanntlich  eine  schwin- 
gende Saite  öder  eine  Stimmgabel  an  sich  nur  eine  kleine 
Menge  Bewegungsenergie  an  die  Luft  ab.  Man  musit  die* 
selben  daher  stets,  wenn  sie  als  Schallquellen  dienen  sollen, 
mit  Resonatoren  verbindeia.  In  diesem  Falle  hat  man  es 
aber  mit  einem  complicirten  schwingenden  System  zu  thun, 
dessen  Einwirkung  auf  die  umgebende  Luft  nur  selten  ge- 
nauer festgestellt  werden  kann. 

Ganz  allgemein  ist  die  Entstehung  des  SchaUes  ein  Vor- 
gang, bei  welchem  eine  gewisse  Menge  Energie  (entweder 
einmal  in  einem  ,  kurzen  Zeiträume  oder  fortdauernd,  und 
dann  in  der  Zeiteinheit)  von  aussen  der  Schallquelle  zuge- 
führt wird.  Niemals  aber  wird  hierbei  die  ganze  Energie  in 
Schallbewegung  der  Luft  verwandelt.  Vielmehr  wird  stets 
ein  Bruchtheil  (meist  wohl  ein  sehr  bedeutender)  in  anderer 
Weise  in  der  Schallquelle  selbst  oder  in  ihrer  nächsten  Nähe 
verbraucht,  d.  h.  in  Wärme  verwandelt.  Diese  Vertheilung 
der  Energie  hängt  in  jedem  besonderen  Falle. von  der  spe- 
ciellen  Anordnung  ab. 

Akustisch  oder  musikalisch  gut  brauchbare  Schallquellen 
sind  offenbar  so  eingerichtet,  dass  ein  möglichst  grosser  Bruch- 
theil der  zugefiihrten  Energie  in  Schallbewegung  der  Luft 
timgesetzt  wird.  Hiernach  kann  man  die  Entstehung  des 
Sehalles  mit  Rücksicht  auf  seine  Intensität  von  sehr  ver- 
schiedenen Gesichtspunkten  aus  untersuchen. 

Dem  eben  ausgeführten  Gedankengange  entsprechend,  bin 
ich  bei  der  folgenden,  wie  ich  glaube,  einfachsten  dieser 
Frage,  stehen  geblieben.  !E}s  sei  eine  bestimmte  Schallquelle 
gegeben.  Wie  hängt  die  Intensität  des  von  derselben  erzeug- 
ten Schalles  von  der  aufgewandten  Energie  ab,  wenn  nur 
diese  verändert  wird,  alle  übrigen  Umstände  aber  unverän- 
dert bleiben?    Es  soll  indess   gestattet  sein,  die  Energie 


Digitized  by 


Google 


286  A.  Oberbech. 

sowohl  der  Grösse  als  auch  der  Form  nach,  in  welcher  sie 
zugeführt  wird,  zu  verändern.  Zur  Erläuterung  dieses  letzten 
Punktes  diene  folgendes  BeispieL 

Eine  Saite  von  der  Länge  /  sei  durch  ein  Grewicht  P 
gespannt.  Dieselbe  werde  durch  einen  spitzen  Stift  in  den 
Entfernungen  l^  und  l^  von  den  Enden  aus  ihrer  Gleich- 
gewichtslage gebracht,  sodass  sis  das  Dreieck  ABC  bildet. 
Die  Entfernung  des  Punktes  B  von  seinem  ursprünglichen 
Ort  sei  a.  Dann  ist  die  derselben  mitgetheilte  potentielle 
Energie  nach  der  leicht  verständlichen  Formel: 


-/fö)'-^-) 


berechnet :  £  *=  ^ .  ?-f? . 

Während  P  und  /  (also  die  Tonhöhe)  constant  bleiben,  kann 
man  diesen  Ausdruck  durch  Benutzung  anderer  Werthe 
für  a,  /^,  2,  so  verändern,  dass  auch  E  dieselbe  Grösse 
behält.  Es  ist  also  dieselbe  Quantität  von  Energie 'in  an- 
derer Form  zugeftlhrt  worden.  Kann  man  die  Saite  als 
vollkommen  biegsam^  ihre  Endpunkte  als  absolut  fest  ansehen^ 
so  ist  die  gesammte  Schwingungsenergie  derselben  nicht  von 
der  Form,  sondern  nur  von  der  Grösse  der  ursprünglich 
mitgetheilten  potentiellen  Energie  abhängig.  Ist  dagegen 
die  Saite  mit  einem  Hohlraum  oder  Resonanzkasten  ver- 
bunden, vermittelst  dessen  sie  einen  Theil  ihrer  Energie  an 
die  Luft  abgibt,  so  kann  letzterer  und  damit  die  Intensität 
des  Schalles  sehr  wohl  auch  von  der  Form  abhängen,  in 
welcher  die  Energie  derselben  mitgetheilt  wurde.  Ein  ähn- 
liches, noch  einfacheres  Beispiel  bietet  die  Schallerregung 
durch  Kugeln,  welche  auf  eine  feste  Platte  aufschlagen.  Bei 
denselben  wird  die  zugefiihrte  Energie  repräsentirt  durch  das 
Product  aus  Fallhöhe  und  Gewicht.  Man  kann  die  Grösse 
des  Products  unverändert  erhalten,  während  man  die  einzel- 
nen Factoren  verändert.  Ich  habe  versucht,  in  diesem  und 
noch  in  einem  anderen  Falle  festzustellen,  in  welcher  Weise 

1)  Vgl.  Strutt-Rayleigh,  Theorie  des  Sohslles,  deutsch  von  Nee- 
sen.  1.  p.  184.  1879. 
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die  Schallintensitftt  yon  Form  und  Grösse  der  aufgewandten 
Energie  abhängt.  Die  Beantwortung  dieser  Frage  ist  zu- 
n&chst  von  allgemeinem  Interesse  für  die  Akustik,  insbeson- 
dere für  ein  eingehenderes  Yerst&ndniss  des  Mechanismus 
der  Schallerregung.  Sie  ist  aber  auch  von  Wichtigkeit  für 
die  Untersuchung  der  Schallempfindung.  Denn  erst  wenn 
man  in  einzelnen  Fällen  im  Stande  ist,  Schallintensitäten 
objectiy  zu  vergleichen,  kann  man  entscheiden,  inwieweit  die 
Schallempfindung  ein  richtiges  Maass  für  die  Schallstärke  ist 

Die  Ausbreitung  des  Schalles ,  wobei  an  die  Gesammt- 
heit  aller  der  f&r  das  Licht  so  eingehend  untersuchten  Er- 
scheinungen, wie  Reflexion ,  Interferenz  etc.  zu  denken  ist, 
will  ich'  zunächst  nicht  ausführlicher  besprechen^  da  ich  bis 
jetzt  noch  keine  besonderen  Versuche  darüber  angestellt 
habe.  Indess  bin  ich  bereits  auf  eine  Beihe  von  Erschei* 
nungen  aufmerksam  geworden,  welche  hoffen  lassen,  dass  man 
das  Mikrophon  mit  Erfolg  wird  yerwenden  können,  um  die 
durch  feste  Körper  gestörte  Ausbreitung  des  Schalles  zu 
untersuchen. 

§  6.  Die  einer  Schallquelle  zugeführte  Energie  lAsst 
sich  nur  in  wenigen  Fällen  genauer  messen.  Am  einfachsten 
ist  dies  möglich  bei  dem  Aufschlagen  fallender  Kugeln  auf 
Platten.  Aus  diesem  Grrunde  ist  diese  Schallquelle  mehr- 
fach zu  Versuchen  über  die  Schallempfindung  benutzt  worden. 
Durch  Voryersuche  hatte  sich,  wie  schon  bemerkt,  heraus- 
gestellt, dass  das  Mikrophon  nur  dann  genügend  stark  er- 
regt wurde,  wenn  die  Kugeln  auf  Holzplatten  fielen.  Ich 
habe  daher  zu  meinen  Versuchen  als  erregte  Platte  stets 
die  eine  Seitenwand  einer  grösseren  Holzkiste  benutzt.  Die 
Platte  war  30  cm  lang,  24  cm  breit,  1  cm  dick.  Die  Fall- 
kugeln waren  yon  Blei,  yon  Messing  und  yon  Stein.  Die- 
selben wurden  in  einen  Hetortenhalter  eingeklemmt  und 
fielen  beim  Umdrehen  der  Holzschraube  ohne  Anfangs- 
geschwindigkeit, wobei  dafür  gesorgt  war,  dass  sie  stets 
denselben  Punkt  der  Platte  trafen.  Diese  Versuche  habe  ich 
zon&chst  benutzt,  um  festzustellen,  ob  und  unter  welchen 
umständen  die  beschriebene  Methode  zur  Messung  der  Schall- 
sttrke  geeignet  ist.    Ich  habe  früher  gezeigt,  dass  die  Wider- 
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standsveränderung  x  in  eiiifacher  BeziehuQg  zur  SchaUstarke 
steht,  ferner  dass  x  durch  die  nach  Formel  (UI)  berechnete 
Grösse  a  zu  messen  ist.    Es  besteht  also  auch  die  Beziehung: 

wo  die  zweite  und  die  übrigen  Constanten  voraussichtlich 
kleine  Wertfae  gegen  die  erste  haben.  Man  kann  dieselbe 
umschreiben,  indem  man  setzt: 

worin  die  neuen  Constanten  in  einfiächem  Zusammenhang 
stehen  zu  den  früheren.  Auch  hier  ist  zu  erwart^en,  dass 
die  Ghrössen  y  sehr  ächn^  abnehmen.  Besondere  einfach 
würde  sich  die  Messung  gestalten,  wenn  die  Anordnung  so 
getroffen  werden  könnte,  dass  J  und  er  proportional  sind. 
Um  zu  prüfen,  ob  und  wann  dies  der  Fall  ist,  war  es  am 
einfachsten,  den  erregten  Schall  {J)  zunächst  auf  das  Mikro- 
phon wirken  zu  lassen  und  er  zu  beobachten,  dann  aber  den- 
selben, bevor  er  das  Mikrophon  erreicht,  in  geeigneter  Weise 
zu  schwächen,  sodass  seine  Intensität  nur  noch  «/'  beträgt 
wobei  die  Beobachtung  einen  entsprechenden  Werth  <r'  er- 
gibt. Verändert  man  dann  den  absoluten  Werth  der  In- 
tensität des  erregten  Schalles  und  verfilhrt  genau  in  dersel- 
ben Weise,  so  muss,  wenn  die  Proportionalität: 

besteht,  das  Verhältniss  auf  der.  rechten  Seite  stets .  densel- 
ben Werth  behalten.  Die  erwähnte  Schwächung  des  Schalles 
lässt  sich  in  verschiedener  Weise  ausfahren«  Ich  habe  steta 
die  folgende,  einfache  Anordnung  benutzt.  Schallquelle  und 
Mikrophon  befanden  sich  in  zwei  angrenzenden  Zimmern. 
Bei  der  ersten  Beobachtung  war  die  Thür  vollständig  offen, 
bei  der  zweiten  dagegen  bis  auf  eine  schmale  Spalte  von 
20  cm  Breite  geschlossen.  Dadurch  wurde  die  Intensität 
des  zu  dem  Mikrophon  gelangenden  Schalles  etwa  auf  die 
Hälfte  reducirt. 

Schallquelle  und  Mikrophon  behielten  stets  während 
einer  oder  mehrerer  Beobachtungsreihen  dieselbe  StelloDig. 
Die  absolute  Stärke  des  Schalles  konnte  leicht  durch  Be- 
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BUtiong  grösserer,  Fallhöhen  oder  Kugeln  von  anderem  6e- 
vicht  verändert  werden. 

Es  war  za  erwarten,  dass  die  erwähnte  Proportionalität 
um  so  eher  eintreten  würde,  je  grösser  der  Druck  der  Con- 
tacts gegen  einander,  oder  je  kleiner  der  Buhewiderstand 
ist  Andererseits  durfte  der  Druck  nicht  zu  gross  gewählt 
Verden,  weil  sonst  die  ganze  Widerstandsänderung  nur  sehr 
klein  ausfällt. 

Aus  einer  grösseren  Anzahl  von  Vorversuchen  theile 
ich  zunächst  die  beiden  folgenden  Reihen  mit.  In  denselben 
bedeutet  a  den  Buh^derstand.  Die  erste  Columne  K  gibt 
die  benutzte  Kugel  {B  =  Blei,  M  ^  Messing,  St  =  Stein) 
und  die  zugehörige  Fallhöhe  in  Centimetem.  Die  Gewichte 
betrugen : 

J3  =  5,97  g,    M=  8,10  g,    Ä=  17,65  g. 
Die  Spalten  o'  und  a  geben  die  aus  den  Beobachtungen  be- 
rechneten Werthe,  die  letzte  Spalte  endlich  das  Yerhältniss 
0  ja. 


Tabelle  3. 
a  «  17.  S.-E. 
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0  la 

M,10 

20,3 

41,1 

0,494 

By   20 

21,9 

43,5 

0,503 

if,  20 

34,6 

69,3 

0,496 

ä;3o 

48,0 

81,9 

0,586 

&,  10 

63,7 

93,0 

0,685 

Ä,20 

101,8 

141,3 

0,720 

Tabelle  4. 

a  =  15.  B.-E. 


K 

a 

(7 

a'/  (T 

Ä,ö 

16,3 

32,5 

0,501 

J&,  20 

19,4 

38,7 

0,501 

3f,20 

25,1 

50,1 

0,501 

Ä30 

25,8 

51,6 

0,500 

Ä^,  10 

27,8 

57,0 

0,489 

5^,20 

41,6 

73,9 

0,563 

In  der  ersten  Tabelle  nehmen  die  Verhältnisse  a  j  (y 
noch  recht  merklich  zu,  wenn  man  zu  stärkeren  Intensitäten 
kommt  In  der  letzten  Tabelle  weicht  nur  das  letzte  Ver- 
hSltnisB  für  die  stärkste  Intensität  noch  yon  den  übrigen 
ab.  Ich  bin  daher  noch  weiter  gegangen  in  der  Yermeh- 
nmg  des  Druckes,  sodass  ich  bei  den  zu  weiteren  Schlüssen 
benutzten  Reihen  in  der  That  Proportionalität  zwischen  J 
uid  a  erreichte.  Bevor  ioh  die  hierbei  erhaltenen  Resultate 
mittheile,  will  ich  zunächst  ein  vollständiges  Beobachtungs- 
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Protokoll  wiedergeben.  Es  bezieht  sich  dasselbe  ebenÜEiDfi 
noch  auf  die  Ermittelnng  der  Verhältnisse  a  /  o*.  Ich  habe 
dazu  eine  der  kürzesten  Reihen  gewählt  Die  Bezeichnungen 
^19  h^  hf  *  ^^^  ^^^  ^^^  früheren  Auseinandersetzungen 
(p.  282)  leicht  verständlich.  Die  Stärke  des  primäreü  Stro- 
mes t  ist  ebenfalls  angegeben,  da  dieselbe  zur  Ermittelung 
des  Factors  ß  (p.  230)  nothWendig  war.  Ich  habe  hierbei 
Steinkugeln  benutzt  (St^  und  St^^  von  denen  noch  weiter 
unten  die  Bede  sein  wird. 

Der  Stern  ^  in  der  Spalte  K  bedeutet,  dass  der  Schall 
in  der  früher  besprochenen  Weise  geschwächt  war. 


Tabelle  5. 


a 

=  9,2  S.-E., 

*  = 

130. 

a 

-  9,2  S.-E. 

»  = 

180. 

K 

«i 

'i  i  '* 

s 

Mittel 

K 

'i 

»» 

** 

s 

WM 

Sf^  10  • 

497  516 

494  516 
497  |514 

495  515 
495  1  519 

497 
497 
496 
496 
497 

19 
16 
19 
18 
20 

18,4 

Äf,  10* 

480 
480 
478 
479 

505 
505 
500 
502 

480 
481 
479 
479 

25 
23 
20 
23 

22,8 

S^jlO 

477 
477 
480 

530 
535 
532 

480 
481 
480 

47 
51 
52 

St^lO 

496  !  53Ö 
490  I  528 

493 
491 
490 
490 

40 
36 
41 
40 

89,2 

50,0 

489 
490 

U02 

580 

S<,20» 

483 
477 

477 
479 
480 

515 
512 
511 
515 
520 

479 
478 
477 
480 
482 

40 
88 
84 
34 
36 

S^,  20* 

491 
491 
490 

520 
522 
522 

491 
491 
491 

29 
31 
30 

30,0 

35,4 

S/,  20 

490 

487 
484 
477 
480 

546 
550 
545 
548 
542 

491 

487 
484 
480 
480 

54 

63 
61 
65 
^2 

61,0 

8^3  20 

479 
480 

477 
480 

550 
550 
555 
542 

480 
480 
481 
476 

69 
70 
70 
70 

69,8 

Aus  den  Scalentheilen  «^  xmd  s^  ist  zunächst  zu  ersehen, 
dass  der  Buhewiderstand  der  Contactstelle  im  Verlauf  der 
Beihe  langsam  etwas  kleiner  geworden  ist. 

Werden  aus  den  Mittelwerthen  von  «  nach  Formel  (IQ) 
die  Grössen  a  berechnet,  wobei  ich  ß  »  0,0013  gesetzt  habe, 
so  erhält  man  die  folgende  Zusammenstellung: 
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E 

a' 

a              <t'  1  <T 

St^lO 
iS^lO 
^20 
Äj20 

19,0 
23,6 
31,6 
37,6 

41,7 
54,8 

67,8 

78,4 

0,455 
0,485 
0,466 
0,478 

Mittel: 

0,457 

Endlich   führe  ich  noch  eine   ähnliche  Reihe  an,  bei 
welcher  statt  der  Steinkngeln  zwei  Bleikugeln  {B^  und  B^) 
I     benutzt  wurden. 

Talfelle  7, 

a  sr  10,8,  t  a  155. 


X 

<r' 

(T 

tr'  1  a 

Bi20 
B^  10 
P,  20 
5,30 

15,1 
16,1 
26,9 
32,0 

32,9 
86,0 
56,7 
71,4 

0,459 
0,448 
0,476 
0,448 

Mittel: 

0,458 

In  den  beiden  letzten  Tabellen  können  die  Quotienten 
als  constant  angesehen  werden.  Die  Mittelwerthe  derselben 
stimmen  vollständig  mit  einander  überein.  Bei  der  hier  be- 
nutzten Yersuchsanordnung  wird  also  der  in  das  Neben- 
zimmer zum  Mikrophon  dringende  Schall  durch  das  partielle 
Schliessen  der  Thüre  so  geschwächt,  dass  seine  Intensität 
nur  noch  0,4575  beträgt.  Ferner  folgt,  dass  die  Grössen  a 
unmittelbar  als  Maass  f)ir  die  Schallintensität  angesehen 
werden  können.  In  derselben  Weise  habe  ich  die  Versuche 
angesteUt,  welche  sich  auf  die  Abhängigkeit  der  Intensität 
▼on  Fallhöhe  und  Fallgewicht  beziehen.  Hierbei  habe  ich 
TergUchen: 

a)  2  Bleikugehi:  B^  «  3,68  g,  B^  «  5,97  g  bei  den  Fall- 
höhen 10,  20,  80  cm, 

b)  3  Steinkugeln:  St^  =  6,82  g,  St^  =  12,16  g,  St^  =  17,64  g 
bei  den  Fallhöhen  10  und  20  cm. 

im.  d.  Phys.  Q.  Cham.    N.  F.  IBL  16 
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Jede  der  beiden  Versuchsreihen  wurde  zweimal  wieder- 
holt. Ich  war  dabei  bemüht ^  die  einzelnen  Reihen  unter 
abweichenden  Bedingungen  anzustellen^  d.  h.  tiieils  die  Em- 
pfindlichkeit des  Mikrophons  innerhalb  gewisser  Grenzen  zu 
verändern,  theils  den  Schall  geschwächt  wirken  zu  lassen. 
In  den  folgenden  Tabellen  enthält  die  Spalte  K  die  Bezeich- 
nung der  Kugel  und  der  Fallhöhe;  £  gibt  die  Product« 
beider  Grössen  in  Gramm-Centimetern,  also  die  verbrauchte 
Energie.  Die  übrigen  Spalten  geben  die  berechneten  a  für 
jede  Beobachtungsreihe. 


Tabelle  8. 


JT 

^ 

1 

2 

3 

BilO 

36,8 

14,7 

21,9 

17,3 

JBi  20 

73,6 

22,6 

32,9 

26,9 

JB^SO 

110,4 

29,9 

41,2 

37,7 

^,40 

59,7 

25,7 

36,0 

27,7 

J&,20 

95,4 

37,3 

56,7 

46,8 

JBjSO 

179,1 

50,2 

71,4 

57,3 

Tabelle  9. 


K 

JS 

1 

2 

3 

Ä^IO 

68,2 

23,1 

34,5 

15,5 

5^1  20 

136,4 

36,6 

54,2 

25,5 

5^,10 

121,6 

41,7 

62,4 

27,9 

iS^,20 

243,2 

67,8 

101,2 

42,2 

5^,10 

176,4 

54,3 

75,2 

38,1 

fi^20 

352,8 

78,4 

127,7 

56,4 

Aus  beiden  Tabellen  ergibt  sich  durch  den  blossen  An- 
blick das  Resultat: 

Die  Schallintensität  wächst  nicht  proportional  der  auf- 
gewandten Energie;  sie  ist  bei  dieser  Schallquelle  abhängig 
von  der  Form,  in  welcher  dieselbe  zugeführt  wird. 

So  entspricht  z,  B.  in  Tabelle  8  Nr.  1  der  Energie  73,6 
die  Intensität  22,6,  dagegen  der  Energie  59,7  die  grössere 
Intensität  25,7  u.  s.  w.  Es  muss  daher  im  einzelnen  fest- 
gestellt werden: 

a)  wie  die  Intensität  von  der  Fallhöhe  abhängt, 

b)  wie  dieselbe  bei  gleicher  Fallhöhe  vom  Gtewicht  ab- 
hängt. 

Die  beiden  folgenden  Tabellen  geben  hierüber  Aufschluss. 
In  Tabelle  10  sind  die  Verhältnisse  der  Intensitäten  bei  den 
Fallhöhen  10  und  20,  sowie  10  und  80  wiedergegeben.  In 
Tabelle  11  sind  die  Verhältnisse  der  Intensitäten  bei  ver- 
schiedenem Gewicht  und  gleicher  Fallhöhe  zusammengestellt 
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Tabelle  10. 


Nr. 
der 

20/10 

20/10 

30/10 

Beihe 

B^ 

B, 

5<i 

Äi 

Ä, 

Bi 

B, 

1 
2 
3 

1,587 
1,502 
1,555 

1,451 
1,575 

1,762 

1,584 
1,571 
1,645 

1,626 
1,622 
1,513 

1,444 
1,698 
1,480 

2,084 
1,881 
2,179 

1,968 
1,983 
2,068 

Mittel 

1,531 

1,563 

1,600 

1,587 

1,541 

2,031 

2,001 

Tabelle  11. 


Nr. 
der 

BJB, 

8i,l8t, 

StJSt, 

Beihe 

10         20 

30 

10 

20 

10 

20 

1 
2 
3 

1,748 
1,644 
1,601 

1,660 
1,723 
1,789 

1,678 
1.733 
1,529 

1,805 
1,809 
1,800 

1,852 
1,867 
1,657 

2,851 
2,179 
2,458 

2,142 
2,356 
2,207 

Mittel 

1,664 

1,701 

1,646 

1,805 

1,792 

2,329 

2,235 

Wenn  also  die  Fallhöhe  von  10  auf  20  cm  wädist,  so 
nimmt  die  Intensit&t  bei  den  fünf  untersuchten  Kugeln  nur 
zu  im  YerhUtniss  Ton  1 :         1,531  \  _  .„     1,600 1 

1,563  P'^*'      1,687    1,676. 
1,54P 
fluchst  dieselbe  von  10  auf  80  cm,  so  nimmt  die  Intenaiat 
zu  im  Yerh&ltniss  von: 

^'2'^^M2016 

2,001  r'^^^- 

Die  Intensität  w&chst  viel  langsamer  als  die  FaUli5he ; 
sie  ist  eher  proportional  der  Quadratwurzel  aus  derselben. 

Das  Yerhältniss  der  Gewichte  B^/B^  betr&gt  1,622.  Die 
Intensit&t  nimmt  bei  gleichen  Fallhöhen  zu  im  Yerhältniss 
von:  1  :  1,664  ^ 

1,701    1,670. 
1,646) 
^  den  Steinkugeln  ist: 

Si^/St^  «  1,788. 
Ue  relatiTe  Zunahme  der  Intensität  ist: 
1,8051 
1,7 
5/^^/5^-2,586. 


)'. 


798. 


Digitized  by 


Google    ^ 


244  A.  Oberbeck. 

Das  entsprechende  Verhältniss  der  Intensitäten: 

Bei  den  beiden  ersten  Yerl^ältnissen  ist  die  üeberem- 
Stimmung  eine  durchaus  befriedigende,  bei  dem  letzten  bleibt 
die  Schallintensität  hinter  dem  Verhältniss  der  Gewichte 
zur&ck    Man  wird  also  schliessen  können: 

Die  Intensitäten  sind  den  Fallgewichten  innerhalb  ge- 
wisser Grenzen  proportional.  Bei  grossen  Gewichten  wach- 
sen dieselben  etwas  langsamer. 

Da  der  Knall,  verursacht  durch  das  Aufschlagen  fallen- 
der Kugeln  auf  feste  Platten,  bisher  als  hauptsächlichste 
Schallquelle  bei  subjectiven  Untersuchungen  über  die  Schall- 
stärke gedient  hat,  so  sind  verschiedene  Annahmen  über  die 
Abhängigkeit  der  Intensität  von  der  aufgewandten  Energie 
gemacht  worden. 

In  seinen^  „Elementen  der  Psychophysik^'^)  erwähnt 
Fechner,  dass  Schafhäutl,  welcher  sich  zuerst  mit  dieser 
Frage  beschäftigt  hat,  die  Intensität  der  Quadratwurzel  aus 
der  Fallhöhe,  also  der  Endgeschwindigkeit  der  fallenden 
Kugel  proportional  setzt.  Fechner  selbst  entwickelt  da- 
gegen eine  Theorie  des  Vorgangs,  nach  welcher  die  Inten- 
sität der  Fallhöhe  selbst  oder  der  lebendigen  Kraft  der  Kugel 
proportional  ist. 

Vierordt')  endlich  hat  directe  Versuche  angestellt,  aus 
welchen  er  schliesst,  dass  Schafhautl's  Annahme  der  Wirk- 
lichkeit viel  näher  kommt  als  diejenige  Fechner 's.  Die 
Proportionalität  der  Intensität  mit  dem  Fallgewicht  wird  von 
allen  als  selbstverständlich  angesehen«  Aus  den  oben  mitge- 
theilten  Versuchen  geht  hervor,  dass  letzteres  wenigstens  bei 
nicht  zu  grossen  Gewichten  wirklich  der  Fall  ist.  Ferner 
folgt  aus  denselben,  ganz  wie  auch  Vierordt  gefunden  hat^ 
dass  die  Intensitäten  etwas  schneller  wachsen,  wie  die  Quad- 
ratwurzeln aus  den  Fallhöhen.  Da  die  angeführten  Ab- 
handlungen   zeigen,    dass    die   physiologische    Akustik  ein 


1)  Pechner,  Elena,  der  Psychophysik.  p.  179—180.  Leipzig  1860. 

2)  Vierordt,  Zeitschr.  f.  Biologie.  14,  p.  300— 304.  1873. 
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Interesse  an  der  genaueren  Eenntniss  dieses  Gesetzes  hat, 
80  habe  ich  eine  empirische  Eormel  ftir  die  Intensität  auf- 
gestellt: 

Der  Exponent  <  kann  leicht  aus  meinen  Versuchen  be- 
rechnet werden.  Dieselben  ergeben  die  Verhältnisse  «/:•/' 
bei  gleichen  Gewichten  und  den  verschiedenen  Höhen  h  und 
h\    Aus  der  Gleichung: 

lässt  sich  €  bestimmen.  Ich  habe  hierzu  die  folgenden  Glei- 
chungen benutzt: 

(a)  Bleikugeln:    1,547  =  2';      «  =  0,629. 

(b)  Bleikugehi:    2,016  =  3';      «  =  0,688. 

(c)  Steinkugek:   1,676  =  2';      «  =  6,666. 

Die  gefundenen  Zahlen  weichen  nur  wenig  Toneinander  ab, 
Es  ist  bemericenswerth,  dass  aus  Vierordt^s  Versuchen, 
wenn  man  dieselben  nach  der  angeführten  Formel  berechnet, 
ein  Werth  von  «  folgt,  welcher  damit  gut  übereinstimmt, 
obf^ich  die  Versuche  desselben  unter  wes^itlich  yerschiede- 
nen  Verhältnissen  angestellt  wurden.  Derselbe  liess  zwei 
Bleikugeln  von  viel  kleinerem  Gewicht  (86,5  mg  und  66  mg) 
auf  eine  massive  Zinnplatte  fallen  und  bestimmte  diejenigen 
Fallhöhen  {h  und  A')  für  die  beiden  Gewichte,  bei  welchen 
der  Schall  gleich  stark  gehört  wurde.  Auf  diese  Weise  er* 
gaben  sich  die  folgenden  entsprechenden  Höhen  in  Millimetern. 


Tabel 

le  12. 

Ä 

*' 

hih' 

h 

*' 

Mh- 

159,6 

104,2 

61,6 

71,2 
53,6 
35,6 

2,142 
1,944 
1,730 

34,0 
16,9 
10,4 

17,8 
8,9 
4,5 

1,»10 
1,8»» 
2,811 

Mittel    1,989 

Benutzt  man  diesen  Mittelwerth,  so  kann  man  aus  der 
Gleichung:  -      /  a  \' 

^  =  f -VT  j  >     €  berechnen. 

Es  ergibt  sich  die  Zahl  0,622. 

Mag  auch  diese  Uebereinstimmung  mehr  eine  zufidlige 
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sdn,  80  ist  doch  nunmehr  durch  snbjective  und  objective 
Versuche  bewiesen,  dass  die  SchaUintensität  etwas  schneller 
wächst  als  die  Quadratwurzel  der  Höhe  (e  »  0,5)  und  jeden« 
falls  yiel  langsamer  als  die  Fallhöhe  selbst. 

Eine  nach  allen  Eichtungen   befriedigende  Erklärung 
der  bisher  festgestellten  Thatsachen  bin  ich  ausser  Stande 
zu  geben.    Indess  will  ich  einige  Umst&nde  anführen,  welche 
hierbei  jedenfalls  in  Betracht  kommen.    Die  den  Schall  be- 
dingende periodischen  Verdichtungen  der  Luft  rühren  aus- 
schliesslich von  der  Einwirkung  der  Platte  her.    Dieselbe 
wird  durch  den  Stoss  der  Eugel  in  der  Weise  aus  ihrer 
Gleichgewichtslage  gebracht,  das^  die  Verschiebung  des  ge- 
troffenen Punktes  am  grössten,  diejenige  der  umliegenden 
Punkte  um  so  kleiner  ausfällt^  je  grösser  ihre  Entfernung 
Yon    dem  Mittelpunkte   der  Erregung  ist.     Die  Intensität 
des    Schalles    hängt    aber    nicht    allein    von    der    Grösse 
dieser  Verschiebung  an   sich,  sondern  Ton  dem  Gtesammt- 
werthe  derselben  für  alle  Punkte  der   gauBen  Fläche  ab« 
Denkt  man  sich  durch  den  getroffenen  Punkt  M  eine  ver- 
ticale  Ebene  gelegt,  so  wird  dieselbe  die  obere  örenzflädie 
der  Platte  bei  ihrer  grüssten  Elongation  in  einer  Curve 
schneiden,  welche  je  nach  den  ümsttnden  yersduedeni  aus- 
Men  kann,  etwa  wie  die  Linien  ABC  od^  A'B'C  (Taf.  II 
Fig.  S  u.  4).    In  beiden  Fällen  könnte  das  Product  auB  Fall- 
höhe und  Gewicht  der  ^ugel  dasselbe  gewesen  sein.    Die 
erste  Ourre  kann  aber  einer  kleineren  Alkese  und  grösseren 
Endgeschwindigkeit  entsprechen,  wie  die  zweite.    Dabei  ist 
es  sehr  wohl  möglich,  dass  im  zweiten  Falte  die  Gesanmit- 
grösse  der  Luftyerdünnung  grösser  ist  als  im  ersten. 

Hierzu  kommt  noch  ein  anderer  Umstand.  Platte  und 
Kugel  sind  mehr  oder  weniger  elastisch.  Also  wird  stets 
ein  gewisser  Brucfatheil  der  verlorenen  Energie  der  Engel 
wieder  mitgetheilt.  Bei  kleinen  Fallhöhen  genügt  dieselbe 
nicht,  um  der  Eugel  eine  sichtbare  Bewegung  zu  ertheilen. 
Bei  Fallhöhen  über  30  cm  sprangen  indess  die  Bleikugeln 
merklich  zurück.  Jedenfalls  wird  diese  Energie  f&r  die 
Schallbewegung  unwirksam,  und  tritt  dies  um  so  mehr  ein, 
je  grösser  die  Fallhöhe,  und  je  kleiner  die  Masse  war. 
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§  7.  Bei  Schallquelleiiy  welche  muflikalische  Töne  von 
bMtimmter  Höhe  geben,  ist  es  im  allgemeinen  nicht  leicht, 
die  zar  Toneirzettgiuig  aufgewandte  Energie  genauer  zu  messen. 
Am  besten  Iftsst  sich  dies  noch  bei  einer  durch  einen  coa- 
tinaiilichen  Luftstrom  angeblasenen  Pfeife  bewerkstelligen. 
Ich  habe  ausschliesslich  eine  gedachte,  leicht  ansprechende 
Holzpfeife  benutzt,  deren  Tonhöhe  durch  einen  yerschieb- 
barra  Stempel  verändert  werden  konnte.  An  dem  Stempel 
war  ein  kleiner  Zeiger  befestigt,  welchen  man  auf  einer  an 
der  Aussenseite  der  Pfeife  befestigten  Theilung  einstellen 
konnte.  Die  Theilstriche  entsprachen  den  halben  Tönen  der 
Reihe  e'  bis  /'.  Durch  einen  längeren  EautschukscUauch 
war  die  Pfeife  mit  dem  Gebläse  verbunden.  Der  Wind- 
kasten desselben  war  mit  zwei  Eisenplatten  beschwert.  Man 
konnte  den  Luftstrom  leicht  dadurch  verstärken,  dass  man 
weitere  Gewichte  auf  denselben  stellte.  Die  tonerregende 
Energie  besteht  bei  dieser  Anordnung  ausschliesslich  aus 
dem  zufliessendem  Luftstrome.  Als  Maass  derselben  kann 
man  die  lebendige  Kraft  des  Stromes  für  die  Zeiteinheit  an- 
sehen. Ist  m  die  in  einer  Secunde  nach  der  Pfeife  ab- 
fliessende  Luftmenge,  (o  ihre  constante  Geschwindigkeit  in 
der  Zuleitung,  so  ist: 

Ist  femer  q  die  Dichtigkeit  der  Luft,  v  das  in  der  Zeitein- 
keit  aasfliessende  Volumen,  so  ist: 

Doich  besondere  Messungen  ergab  sich,  dass  die  Dichtigkeit 
nicht  erheblich  von  der  Dichtigkeit  der  Atmosphäre  abwich. 
Da  femer  das  Volumen  v  direct  proportional  der  Geschwin- 
digkeit (0  isty  so  ist: 

E  ==  Const.  a>'. 

Es  handelte  sich  also  noch  um  yergleichende  Messungen 
von  a>  bei  Yerschiedenem  Drack  auf  den  Windkasten.  Nennt 
man  V  das  Volum^i  desselben,  wenn  er  ganz  mit  Luft  ge- 
ftiUt  ist,  g  den  Querschnitt  des  Zoleitungsrohrs,  t  die  Zeit^ 
welche  die  ganze  Luftmmge  braucht,  um  auszustr^oien,  so 
ist:  V'^q.io.t. 
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Hierbei  ist  freilich  die  durchaas  nicht  zutreffende  Vor- 
aussetzung gemacht,  dass  der  Windkasten  luftdicht  sdilieast 
Es  zeigte  sich  yielmehr,  dass  ein  grosser  Theil  der  Luft 
durch  andere  Oeffiiungen  abfloss.  Um  daher  die  Zeit  l 
kennen  zu  lernen ,  stellte  ich  stets. zwei  Beobachtungen  an, 
indem  ich  einmal  die  Zeit  beobachtete,  während  welcher  die 
Luft  durch  die  Nebenöffnungen  sich  entleerte,  sodann  die 
Zeit,  während  welcher  *die  Pfeife  tönte,  die  Luft  also  sowohl 
durch  die  Pfeife  als  auch  durch  die  übrigen  Oeffnungen  aus- 
strömte. 

Nennt  man  die  beiden  beobachteten  Zeiten  t^  und  t^,  so 
sind  V/t^  und  V/t^  die  in  den  beiden  Fällen  in  der  Zeitein- 
heit ausfliessenden  Luftvolumina,  und  es  ist: 

Diese  Zeitmessungen  liessen  sich  recht  genau  mit  Hülfe 
eines  Chronoskops  ausfahren.  Bei  Beschwerung  des  Wind- 
kastens durch  ein  Gewicht  wird  der  Luftstrom  yerst&rkt 
Die  beiden  Messungen  konnten  dann  in  derselben  Weise 
ausgeführt  werden,  wie  zuvor.  Bei  der  Schwierigkeit  der 
später  zu  beschreibenden  Schallmessungen  habe  ich  mich  mit 
der  Yergleichung  zweier  Intensitäten  begnügt,  entsprechend 
dem  gewöhnlichen  Druck  auf  den  Windkasten  und  der  Ver- 
mehrung desselben  um  2,5  kg.  Das  hierbei  allein  interessi- 
rende  Yerhältniss  der  Zeiten  ^,  welches  umgekehrt  propor- 
tional dem  Yerhältniss  der  Geschwindigkeiten  lo  ist,  ergab 
sich  bei  vier  zu  yerschiedenen  Zeiten  angestellten  Versuchs- 
reihen wie  folgt: 

1,205      1,261      1,213      1,243    Mittel:  1,2305. 
Hieraus  folgt  das  Yerhältniss  der  aufgewandten  Energien, 
gemessen  durch  die  dritte  Potenz  des  Verhältnisses  der  Gre- 
schwindigkeiten :  1,863. 

Bei  der  Yergleichung  der  Schallintensitäten  durch  das 
Mikrophon  ergaben  sich  Erscheinungen,  welche  mich  anfangs 
sehr  überraschten.  Nachdem  der  Stempel  der  Pfeife  auf 
einen  bestimmten  Ton  eingestellt  war,  wurde  zunächst  der 
Ausschlag  des  Magnets  bei  dem  kleineren  Druck  beobachtet 
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Darauf  wurde  der  Druck  vergrössert  und  die  Beobachtung 
wiederholt.  Weiter  wurden  dieselben  Beobachtungen  bei 
benachbarten  Tönen  angestellt.  Hierbei  ergab  sich  Fol- 
gendes. Bei  einzelnen  Tönen  brachte  die  Druckrergrösse- 
rung  eine  sehr  bedeutende  Yermehrung  des  Ausschlags,  bei 
anderen  dagegen  nicht  allein  keine  Yergrösserung,  sondern 
oft  eine  recht  erhebliche  Verminderung  desselben  hervor. 
Dass  in  allen  Fällen  wirklich  ein  stärkerer  Ton  erzeugt 
worden  war,  konnte  man  ohne  weiteres  hören. 

Nach  mancherlei  Versuchen  fand  ich  die  Ursache  dieser 
merkwürdigen  Erscheinungen  in  der  Veränderung  der  Ton- 
höhe, welche,  wie  bekannt,  durch  eine  Veränderung  der 
Stärke  des  Luftstromes  beim  Anblasen  der  Pfeife  hervor- 
gebracht wird.  Da  bei  meinen  Versuchen  die  Druckunter- 
schiede nicht  sehr  bedeutend  waren,  so  war  auch  die  Er- 
häiung  des  Tones  durch  Vermehrung  des  Drucks  nur  klein. 
Dieselbe  betrug  f&r  das  mittlere  a  (440  Schwingungen)  etwa 
4  Schwingungen.  Für  das  Ohr  war  diese  Tonveränderung 
nur  dann  deutlich  wahrnehmbar,  wenn  man  die  Töne  bei 
schwächerem  und  stärkerem  Druck  unmittelbar  auf  einander 
folgen  liess.  Das  Verhältniss  der  Tonhöhen:  iti'^fi)  ^^^ 
kleiner,  als  das  in  der  Musik  bei  der  temperirten  Stimmung 
unberücksichtigt  gelassene  Comma:  K. 

Das  Mikrophon  zeigte  sich  hierbei  viel  empfindlicher 
gegen  eine  Veränderung  der  Tonhöhe  als  das  Ohr,  da  unter 
Umständen  die  eben  besprochene  kleine  Veränderung  in  der 
Tonhöhe  die  Wirkung  auf  das  Mikrophon  sehr  bedeutend 
veränderte. 

Um  diese  Thatsache  genauer  untersuchen  zu  können, 
stellte  es  sich  als  nothwendig  heraus,  die  Pfeife  so  einzu- 
richten, dass  man  noch  mit  Genauigkeit  viel  kleinere  Ver- 
änderungen der  Tonhöhe  hervorbringen  konnte,  als  dies  durch 
Einstellung  des  Stempels  auf  die  halben  Töne  möglich  war. 
Zu  dem  Zweck  brachte  ich  an  der  Aussenseite  der  Pfeife 
eine  Millimeterscala  an,  auf  deren  Theilstriche  man  den 
Zeiger  des  verschiebbaren  Stempels  einstellen  konnte.  Die- 
selbe hatte  eine  Gtesammtlänge  von  230  mm  und  war  so  be- 
festigt, dass  eine  Einstellung  auf  150  dem  Ton  a   entsprach. 
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Den  Ton  G'  erhielt  man  dann  f&r  196,  h'  fttr  171.  Nimmt 
man  a  zu  440  Schwingungen  an,  so  haben  g'  392  und  h* 
493,9  Schwingungen.  Zwischen  g'  und  a  entspricht  daher 
eine  Verschiebung  des  Stempels  um  1  mm  einer  Tonver- 
ftnderung  von  2  Schwingungen,  zwischen  a  und  h'  dagegen 
einer  solchen  von  2,6  Schwingungen. 

Ich  habe  dann  zunächst  bei  constantem  Druck  die  Ein- 
wirkung der  Töne  auf  das  Mikrophon  untersucht,  indem  ich 
jedesmal  den  Stempel  um  einen  Theilstrich  yersohob.  Es 
zeigte  sich  dabei,  dass  überhaupt  nur  diejenigen  Töne  einen 
Einfluss  hervorbrachten,  bei  welchen  der  Stempel  zwischen 
den  Theilstrichen  120  und  190  eingestellt  war,  also  etwa  von 
g  bis  c".  In  diesem  Intervall  wechselte  aber  die  Einwir- 
kung sehr  bedeutend,  sodass  man  eine  Reihe  abwechselnder 
Maxima  und  Minima  erhielt.  In  der  folgenden  Tabelle  gebe 
ich  als  Beispiel  zwei  der  hierbei  erhaltenen  Reihen,  unter 
T  sind  die  Theilstriche  zu  verstehen,  auf  welche  der  Stempel 
während  der  Beobachtung  eingestellt  war.  In  den  Columnen 
I  und  II  sind  die  beobachteten  Scalentheile  angegeben.  Bei 
der  Reihe  I  befanden  sich  Mikrophon  und  PfeUie  in  dem- 
selben Zimmer  in  einer  Entfernung  von  etwa  2  m.  Bei  der 
Reihe  II  war  das  Mikrophon  in  einem  angrenzenden  Zim- 
mer aufgestellt,  wie  bei  den  Versuchen  mit  den  Kugeln.  Die 
Thür  war  geöffnet    Die  Entfernung  betrug  4  m. 


Tabelle  13. 


T 

I  '  n 

1 

T 

I 

n 

T 

I 

n 

120 

10 

135 

119 

10 

148 

45 

130 

122 

0 

,1 

186 

108 

10 

149 

32 

140 

124 

37 

137 

100 

20 

150 

49 

150 

125 

70 

138 

108 

20 

151 

65 

140 

126 

110 

c 

139 

109 

65 

152 

46 

95 

127 

161 

S' 

140 

106 

130 

153 

25 

60 

128 

156 

141 

124 

220 

154 

30 

75 

129 

152 

142 

87 

65 

155 

35 

50 

130 

76 

0 

143 

55 

80 

156 

40 

60 

181 

17 

10 

144 

35 

120 

157 

28 

75 

182 

88 

17 

145 

10 

80 

158 

20 

140 

133 

100 

30 

146 

15 

90 

159 

15 

40 

134 

118 

0 

147 

46 

140 

160 

10 

10 
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'  Man  übereieht  die  gefundenen  Resultate  am  besten,  wenn 
man  die  Theilstricfae  als  Abscissen,  die  beobachteten  Scalen- 
theile  als  Ordinaten  aufzeichnet.  Die  hierbei  erhaltenen 
Curven  sind  in  Taf.  II  Fig.  5  dargestellt.  In  beiden  Fällen 
erhält  man  Maxima  und  Minima  mit  zum  Theil  sehr  schroffen 
üebergängen. 

Hiernach  lassen^  sich  die  oben  besprochenen  Erschei- 
nungen leicht  erklären.  Kleine  Veränderungen  der  Ton- 
höhe können  je  nach  den  Umständen  eine  bedeutende  Ver- 
änderung der  Wirkung,  bald  eine  Vermehrung,  bald  eine 
Verminderung  herrorbringen.  Da  nun  mit  der  Druckyer- 
mehrung  stets  eine  kleine  Tonerhöhung  verbunden  ist,  so 
kommen  zwei  verschiedene  Ursachen  bei  der  Wirkung  auf 
das  Mikrophon  in  Betracht.  Es  kann  dabei  unter  Umstän- 
den die  Wirkung  der  Tonveränderung  über  diejenige  der 
Intensitätsvergrösserang  so  sehr  überwiegen,  dass  trotz  des 
erhöhten  Druckes  eine  Verkleinerung  des  Ausschlages  eintritt 

Aehnliche  Beobachtungsreihen,  wie  oben  mitgetheilt, 
habe  ich  auch  für  den  stärkeren  Luftstrom  angestellt.  Waren 
sonst  alle  übrigen  Umstände  unverändert,  so  war  die  neue 
Curve  der  früheren  ihrem  Verlauf  nach  gleich;  nur  hatte 
dieselbe  überall  grössere  Ordinaten  und  war  um  etwa  zwei 
Theilstriche  nach  der  Tiefe  zu  verschoben. 

Durch  die  eben  beschriebenen  Thatsachen  wird  eine 
Vergleichung  der  Intensitäten  ausserordentlich  erschwert. 
Untersucht  man  einen  Ton,  welcher  auf  einer  schroffen  Ueber- 
gangsstelle  von  einem  Maximum  zu  einem  Minimum  liegt, 
so  kann  schon  die  kleinste  V^eränderung  der  Tonhöhe  von 
grösstem  Einfiuss  sein.  Am  wenigsten  ist  dies  noch  zu  be- 
ftrchten,  wenn  >man  die  Maxima  aufsucht.  In  dieser  Weise 
habe  ich  denn  auch  die  weiteren  Beobachtungen  angestellt. 
Ich  bestimmte  zunächst  den  Ausschlag  für  ein  Maximum 
hei  dem  kleineren  Druck  D^ ,  sodann  ftkr  das  entsprechende 
Maximum  bei  dem  grösseren  Druck  D^  und  wiederholte 
diese  Bestimmungen,  bis  ich  mich  überzeugt  hatte,  dass  ich 
wirklich  die  richtigen  Punkte  gefunden  hatte. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  einige  Beispiele  solcher 
Bestimmungen  mitgetheilt.    Die  Reihen  T  geben  wieder  die 
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Theilstriche  der  Scala  auf  der  Pfeife.  Unter  s  sind  die  be- 
obachteten Scalentheiie  des  Galvanometers  als  Mittel  einer 
grösseren  Anzahl  von  Beobachtungen  angegeben. 

Tabelle  14. 


A 

A 

A 

A       1 

1      A 

A 

T 

s 

T 

s 

T        s 

T 

* 

'  T    \     s 

,T        s 

141 
142 
143 
144 

36 
58,7 
66 
56 

140 
141 
142 

86 

120 

86 

150 
151 
152 
153 

52 
60 
63,2 
43 

149 
150 
151 

73 

115,5 
63 

124  66 

125  98,6 

126  70 

122 
123 
124 

148 

155,3 

144 

Zur  weiteren  Berechnung  wurden  nur  die  eigentlichen 
Maxima,  also  hier  z.  B.  für  5r=  f}«  die  Werthe  66  und 
120  benutzt.  Dieselben  mussten  noch  nach  Formel  (HI) 
umgerechnet  werden.  Ihr  Verhältniss  sollte  dann  dem  Ver- 
hältniss  der  Intensitäten  entsprechen.  In  der  folgenden 
Tabelle  habe  ich  die  hierbei  erhaltenen  Werthe  zusammen- 
gestellt. Dieselben  rühren  von  Beobachtangsroihen  her, 
welche  zu  verschiedenen  Zeiten  und  bei  verschiedener  An- 
ordnung der  Apparate  erhalten  wurden.  Unter  T  sind  wie- 
der die  dem  kleineren  und  grösseren  Druck  entsprechenden 
Einstellungen  des  Stempels  zu  verstehen.  Die  zweite  Reihe 
gibt  das  Verhältniss  der  Intensitäten. 


Tabelle  15. 

T 

JU' 

T 

JU' 

125-128 
183—181 
184—132 
143-141 

1,838 
2,062 
1,945 
2,041 

145—148 
145—143 
152-150 
164-162 

2,029 
1,833 
2,059 

1,872 

Das  berechnete  Verhältniss  der  Energie  betrug:  1,863. 
Die  meisten  Werthe  der  beobachteten  Intensitikten  sind 
etwas  grösser,  ohne  allzu  sehr  davon  abzuweichen.  Es  scheint 
daher,  dass  innerhalb  gewisser  Grenzen  eine  Vergrösserung 
der  Energie  eine  entsprechende  Vergrösserung  der  Schall- 
stärke  hervorbringt.  Dass  dies*  bei  sehr  bedeutenden  Druck- 
Veränderungen  nicht  mehr  der  Fall  ist,  ist  durch  Versuche 
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Ton  Wertheim ^)  und  Emsmann^  bewiesen,  welche  gezeigt 
haben,  dase  bei  sehr  bedeutend  gesteigertem  Druck  die  Pfeifen 
überhaupt  nicht  mehr  ansprechen. 

Zum  Schlnss  noch  einige  Bemerkungen  über  die  grossen 
Verschiedenheiten,  welche  benachbarte  Töne  bei  ihrer  Ein- 
wirkung auf  die  Magnetnadel  zeigen.  Ausser  der  absoluten 
Grösse  der  Ausschliige  ist  das  ganze  Yerhalteji  der  Magnet- 
nadel den  einzelnen  Tönen  gegenüber  bemerkenswerth.  Bei 
einigen  derselben  (hauptsächlich  den  Maximis  entsprechend) 
wird  die  Magnetnadel  schnell  und  gleiohmässig  um  eine  be- 
stinmite  Strecke  abgelenkt  und  würde  wahrscheinlich  sehr 
bald  bei  constantem  Tönen  der  Pfeife  in  einer  neuen  Gleich- 
gewichtslage zur  Buhe  kommen.  In  diesem  Falle  tritt  wohl 
die  §  1  charakterisirte,  gleichmässige  WiderstandsYcrgrösse- 
nmg  infolge  des  regelmässigen  Mitschwingens  der  Mikro- 
phonplatte am  reinsten  ein.  Bei  anderen  Tönen  ^en  Mi- 
nimis entsprechend)  beginnt  die  Magnetnadel  ebenfalls  sich 
zu  bewegen,  wird  aber  dann  plötzhch  in  ihrer  Bahn  auf- 
gehalten. Die  Schallwellen,  welche  sich  in  einem  geschlosse- 
nen Baum  sehr  schnell  zu  einem  System  stehender  Wellen 
combiniren,  heben  sich  in  ihrer  Wirkung  zum  grossen  Theil 
auf.  Das  Mikrophon  würde  sich  also  in  der  Nähe  einer 
Enotenstelle  befinden.  Bei  Tönen,  welche  zwischen  nahe 
benachbarte  Maxima  und  Minima  fallen,  ist  die  Unsicher- 
heit in  der  Bewegung  der  Magnetnadel  charakteristisch. 
Die  Bewegung  beginnt  Die  Magnetnadel  wird  scheinbar 
aufgehalten,  sds  ob  sie  gegen  ein  festes  Hindemiss  stiesse. 
Bei  längerem  Andauern  des  Tones  setzt  sie  sich  von  neuem 
in  Bewegung  u.  s.  w.  Es  ist  bei  solchen  Uebergangstönen 
überhaupt  schwierig,  die  ersten  Ausschläge  festzustellen,  und 
jedenfalls  nicht  zu  verwundern,  wenn  dieselben  bei  Wieder- 
holung des  Versuchs  andere  Werthe  zeigen.  Für  die  Maxima 
und  Minima  stimmten  dieselben  gewöhnlich  recht  gut  überein. 

Ich  habe  soeben  schon  auf  einen  Theil  der  Ursachen 
hingewiesen,    welche   bei  diesen  Erscheinungen    mitwirken. 


1)  Wertheim,  Pogg.  Ann.  77.  p.  427— 444.   1849. 

2)  EmBmann,Pogg.  Ann.  182.  p.  650— 654.  1867. 
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Indem  ich  mir  hierüber  noch  weitere  UntersuchungeE  vor- 
behalte, will  ich  nur  noch  kurz  bemerken,  dass  jedenfalls 
die  folgenden  Umstände  in  Betracht  zu  ziehen  sind: 

1.  Die  eigenthümliche  Oonstruction  des  benutzten  Mikro- 
phons in  seiner  Eigenschaft  als  Besonator.  Hierauf  ist  zn- 
nächst  zurückzufahren,  dass  überhaupt  nur  ein  kleines, 
begrenztes  Stück  der  ganzen  Tonreihe  wirksam  ist. 

Wie  sich  die  Töne  in  tieferen  Octaven  verhalten,  habe 
ich  nicht  untersucht  Es  lässt  sich  aber  nach  den  an 
Elaviertönen  (s.  oben  p.  238)  angestellten  Beobachtungen 
annehmen,  dass  sich  auch  dort  ähnliche  Besonanzregionen 
finden  werden. 

2.  Die  Gestaltung  des  Beobachtungsraumes«  Hierfflr 
ist  besonders  charakteristisch  der  Vergleich  der  Beihen  I 
und  n  der  Tabelle  13  und  Taf.  II  Fig.  5.  Die  Resonanz- 
region  fängt  bei  der  ersten  Beihe  schon  bei  tieferen  Tönen 
an;  ihre  Hauptmaxima  liegen  ebenfalls  tiefer,  wie  bei  der 
zweiten  Beihe. 

3.  Die  relative  Stellung  der  Tonquelle  und  des  Apparats, 
sowie  das  Vorhandensein  Üeinerer,  den  Schall  reflectirender 
Körper.  Auch  hierdurch,  wie  durch  die  Wände  des  Zimmers, 
wird  die  Bildung  complicirter  Systeme  von  Interferenzerschei- 
nungen sehr  wahrscheinlich. 

4.  Kleine  Verschiebungen  der  Maxima  und  Minima, 
welche  sich  bei  mehrstündigen  Beobachtungsreihen  zeigten, 
deuten  darauf  hin,  dass  auch  die  Beschaffenheit  der  Luft, 
insbesondere  Temperaturveränderungen  von  Einfluss  sein 
können. 

Jedenfalls  ist  es  nicht  zweifelhaft,  dass  man  in  dem 
Mikrophon  einen  Apparat  besitzt,  welcher  alle  bisher  be- 
nutzten objectiven  Vorrichtungen  zur  Untersuchung  des  Schalles 
an  Empfindlichkeit  weit  übertrifft. 

Halle  a.  S.,  den  25.  März  1881. 
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ni.    Ueber  die  van  eiiier  Influenzwiasehd/ne 

moeUer  Art  gelieferte  Mectricitätsmenge  %md  ih/re 

Abhängigkeit  von  der  Feuchtigkeit} 

von  XJduard  Itiecke. 

(Ans  den  Gk^tt  Nachr.  vom  2.  Febr.  1881  mitgetheilt  vom  Hrn.  Verf.) 


Die  folgenden  Beobachtungen  beziehen  sich  auf  eine 
Electromaschine  zweiter  Art  mit  entgegengesetzt  rotirenden 
Scheiben.  Es  wurden  bei  denselben  die  beiden  vorderen 
horizontalen  Gonductoren  der  Maschine  metallisch  mitein- 
ander verbunden.  In  den  Schliessungskreis  wurde  die  Tan- 
gentenbussole eingeschaltet,  welche  von  Weber  in  den  elec- 
trodynamischen  Maassbestimmungen  ^)  beschrieben  worden 
ist  Der  diametrale  Conductor  war  entfernt,  die  beiden  hin- 
teren verticalen  Gonductoren  durch  einen  Messingbtigel  ver- 
bunden. Der  mittlere  Abstand  der  beiden  Scheiben  betrug 
1,34  mm,  der  mittlere  Abstand  der  vorderen  Spitzen  von 
der  Oberfläche  der  vorderen  Scheibe  betrug  4,1  mm,  der  mitt- 
lere Abstand  der  hinteren  Spitzen  von  der  Oberfläche  der 
hinteren  Scheibe  5,4  mm.  Die  Drehung  der  Maschine  ge- 
schah mit  der  Hand,  wobei  die  Geschwindigkeit  nach  den 
Schlägen  eines  Secundenzählers  regulirt  wurde.  Eine  Um- 
drehung der  Kurbel  war  gleich  5,0033  Umdrehungen  der  vor- 
deren und  gleich  5,0058  Umdrehungen  der  hinteren  Scheibe. 

Es  wurde  zuerst  eine  Reihe  von  Beobachtungen  ange- 
stellt, welche  den  Zweck  hatten,  die  bei  verschiedenen 
Drehungsgeschwindigkeiten  entwickelte  Eectricitätsmenge  zu 
bestimmen.  Bei  diesen  Beobachtungen  blieben  weder  die 
Temperaturverhältnisse  noch  die  Feuchtigkeit  der  Luft  con- 
stant; um  eine  vollständigere  Kenntniss  von  den  Eigen- 
schaften der  Maschine  zu  gewinnen,  war  es  daher  noth wen- 
dig, über  den  Einfluss  jener  beiden  Elemente  durch  eine  be- 
sondere Versuchsreihe  Aufklärung  zu  gewinnen.  Die  Peuch- 
tigkeitsverhältnisse  der  Luft  in  dem  Beobachtungsraume, 
einem  Zimmer  von  etwa  40  cbm  Rauminhalt,  wurden  geän- 
dert iheils  durch  Verdampfen  von  ausgesprengtem  Wasser, 

1)  Weber,  Abh.  d.  mftth.-phyB.  Ol.  d.  K.  8.  Ges.  d.  Wiss.  8.  p.289. 1846. 
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theils  durch  Einlassen  von  frischer  Luft  durch  Oe£hung  der 
Fenster  und  Thüren.  Dabei  konnten  natürlich  stilrkere 
Schwankungen  der  Temperatur  nicht  vermieden  werden;  es 
zeigte  sich  ferner,  dass  bei  raschem  Wechsel  der  Feuchtig- 
keit und  Temperatur  die  Maschine  den  neuen  VerhältnisBen 
nicht  sofort  sich  anpasst,  sondern  oft  noch  längere  Zeit  in 
einem  den  früheren  Verhältnissen  entsprechenden  Zustande 
verharrt  Beide  umstände  beeinträchtigen  die  Brauchbarkeit 
der  erhaltenen  Resultate.  Eine  genauere  Prüfung  des  Ge- 
setzes, durch  welches  ich  meine  Beobachtungen  darzustellen 
versucht  habe,  mit  vollkommeneren  experimentellen  Einrich- 
tungen ist  daher  noch  zu  wünschen. 

Mit  Bezug  auf  die  Ausfiihrung  der  Beobachtungen  möge 
Folgendes  bemerkt  werden.  Der  Magnetspiegel,  welcher  im 
Mittelpunkte  des  Binges  der  Tangentenbussole  aufgehängt 
war,  besass  eine  Schwingungsdauer  von  2,3  Secunden;  seine 
Schwingungen  waren  durch  einen  denselben  umgebenden 
Kupferring  so  stark  gedämpft,  dass  das  Verhaltniss  zweier 
aufeinander  folgender  Schwingungen  1,94  betrug.  Die  Stel- 
lung des  Binges  der  Tangentenbussole  wurde  geprüft,  indem 
der  Strom  eines  Daniell'schen  Elementes  unter  Einschaltung 
eines  Widerstandes  von  26100  S.-E.  in  der  einen  und  in  der 
entgegengesetzten  Richtung  durch  denselben  hindurchgeleitet 
wurde.  Es  ergab  sich  dabei  eine  Ablenkung  nach  der  einen 
Seite  von  3^  19,84',  nach  der  anderen  eine  solche  von  3^ 
19,74',  woraus  sich  ergibt,  dass  die  Abweichung  der  Ebene 
des  Ringes  von  dem  magnetischen  Meridian  vernachlässigt 
werden  kann.  Für  den  Torsionscoefficienten  des  Coconfadens 
wurde  gefunden  0  =  0,00244.  Die  Stromstärke  im  magne- 
tischen Maasse  ergibt  sich  aus  dem  Ablenkungswinkel  (p  mit 
Hülfe  der  Formel: 

Für  die  Horizontalintensität  im  Mittelpunkte  der  Tan- 
gentenbussole ergab  sich  aus  zwei  sehr  gut  übereinstimmen- 
den Beobachtungen,  bei  welchen  der  Magnetspiegel  der  Tan- 
gentenbussole als  Hülfsnadel  diente,  der  Werth  1,956.  Did 
Ablenkungen,  welche  durch  den  Strom  der  Influenzmaschine 
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herrorgemfen  wurden,  sind  bestimmt;  indem  Ton  7  zu  7  Se- 
cimden  der  Stand  des  Magnetspiegels  mit  Fernrohr  und 
Scala  beobachtet  wurde.  Aus  einer  grosseren  Reihe  solcher 
Standbeobachtungen  wurde  mit  Bücksicht  auf  das  Dftmpfbngs- 
yerh&ltniss  die  mittlere  Ablenkung  berechnet.  Die  relative 
Feuchtigkeit  wurde  mit  Hülfe  zweier  zu  beiden  Seiten  der 
Maschine  aufgestellter  Hygrometer  von  gut  übereinstimmen- 
dem Gange  gemessen. 

Es  möge  beispielsweise  das  Protocol!  einer  Beobach- 
tungsreihe mitgetheilt  werden. 

Mittwoch,  den  12.  Februar  1879. 


Umdrehungszahl  d.  Kurbel  s     7, 
Belatiye  Feuchtigkeit  .  .  »  58,5% 

Temperatur =  19,8* 

Bohelage  d.  Magnetspiegels = 898,8 

Drehung  positiy.    Standbeobacht. 


815,8 
318,3 
319,5 
812,2 
315,0 
311,0 
318,2 


314,8 
315,5 
318,6 
311,8 
311,0 
310,8 


319,7 
314,0 
310,8 
316,8 
317,6 
313,6 
311,0 
310,8 
317,0 
312,5 


316,8 
317,8 
317,2 
319,1 
311,9 
313,5 
815,5 
319,3 


Drehung  negativ.    Standbeobacht 


481,8 

480,3 

476,5 

474,9 

475,7 

480,2  I  479,6 

477,4      473,6 


479.6 
477,3 
485,0 
476,9 


474,3 
479,2 
474,0 
478,2 
478,5 
479,0 


472,5 
479,4 
475,6 
480,3 


474,6 
471,2 
482,0 
475,0 
477,0 
477,0 
483,3 


314,8    I    313,6 
Hanptmittel 


313,8    ! 
=  314,9. 


317,3 


477,6  I  478,5     477,7     478,1  I  477,4 
Hauptmittel  »  477,9. 

Ruhelage  des  Magnetspie- 
gels   =  397,8 

Temperatur =    19,3 

Eelatiye  Feuchtigkeit .  =    60,0 

Entfernung  von  Spiegel 
zu  Scala =  2595  mm 


Hieraus  ergibt  sich: 

1  =  0,000115  7. 

Die  Umdrehungszahl  der  vorderen  Scheibe  ist  gleich 
2,5016;  wird  die  in  mechanischem  Maass  ausgedrückte  Strom- 
stärke durch  diese  Umdrehungszahl  dividirt,  so  erhält  man 
die  während  einer  Umdrehung  der  Scheibe  durch  den  Quer- 
schnitt des  Yerbindungsdrahtes  strömende  Menge  positiver 
Electricität  in  electrostatischen  Einheiten.  Wird  diese,  wie 
im  Folgenden  immer,  durch  e  bezeichnet,  so  ergibt  sich  aus 
dem  vorliegenden  Beispiele: 


e  =  71,93  X  10^ 

Ami.  d.  ?hj%.  Q.  Cham.    N.  F.  XIIL 
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In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  Resultate  derjenigen 
Beobachtungsreihen,  welche  zur  Ermittelung  des  Einflusses 
der  Umdrehungsgeschwindigkeit  angestellt  worden  waren,  zu- 
sammengestellt Hierbei  bezeichnet  to  die  Umdrehungszahl 
der  vorderen  Scheibe,  g  die  relative  Feuchtigkeit,  t  die 
Temperatur. 


Ttf  d«r 
Be^Mht 

12/2  79. 

0,625  1  0,54 

20,7 

69,7 

24/2  79. 

0,625 

0,42 

19,4 

74,0 

1,251  j  0,55 

20,7 

71,9 

1,251 

0,40 

21,7 

68,7 

2,502     0,59 

19,5 

71,9 

• 

2,502 

0,40 

21,6 

67,1 

14/2  79. 

0,625  1  0,47 

21,2 

71,7 

5,003 

0,43 

21,1 

71,4 

1,251     0,46 

23,4 

69,9 

26/2  79. 

0,625 

0,39 

22,6 

72,5 

2,502    0,45     25,1 

68,0 

1,251 

0,40 

23,2 

72,4 

5,003  i  0,48 

24,7 

67,4 

2,502 

0,41 

23,1 

74,1 

18/2  79. 

0,625  1  0,49 

18,5 

70,6 

5,003 

0,44 

22,6 

74,5 

1,251     0,53 

18,1 

71,1 

28/2  79. 

0,625 

0,34 

24,2 

70,9 

2,502     0,55 

17,5 

71,6 

1,251     0,36 

24,7 

71,7 

5,003  ;  0,58 

16,9 

73,8 

2,502     0,39 

24,3 

73,9 

20/2  79. 

0,625  !  0,41 

21,3 

71,0 

5,003     0,44 

23,5 

74,7 

^ 

1,251     0,45 

21,4 

70,4 

'    4/3  79. 

0,625  '  0,41 

21,3 

75,1 

2,502     0,47 

21,1 

70,9 

1 

1,251  j  0,43 

22,0 

72,6 

5,003     0,51 

20,6 

72,5 

2,502 

0,45 

22,5 

72,8 

Wenn  aus  sämmtlichen  bei  gleicher  Rotationsgeschwin- 
digkeit angestellten  Beobachtungen  das  Mittel  genommen 
wird,  so  ergibt  sich  die  folgende  Zusammenstellung: 


6) 

9 

t 

e.io-« 

0,625 
1,251 
2,502 
5,003 

0,43 
0,45 
0,46 
0,48 

21,1 
21,9 

21,8 
21,6 

71,9 
71,1 
71,3 
72,4 

Hiernach  dürfte  die  durch  eine  Umdrehung  gelieferte 
Electricitätsmenge  e  von  der  Umdrehungszahl  im  wesent- 
lichen als  unabhängig  zu  betrachten  sein. 

Es  mögen  nun  auch  die  Resultate  der  zweiten  Beob- 
achtungsreihe, welche  zur  Ermittelung  des  Einflusses  der 
Feuchtigkeit  angestellt  worden  war,  zusammengestellt  werden; 
/  bezeichnet  hierbei  die  aus  relativer  Feuchtigkeit  und  Tem- 
peratur berechnete  absolute  Feuchtigkeit. 
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1.   UmdrehungBzahl  der.  vorderen  Scheibe  0,625. 

Ttffd«r 
BaobMht 

9     \    t        f 

e.io-« 

Tag  der 
BMbaoht 

Q 

25/3  79. 

0,38 

22,5 

7,7 

70,2 

26/3  79. 

0,39 

17,4 

5,7 

70,6 

0,38 

24,2 

8,2 

72,7 

0,39 

18,5 

6.2 

70,8 

0,38 

24,1 

8,3 

70,0 

0,40 

19,0 

6,4 

69,2 

0,34 

19,2 

5,6 

70,6 

0,48 

18,6 

7,6 

67,3 

0,35 

20,8 

6,8 

73,8 

0,51 

18,4 

8,0 

64,9 

0,36 

21,4 

6,7 

67,7 

0,53 

18,2 

8,2 

64,2 

0,51 

20,0  1  8,7 

61,9 

0,58 

17,7 

8,8 

38,8 

0,54 

19,9     9,2 

54,9 

0,59 

17,6 

8,9 

30,6 

0,56 

19,8     9,4 

37,0 

0,60 

17,5 

8,9 

36,2 

0,60 

19,0     9,7 

89,1 

28/3  79. 

0,66 

19,5 

11,0 

31,4 

0,61 

18.9  1  9,8 

44,3 

0,66 

19,5 

11,1 

20,4 

0,62 

18,6 

9,8 

41,2 

0,67 

19,4 

11,1 

31,6 

2.    Umdrehungszahl  der  vorderen  Scheibe  1,251. 


T«aer 
BcobMht 


28/3  79. 


t 


f    '^.10 


,-6l, 


BeöbMht 


0,40 
0,42 
0,43 
0,54 
0,58 
0,60 
0,64 
0,66 
0,66 


22,8 
22,7 
22,4 
21,0 
20,9 
21,0 
20,2 
19,9 
19,5 


8,0 

8,3 

8,6 

9,8  i 

10,4  I 

10,7  I 

11,1, 

11,0 

11,0  1 


70,0 
68,7 
71,9 
62,1 
48,3 
38,4 
30,6 
36,1 
30,3 


31/3  79. 


1/4  79. 


/   le.io- 


>-» 


0,44  j 
0,45  ! 
0,46 
0,59 
0,61  , 
0,62  I 
0,60 
0,60 
0,61  ' 
0,65  I 
0,65 
0,66  I 


25,2 

10,2  ' 

25,5 

10,5 

25,5 

10,7  = 

24,4 

12,9 

24,4 

13,4  t 

24,2 

13,6  1 

19,0 

9,6 

19,7 

10,1 

20,0 

10,5 

22;o 

12,5 

22,1 

12,8 

22,1 

12,9 

74,8 

74,3 

78,0 

59,8 

62,1 

34,3 

74,2* 

78,8* 

79,1* 

37,5 

36,1 

39,8 


3.    Umdrehungszahl  der  vorderen  Scheibe  2,502. 


Tttder 
BeSteht 

9 

t     '     / 

e.\(r^ 

Tag  der 
Beobsoht. 

9          t     \    f 

«.10^* 

1/4.  79. 

0,47 

23,2 

9,6 

71,4 

3/4  79. 

0,58     22,0 

11,1 

69,0 

0,48 

24,7 

10,7 

68,9 

0,58  ;^i,6 

10,9 

71,7 

0,48 

25,0 

11,1 

72,2 

0,58 

21,5 

10,9 

78,4 

0,57 

23,8 

12,1 

80,8* 

0,61 

19,5 

10,2 

39,5 

0,59 

24,0 

12,6 

65,1 

0,63 

20,2 

11,0 

47,7 

0,61 

24,0 

13,1 

65,9 

0,64 

20,6 

11,4 

55,5 

0,60 

19,8 

10,2 

79,6* 

0,66 

18,6 

10,5 

67,0* 

0,62 

21,2 

11,5 

78,7* 

0,67 

18,8 

10,8 

48,7 

0,64 

21,8 

12,1 

76,8* 

0,68 

18,8 

10,9 

38,5 

2/4.  79. 

0,63 

18,7 

10,2 

76,4* 

0,66 

17,7 

10,0 

56,4 

0,62 

20,2 

10,8 

76,2* 

0,68 

18,0 

10,5 

48,6 

0,60 

21,0 

10,9 

77,2* 

0,69 

18,3 

10,7 

41,8 

0,67 

19,9 

11,5 

54,4 

0,74 

18,6 

11,7 

21,9 

0,68 

20,3 

12,0 

50,8 

1 

0,75 

18,6 

11,9 

23,3 

0,68 

20,6 

12,2 

52,2 

0,75 

18,7 

11,9 

23,9 

0,72 

20,6 

12,8 

21,5 

0,72 

20,6 

12,9 

25,9 

1 

17* 


Digitized  by 


Google 


260  E.  Rieche. 

Dass  der  Einflnss  der  Feuchtigkeit  auf  die  von  der  Ma- 
schine gelieferte  Electricitätsmenge  ein  sehr  bedeutender  ist, 
ergibt  sich  aus  der  Betrachtung  dieser  TabeUen  ohne  wei- 
teres. Um  zu  einer  genaueren  Bestimmung  desselben  zu  ge- 
langen ^  kann  man  davon  ausgehen,  dass  die  Electricitäts- 
menge e  eine  Function  der  absoluten  Feuchtigkeit  und  der 
Temperatur  ist.  Dm  diese  Function  zu  ermitteln,  kann  man 
zunächst  alle  diejenigen  Beobachtungen  vereinigen,  welche 
sich  auf  dieselbe  Temperatur  beziehen,  und  mit  Hülfe  der- 
selben die  Electricitätsmenge  e  als  Function  der  absoluten 
Feuchtigkeit  darstellen.  Sodann  würden  die  in  der  gefun- 
denen Function  auftretenden  Coefficienten  durch  Yerglei- 
chung  der  auf  verschiedene  Temperaturen  sich  beziehenden 
Beobachtungsreihen  in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Tempe- 
ratur bestimmt  werden.  Man  kann  aber  auch  vermuthen, 
dass  die  Electricitätsmenge  e  wesentlich  nur  abhängig  sei 
von  der  relativen  Feuchtigkeit  p,  sodass,  wenn  man  e  als 
Function  von  q  darsteUt,  die  auftretenden  Co^fficienten  mit 
der  Temperatur  nur  noch  in  geringerem  Grade  sich  ändern. 
Wenn  man  von  dieser  Annahme  ausgeht,  so  wird  man  sich 
darauf  beschränken,  aus  den  bei  derselben  relativen  Feuch- 
tigkeit erhaltenen  Werthen  vdn  e  das  Mittel  zu  nehmen  und 
diesen  Mittelwerth  durch  eine  Function  von  g  auszudrücken. 
Um  für  die  weitere  Verfolgung  der  beiden  angedeuteten 
Wege  eine  bequemere  Grundlage  zu  gewinnen,  wurden  die 
bei  den  drei  verschiedenen  Botationsgeschwindigkeit^n  erhal- 
tenen Beobachtungen  in  zwei  Tabellen  geordnet,  von  welchen 
die  eine  nach  steigenden  Werthen  der  absoluten,  die  andere 
nach  steigenden  Werthen  der  relativen  Feuchtigkeit  fortschritt 

Die  Untersuchung  der  nach  den  Werthen  der  absoluten 
Feuchtigkeit  geordneten  Tabellen  zeigte,  dass  die  Beobach- 
tungen zur  Berechnung  mehrerer  Werthreihen  von  e  zu  un- 
vollständig waren.  Es  wurde  daher  nur  für  die  Umdrehungs- 
zahl 0,625  eine  Werthreihe  aufgestellt,  indem  die  vorliegenden 
Beobachtungen  auf  eine  gewisse  Mitteltemperatur  bezogen 
wurden  unter  Ausschluss  aller  derjenigen,  welche  bei  einer 
vom  Mittel  um  mehr  als  0,5^  abweichenden  Temperatur  an- 
gestellt waren. 
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Auf  diese  Weise  ergab  sich  die  folgende  Tabelle: 
Umdrehungszahl  0,625.        Tempefatiir  18,9. 


/ 

«.10-» 

/ 

«.10-» 

b«ob. 

ber. 

beob. 

l    ber. 

5,5 

70,6 

76,8 

9,7 

89,1 

44,1 

6,2 

70,8 

72,4 

9,8 

42,7 

48,1 

M 

69,2 

71,1 

11,0 

31,4 

31,4 

7,6 

67,8 

62,5 

11,1 

26,0 

30,8 

8,0 

64,d 

59,4 

Will  man  die  beobachteten  Werthe  von  c.lO~*  durch 
eine  nach  Potenzen  von  /  fortschreitende  Beihe  darstellen, 
80  kann  man  dabei  die  höchst  wahrscheinliche  Annahme 
benutzen,  dass  der  DiflFerentialquotient  de  /  df  Ült  f  ^  0  ver- 
schwindet; beschränkt  man  sich  dann  auf  das  erste  Glied 
der  Entwickelung,  so  ergibt  sich: 

wo  dann  e^  diejenige  Electricitätsmenge  darstellt,  welche  bei 
Abwesenheit  aller  Feuchtigkeit  erhalten  würde.  In  dieser 
Weise  sind  die  berechneten  Werthe  der  vorhergehenden 
Tabelle  erhalten,  und  zwar  mit  Hülfe  der  Formel: 
e.  10-«  =  92,0 -0,51./«. 
Die  nach  steigenden  Werthen  der  relativen  Feuchtigkeit 
geordneten  Tabellen  sind  im  Folgenden  für  die  drei  ver- 
schiedenen Umdrehungsgeschwindigkeiten  zusammengestellt. 


U   B 

0,625 

» 

«.10-* 

0^84 

70,6 

0,35 

73,8 

(Mt8 

67,7 

<^S8 

70,0 



70,2 

— 

72,7 

Ofi» 

70,6 

70,8 

0,40 

69,2 

0,48 

67,3 

0,51 

64,9 

— 

61,9 

0,&8 

64,2 

0,54 

54,9 

0,56 

37,0 

0,58 

38,8 

0,40 
0,42 
0,48 
0,44 
0,45 
0,46 
0,54 
0,58 
0,59 
0,60 


0,61 

0,62 
0,64 


70,0 

0,47 

71,4 

68,7 

0,48 

68,9 

71,9 

— 

72,2 

74,8 

0,57 

80,8* 

74,3 

0,58 

71,7 

78,0 

— 

69,0 

62,1 

— 

73,4 

48,3 

0,59 

65,1 

59,8 

0,60 

79,6* 

74,2* 

— 

77,2* 

78,8» 

0,61 

65,9 

38,4 

—  '    39,5 

62,1 

0,621    78,7* 

79,1* 

—    1    76,2* 

34,3 

0,631    76,4* 

30,6 

47,7    I 

J 

Ol  sc 

9 

2,502 
e.lO-* 

0,59 
0,60 

0,61 
0,62 
0,66 

0,67 

30,6 
36,2 
39,1 
44,3 
41,2 
31,4 
20,4 
31,6 

0,65 
0,66 

36,1 
37,5 
30,3 
36,1 
39,9 

0,64 
0,66 
0,67 
0,68 

0,69 
0,72 

0,74 
0,75 

76,8* 

55,5 

67,0* 

56,4 

54,4 

48,7 

50,8 

52,2 

38,5 

48,6 

41,8 

21,5 

25,9 

21,9 

23,3 

28,9 
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Zum  Zirecke  der  weiteren  Yerwerthung  wurden  die  in 
dieser  Tabelle  enthaltenen  Werthpaare  Ton  e  und  q  graphisch 
dargestellt  und  auf  G-rund  der  Zeichnung  die  benachbarten 
Werthpaare  Ton  e  und  q  ersetzt  durch  die  zugehörigen 
Mittelwerthe.  Auf  diese  Weise  entstanden  die  folgenden 
Tabellen. 

Umdrehungszahl  der  vorderen  Scheibe  o)  '=>  0,625. 


e 

beob. 

0-» 
ber. 

Q 

beob. 

10-« 
1  ber. 

0,35 
0,39 
0,48 
0,52 

70,7  ^ 
70,6 
67,3 
68,7 

77,0 
72,6 
61,2 
55,4 

0,54 
0,59 
0,66 

54,9 

38,2 
27,8 

52,2 

43,8 

1   31,1 

Die  berechneten  Werthe  sind  erhalten  mit  Hülfe  der 
Formel : 

e.l0-«=-94,8-146,e«. 

Bei  Abwesenheit  aller  Feuchtigkeit  würde  die  durch 
eine  Umdrehung  entwickelte  Menge  positiyer  Eleetricit&t 
94,8  X  10^  electrostatische  Einheiten  betragen  haben ,  in 
guter  üebereinetimmung  mit  dem  früher  gefundenen  Werth 
92,0  X  10^  Der  Bruch  94,8  / 146  gibt  das  Quadrat  der  re- 
lativen Feuchtigkeit,  bei  welcher  die  Wirksamkeit  der  Ma- 
schine aufhören  würde;  für  diese  selbst  berechnet  sich  daraus 
der  Werth  0,81. 

Umdrehungszahl  der  vorderen  Scheibe  cu  =  1,251. 


^.10-» 

f.io-* 

^ 

beob. 

ber. 

9 

beob. 

ber. 

0,42 

70,2 

76,4 

0,60 

38,4 

46,4 

0,45 

75,7 

72,2 

0,61 

48,2 

44,5 

0,54 

62,1 

57,5 

0,64 

30,6 

88,3 

0,58 

48,3 

50,4 

0,65 

36,8 

86,4 

0,59 

59,8 

48,4 

0,66 

35,4 

84,0 

Die  berechneten  Werthe 
Formel : 


sind  erhalten  mit  Hülfe  der 


tf.  10-««  105,1  ~  163.  ß*. 
Die  fllr  p  =  0  und  ^  =  0  auftretenden  Grenzwerthe  der 
der  Electricitätsmenge  und  der  relativen  Feuchtigkeit  werden 
hiemach: 

e^  =  105,1  X  10»  und  q^  =  0,80. 
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Umdrehungszahl  der  vordearen  Seheibe  o»  ^  1 

J,502. 

c.lO^^ 

e .  10-* 

9 

beob. 

l   ber. 

^ 

beob. 

ber. 

0,48 

70,8 

75,3 

0,67 

51,5 

45,7 

0,58 

71,4 

61,0 

0,68 

48,8 

43,9 

0,59 

65,1 

59,3 

0,69 

41,8 

42,1 

0,61 

52,7 

56,1 

0,72            23,7 

36,4 

0,63 

47,7 

52,7 

0,75            23,0 

30,6 

0^ 

55,9 

49,3 

Die  Werthe  sind  berechnet  nach  der  Formel: 
<?.  10-«  =106,3-  135.  e^ 

Hiemach  werden  die  Orenzwerthe  der  Electricitätsmenge 
and  der  relativen  Feuchtigkeit: 

tf^=:  106,3  X  10»,      ()o  =  0,89. 

Die  Fig.  6—8  Taf.  11  enthalten  eine  Znsammdnstel- 
lang  der  aus  den  angeftLhrten  Gleichungen  sich  ergebenden 
Oorven  mit  den  beobachteten  Werthen.  Fig.  6  Taf.  11 
gibt  eine  Zusammenstellung  der  für  die  drei  Umdrehungs- 
zahlen gefundenen  Curven. 

Mit  Bezug  auf  die  vorhergehenden  Tabellen  mtiss  noch 
bemerkt  werden,  dass  bei  ihrer  Berechnung  alle  diejenigen 
Beobachtungen,  welche  in  den  frühiaren  Tabellen  mit  einem 
Sternchen  bezeichnet  worden  sind,  vollständig  ausgeschloesen 
warden.  Alle  in  dieser  Weise  ausgezeichneten  Werthe  von 
e  haben  eine  abnorme  Q-rösse,  wie  sie  bei  den  entsprechenden 
Fenchtigkeitsgraden  nicht  wohl  vorkommen  kann.  Diese  un- 
gewöhnlich grossen  Electricitätsmengen  traten  auf,  wenn  kurz 
Zuvor  durch  OefFhen  der  Fenster  und  Thüren  des  Beobach- 
tungszimmers  frische  Luft  in  dasselbe  eingelassen  war.  Es 
scheint,  dass  die  Maschine  durch  den  Zug  der  trockneren 
Loft  in  einen  Zustand  grösserer  Wirksamkeit  versetzt  wurde, 
welcher  noch  anhielt,  auch  nachdem  die  Luft  durch  ver- 
dampfendes Wasser  wieder  einen  höheren  Peuchtigkeitsgrad 
erreicht  hatte. 

Ln  Mittel  ergibt  sich  aus  den  drei  Beobachtungsreihen 
fbr  die  Abhängigkeit  der  Electricitätsmenge  von  der  relativen 
Fenchtigkeit  die  G-leichung: 

<?.ia-««  102,1- 148.  p*- 
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Die  zuerst  besprochenen  Beobietchtangen  hatten  zu  dem 
Resultate  geführt,  dass  die  Electricitätsmenge  e  von  der  Um- 
drehungszahl im  wesentlichen  als  unabhängig  betrachtet  wer- 
den kann.  ^ 

Nehmen  wir  aus  den  für  die  vier  verschiedenen  Um- 
drehungszahlen gefundenen  Werthen  das  Mittel ,  so  ergibt 
sich  die  Electricit&tsmenge  71,7  x  10*  entsprechend  einer 
relativen  Feuchtigkeit  0,45;  wenden  wir  auf  diese  Zahlen 
die  vorhergehende  Formel  an,  so  ergibt  sich  fbr  die  bei 
Abwesenheit  aUer  Feuchtigkeit  auftretende  Electricitätsmenge 
die  Gleichung: 

^0. 10-»«  71,7 -H48x  0,45«, 
somit : 

e^  =  101,6  X  10». 

Als  Resultat  der  Untersuchung  können  demnach  die 
folgenden  Sätze  ausgesprochen  werden. 

1.  Die  durch  eine  Umdrehung  der  Maschine  gelieferte 
Menge  e  von  positiver  Electricität  ist  von  der  Umdrehungs- 
zahl im  wesentlichen  unabhängig. 

2.  Dem  lufttrokenen  Zustand  entspricht  eine  Electrici- 
tätsmenge €q  von  102  X  10»  electrostatischen  Einheiten. 

8.  Die  Abhängigkeit  der  Electricitätsmenge  e  von  der 
relativen  Feuchtigkeit  g  kann  in  erster  Annäherung  dar- 
gestellt werden  durch  den  Ausdruck: 

^.  10-»  =  102- 148.  e«. 

Eine  Ergänzung  finden  diese  Sätze  in  den  Beobach- 
tungen von  Rosetti.^)  In  der  umfassenden  Arbeit,  in  wel- 
cher derselbe  die  Maassbeziehungen  des  Stromes  einer  Elec- 
tromaschine  erster  Art  untersucht  hat,  finden  sich  vier 
Beobachtungsreihen,  welche  sich  auf  vier  verschiedene  Hy- 
grometerstände beziehen.  Die  in  denselben  mitgetheilten 
Beobachtungen  wurden  durch  eine  allerdings  etwas  unsichere 
graphische  Interpolation  auf  gleiche  Umdrehungsgeschwindig- 
keiten reducirt  und  daraus  die  folgende  Tabelle  für  die 
Werthe  von  e.lO-"»  gewonnen. 


1)  Bosetti,  Pogg.  Ann.  1&4,  p.  507.  1875. 
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6^ 

BelatWe  Feuchtigkeit 

0,35 

0,49 

0,54 

0,69 

2 

162,9 

156,2 

127,1 

110,9 

3 

154,4 

156,7 

131,9 

113,2 

4 

154,6 

166,3 

146,9 

118,7 

5 

162,0 

165,1 

157,5 

130,5 

6 

169,4 

159,0 

159,3 

143,4 

7 

170,4 

158,1 

160,4 

146,9 

Es  ergibt  sich  aus  dieser  Tabelle,  dass  die  Electricitäts- 
menge  e  namentlich  bei  höheren  Feuchtigkeitsgraden  mit 
wachsender  Umdrehungszahl  zunimmt;  in  geringerem  G-rade 
und  daher  nicht  mit  derselben  Sicherheit  lässt  sich  ein 
solches  Verhalten  auch  bei  der  von  mir  untersuchten  Electro- 
maschine  zweiter  Art  erkennen.  Es  würde  daraus  folgen, 
dass  in  der  Gleichung : 

durch  welche  die  Electricitätsmenge  e  in  ihrer  Abhängigkeit 
Ton  der  relativen  Feuchtigkeit  dargestellt  wird,  der  Coeffi- 
cient a  nicht  constant  ist,  sondern  mit  wachsender  Um- 
drehungsgeschwindigkeit abnimmt. 

Die  bei  einer  Umdrehung  der  vorderen  Scheibe  aus  dem 
einen  der  horizotalen  Conductoren  von  den  Spitzen  zur  Scheibe 
überströmende  Menge  positiver  Electricität  ist  nach  dem  Vor- 
hergehenden gleich  e.  Während  einer  halben  Umdrehung 
strömt  über  die  Electricitätsmenge  \e^  und  diese  genügt, 
um  die  vorher  negative  Ladung  der  Scheibe  in  eine  ebenso 
starke  positive  zu  verwandeln.  Daraus  ergibt  sich,  dass  so- 
bald der  stationäre  Zustand  der  Maschine  eingetreten  ist, 
auf  dem  einen  der  durch  die  horizontalen  Conductoren  ge- 
schiedenen Halbringe  der  vorderen  Scheibe  die  Electricitäts- 
iiienge  -t-}^  auf  dem  anderen  die  Electricitätsmenge  —\e 
sich  befindet. 

Bei  der  Maschine,  an  welcher  die  vorliegenden  Be- 
obachtungen angestellt  worden  sind,  hat  der  der  Breite  der 
SpitzenkSmme  entsprechende  Bing  einen  inneren  Halbmesser 
▼on  112,  einen  äusseren  Halbmesser  von  200  mm.  Nimmt 
man,  was  in  Wirklichkeit  allerdings  nicht  genau  zutrifft,  an, 
dass  die  Electricitäten  mit  gleichmässiger  Dichtigkeit  auf 
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den  beiden  Halbringen  ausgebreitet  sind,  so  ergibt  sich,  dass 
auf  1  qmm  58  Einheiten  positiver  beziehungsweise  negativer 
Electricität  kommen. 

Wenn  aber  auf  diese  Weise  die  Vertheilung  der  Eleo- 
tricität  auf  den  beiden  Scheiben  der  Maschine  bestimmt  ist, 
so  ist  die  Möglichkeit  der  Berechnung  der  von  den  Scheiben 
der  Maschine  ausgeübten  electrischen  Kräfte  und  damit  die 
Grundlage  für  eine  vollständige  Theorie  der  Maschine  ge- 
wonnen. 


IV.    TJeber  die  Vertheilung  der  Mectricieät  atif  der 
Oberfläche  bewegter  Leiter;   van  H.  JB.  BTert». 


Werden  electrisch  geladene  Leiter  gegeneinander  bewegt, 
so  ändert  sich  die  Vertheilung  der  freien  Electricität  an  der 
Oberfläche  derselben  von  Augenblick  zu  Augenblick.  Diese 
Aenderung  bedingt  Strömungen  im  Inneren  der  Leiter^  welche 
ihrerseits  wieder  Potentialdifferenzen  zur  Voraussetzung  haben, 
sobald  der  specifische  Widerstand  des  Leiters  nicht  aid  ver- 
schwindend klein  angenonmien  wird.  Hieraus  lassen  sieb 
die  Folgerungen  ziehen: 

1)  Dass  die  Vertheilung  der  Electricität  auf  der  Ober- 
fläche  bewegter  Leiter  in  jedem  Augenblick  eine  andere  ist 
als  auf  der  Oberfläche  ruhender,  übrigens  in  gleicher  Lage 
sich  befindender  Leiter,  dass  insbesondere  das  Potential  auf 
der  Oberfläche  imd  also  auch  im  Inneren  nicht  mehr  ^• 
stant  ist,  und  dass  also  ein  bewegter  Hohlkörper  sein  Inne- 
res nicht  vOllig  vor  dem  äusseren  Einfluss  schirmt. 

2)  Dass  die  Bewegung  geladener  Leiter  mit  beständiger 
Wärmeentwickelung  verbunden  ist,  dass  also  continuirlicbe 
Bewegungen  solcher  Leiter  nur  möglich  sind  bei  Zufährung 
äusserer  Arbeit,  und  dass  unter  dem  Einfluss  nur  innerer 
Kräfte  ein  System  solcher  Leiter  zur  Buhe  kommen  musa 

Die  Abänderungen,  welche  die  Bewegung  der  Leiter  an 
den  Folgerungen  der  Electrostatik  nöthig  macht,  sind  be- 
sonders auffällig  in  den  Fällen,  in  welchen  sich  die  geome- 
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trische  Oberfläche  der  Leiter  nicht  ändert,  also  bei  Rotations- 
körpern, die  um  ihre  Axe  rotiren.  Solche  Körper  (ebenso 
Flüssigkeitsstrahlen)  werden  bestrebt  sein,  in  ihrer  Nähe  be- 
findliche electrische  Körper  der  eigenen  Bewegung  folgen 
zu  lassen. 

Die  Art  und  Grösse  der  angedeuteten  Erscheinungen 
soU  im  Folgenden  der  Rechnung  unterzogen  werden. 

Bei  Aofiatellung  der  Differentialgleichungen  machen  wir 
die  Annahme^  dass  die  einzig  mögliche  Bewegungsart  der 
Eüectricit&t  in  einem  Leiter  der  electrische  Strom  sei.  Ver- 
schwindet also  ein  Quantum  freier  Electricit&t  an  einem 
Orte  A  und  tritt  an  einem  anderen  B  wieder  auf,  so  statui- 
ren  wir  ein  Stromsystem  zwischen  A  und  B^  nicht  eine  Be- 
wegung der  freien  Electricität  von  A  nach  B.  Das  aus- 
drückliche Herrorheben  dieser  Voraussetzung  ist  deshalb 
nicht  überflüssig,  weil  sie  einer  naheliegenden  Annahme 
widerspricht.  Wird  ein  electrischer  Pol  über  eine  ebene 
Platte  in  gleichbleibendem  Abstände  hingefbhrt,  so  folgt  ihm 
die  einmal  erregte  Electrisirung,  und  die  nächstliegende  und 
auch  wohl  übliche  Anschauung  ist  die,  dass  die  materiell 
gedachte  Electricität  das  Folgende  sei,  welche  Annahme  wir 
aber  yerwerfen  zu  Gunsten  der  oben  genannten.  Wir^sehen 
femer  ab  von  allen  Inductionswirkungen  der  erregten  Ströme, 
was  immer  erlaubt  sein  wird,  sobald  nicht  die  G-eschwindig- 
keit  der  bewegten  Leiter  von  der  Ordnung  der  Lichtgeschwin- 
digkeit ist. 

Seien  Uj  Vj  w  die  Strömungscomponenten  nach  den 
Axen  der  Xy  y,  z\  (p  das  Gesammtpotential,  h  die  Ober- 
flächendichtigkeit, K  der  specifische  Widerstand  eines  Leiters, 
alles  gemessen  im  absoluten,  electrostatischen  Maasee.  x  ist 
also  eine  Zeit,  und  zwar  die  Zeit,  in  welcher  eine  im  Inneren 
des  Leiters  beliebig  vertheilte  Electricitätsmenge  auf  ihren 
c**ten  Theil  herabsinkt.  Beziehen  wir  uns  zunächst  auf  ein 
Coordinatensy«tem,  welches  mit  einem  Leiter  fest  .verbunden 
ist,  und  betrachten  die  Bewegung  in  diesem,  so  haben  wir: 
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(3)  ^li^^  ^^®  a  +  v  cos  b  +  w  cos  c , 

in  welchen  G-leichungen  tii  die  nach  innen,  n«  die  nach  atusen 
gerichtete  Normale  und  a^b^c  die  Winkel  bezeichnen,  welche 
lii  mit  den  Axen  einschliesst.    Aus  (1)  und  (2)  folgt: 


-*Hi 


^--lpj(p,       also        Jq>^{Jfp),e 

Ist  also  die  Dichtigkeit  im  Inneren  anfänglich  nicht  Null, 
so  nähert  sie  sich  doch  diesem  Werthe  beständig  und  kann 
dann  durch  electrostatische  Einflüsse  nicht  wieder  hervor- 
gebracht werden;  wir  haben  also  auch  hier: 
(5)  Jtp  =  0. 

Aus  (1)  und*  (3)  folgt  weiter: 

oder  mit  Zuhülfenahme  von  Gleichung  (4): 

In  den  Gleichungen  (5)  und  (7)  findet  sich  nur  noch  die 
Unbekannte  9p.  Gleichung  (5)  muss  im  ganzen  Baume,  Glei- 
chung (7)  an  allen  leitenden  Oberflächen  erf&llt  sein.  Durch 
diese  Gleichungen,  welche  einen  Bezug  auf  ein  besonderes 
Coordinatensystem  nicht  mehr  enthalten,  durch  die  bekannten 
Stetigkeitsbedingungen  und  durch  einen  Anfangswerth  ist  f 
für  alle  Zeiten  eindeutig  bestimmt  In  dem  Differentialquo- 
tienten  dh/dt  bezieht  sich  h  auf  ein  bestimmtes  Element  der 
Oberfläche;  sind  die  Geschwindigkeiten  dieses  Elementes  in 
einem  beliebigen  Coordinatensysteme  cc j  ß,  y,  so  werden  die 
obigen  Gleichungen  auf  dieses  Coordinatensystem  bezogen, 
wenn  man  für  dh/dt  setzt: 

dh    ,      dh    ,    .dA    .      dk 

dJ  +  '^di  +  ^d^  +  r-si' 
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Für  die  während  des  Zeitelements  St  erzeugte  Wärme  er- 
hUt  man: 

3fr=-  Stfx {u^  +  r*  +  w^dt9 

=  -^  f (fShds, 

wo  ds  ein  Element  der  Oberfläche  ist,  und  das  erste  Integral 
fiber  das  Innere,  die  übrigen  über  die  Oberflächen  sämmt- 
licher  Leiter  zu  erstrecken  sind.  Man  weist  leicht  in  unse- 
rem  besonderen  Falle  nach,  dass  die  angewandten  Olei- 
chimgen  dem  Princip  von  der  Erhaltung  der  Kraft  genügen, 
was  indessen  von  denselben  schon  im  allgemeinen  gezeigt 
worden  ist. 

Ist  X  sehr  klein,  so  lässt  sich  q>  nach  Potenzen  von  x 
entwickeln.  Die  einzelnen  Glieder  dieser  Entwickelung  kön- 
nen, wenn  die  Aufgabe  der  gewöhnlichen  Electrostatik  als 
gelöst  angesehen  wird,  in  folgender  Weise  gefunden  werden: 

Sei  7j  fELr  alle  Zeiten  als  Potential  der  vorhandenen 
Electricität  so  bestimmt,  wie  es  bei  den  vorhandenen  La- 
dungen und  den  augenblicklichen  Lagen  dem  Gleichgewichts- 
zustand entsprechen  -würde,  und  sei  h^  die  zu  <p^  gehörige 
Dichtigkeit.  Es  werde  dann  9^  so  bestimmt,  dass  überall 
i9)i=»0  ist,  dass  an  der  Oberfläche  der  Leiter  dq>Jdn^ 
tdh^ldt  ist,  dass  die  Stetigkeitsbestimmungen  gewahrt  sind, 
ond  dass  die  Summe  der  freien  Electricität  ftlr  jeden  Leiter 
gleich  Null  ist.  In  derselben  Weise  wie  tp^  aus  tp^  abge- 
leitet ist,  werde  ip^  aus  tp^  gebildet,  (jp^  aus  tp^  und  so  fort; 
es  ist  klar,  dass  dann  9?  ^s  (jp^  4.  <^2  +  T's  +  •  •  •  das  exacte 
Potential  darstellt,  sobald  die  Reihe  convergirt.  Die  Con- 
Tergenz  derselben  hängt  ab  von  dem  Yer^ältniss  zwischen 
X,  den  Dimensionen  der  Leiter  und  ihren  Geschwindigkeiten; 
Ar  jedes  x  lassen  sich  hinreichend  kleine  Geschwindigkeiten 
denken.  Für  metallische  Leiter  und  irdische  Geschwindig- 
keiten verschwindet  jedes  Glied  völlig  gegen  das  vorher- 
gegangene, die  besonderen  Erscheinungen,  welche  der  elec- 
trische  Widerstand  hervorruft,  sind  hier  nicht  bemerkbar, 
und  nur  die  Form  der  Strömungen  ist  von  Interesse.    Da 
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qpj  im  Inneren  der  Leiter  constant  ist,  qpj  gegen  tp^  Ter- 
schwindet,  so  erfolgen  die  Strömungen  überall  in  den  Kraft- 
linien des  Potentials  ^p^,  und  es  ist: 

dx  ^  oy  ^  dz 

Wir  beschränken  uns  jetzt  auf  den  Fall,  dass  nur  ein 
beweglicher  Leiter  yorhanden,  und  dass  derselbe  ein  am 
seine  Axe  sich  drehender  Rotationskörper  ist.  Wir  beziehen 
die  Rechnung  auf  ein  im  Räume  ruhendes  Ooordinatensystem, 
dessen  ar-Axe  die  Rotationsaxe  ist.  Neben  demselben  be- 
nutzen wir  Polarcoordinaten  p,  a>,  ö  mit  derselben  Axe. 
Sei  T  die  Dauer  einer  Umdrehung.  Die  Bedingungen,  wel- 
chen (f  in  dem  Leiter  zu  genügen  hat,  sind  in  diesem  Fall: 
1)  im  Inneren  Jqp  =  0;  2)  an  der  Oberfläche  öqpjön.  = 
x{dhldt)  'h27txf  T,dhldcDf  worin  sich  jetzt  A  auf  einen 
im  Raum  ruhenden  Punkt  bezieht.  Rotirt  der  Leiter  mit 
gleichbleibender  G-eschwindigkeit  unter  dem  Einfluss  eines 
von  der  Zeit  unabhängigen  Potentials,  so  tritt  nach  einiger 
Zeit  ein  stationärer  Zustand  ein;  die  Bedingung  desselben 
ist  dh/dt^O,  und  also:  d<p.ldn.^2nx  /  T.dh/do). 

Als  ein  Beispiel  wollen  wir  eine  Hohlkugel  behandehi) 
welche  mit  gleichbleibender  Geschwindigkeit  um  einen  ihrer 
Durchmesser  sich  dreht.  Sei  ihr  äusserer  Radius  R,  ihr 
innerer  r.  Das  fremde  Potential  0,  unter  dessen  BHnfluss 
die  Bewegung  stattfindet,  sei  für  das  Innere  der  Hohlkngel 
nach  Kugelfunctionen  entwickelt.  Die  Wirkungen,  welche 
die  einzelnen  G>Iieder  hervorrufen,  lassen  sich  addiren,  wir 
können  deshalb  die  Betrachtung  auf  eins  derselben  be- 
schränken ,  und  sei  also  0^  Ani{Ql  Ä)*  cos  i  w  Fnt  (ö).  Es 
werde  jetzt  mit  (p  das  Eigenpotential  der  auf  der  Hohlkngel 
inducirten  Electiicität  bezeichnet,  und  zwar  mit  tp^  im  inne- 
ren Hohlraum,  mit  (p^  in  der  Masse  der  Hohlkugel,  mit  tp^ 
im  äusseren  Raum.  Ausser  den  allgemeinen  Bestimmungen 
für  das  Potential  electrischer  Belegungen  hat  dann  cp  noch 
der  Bedingung  zu  genügen,  dass  für  (>  =  r  und  für  p  =  Ä: 

Allen  diesen  Anforderungen  genügen  wir,  wenn  wir  setzen: 
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fi=(-g)  {AcoBico+Bsmioi)  Pnid+i^j  (AaoBiia  +  Bsmict))  P^td, 
h-y^l  {Acosia+Bsmii»)  Pniö+  (— j  (Äoosioi  +  A'siniw)  P„<ö, 

y,=  l— j  {Acosim+B^mim)  Pnid+i-^j  {äcobi(jd  + Rsmicj)  PniO. 

Denn  die  allgemeinen  Bedingungen  sind  so  ohne  weiteres 
erfallt,  und  die  beiden  Grenzgleichungen  ergeben,  nach  sin  toi 
and  cos  2  09  zerlegt,  vier  lineare  Gleichungen  für  die  vier 
ConstanteH  A^  B,  A\  B\  durch  deren  Erfüllung  ihre  eigene 
bedingt  ist  Mit  Benutzung  der  Abkürzungen  x/2  7aa, 
rjRssBf  werden  diese  Gleichungen: 

;    AniJi     =  -n^-(2n+l)aiJ5+(n+l)€«+M'         * 

0      ={2n+l)aiA      -nB  *  +  {n  +  \)  e^-^^  B' 

,    4,in£«== -n€«^  *     +{7i^+l)A'      +{2n+l)aiB' 

^        0      =        *  -n6''B'-{2ni-l)aiA  +{n+l)B. 

Diese  Gleichungen  bestimmen  die  yier  Constanten  ein- 
deutig. Auch  ohne  die  etwas  weitläufige  Auflösung  durch- 
zuf&hren,  überzeugt  man  sich  leicht  von  der  Richtigkeit  der 
folgenden  Bemerkungen: 

1)  Ist  a  =  0,  80  ist  ^  «  —  Ai ,  ^' «  S'  =  S  =  0,  wie 
es  sein  muss  für  die  ruhende  KugeL 

2)  Ist  a  endlich  aber  sehr  klein,  so  ist  A  +  Ani  und  A' 
Ton  der  Ordnung  von  «*,  B  und  B'  von  der  Ordnung  a, 
daraus  ergibt  sich  das  Folgende  als  das  Wesentliche  der  Er- 
scheinung: Die  Form  der  Belegung  auf  der  äusseren  Grenz- 
fikhe  (die  Form  der  Linien  gleicher  Dichtigkeit)  ist  durch 
die  Rotation  nicht  geändert  (natürlich  nur  für  die  einzelnen 
Glieder  der  Entwickelung) ;  die  Belegung  erscheint  aber  ge- 
dreht im  Sinne  der  Rotation  um  einen  Winkel  von  der  Ord- 
nung von  a,  ihre  Dichtigkeit  hat  abgenommen  um  ein  Kleines 
Ton  der  zweiten  Ordnung.  Neben  ihr  tritt  jetzt  auch  auf 
der  Eugelfläche,  welche  die  innere  Grenze  bildet,  eine  Be- 
legang  auf,  deren  Form  äieselbe  ist,  wie  die  der  ersteren, 
deren  Dichtigkeit  von  der  Ordnung  von  nc  ist,  und  welche 
bis  auf  ein   Unendlichkleines   gegen  jene   um   den  Winkel 
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nl2i  gedreht  erscheint.  In  der  Masse  der  Hohlkagel  und 
im  Inneren  treten  Potentialdi£Perenzen  von  der  Ordnung  Ton 
a  auf. 

3.  Ist  et  gross,  so  sind  B  und  B'  von  der  Ordnung 
1/a,  A  und  A'  von  der  Ordnung  1/a*.  Bei  wachsender 
Drehungsgeschwindigkeit  erscheint  also  schliesslich  die  Be- 
legung der  äusseren  Grenze  gedreht  um  den  Winkel  nfii^ 
ihre  Intensitfi^t  ist  klein  von  der  Ordnung  Ija^  mit  ihr  stimmt 
nach  Form,  Lage  und  Intensität  ttberein  die  Belegung  der 
inneren  Kugelgrenze.  Für  den  Orenzzustand  ist  überall  (f^Q, 
es  herrscht  dann  in  der  Masse  und  im  Inneren  der  Hohlkagel 
das  äussere  Potential,  die  Strömung  erfolgt  überall  in  den 
Kraftlinien  des  letzteren.  Die  infolge  der  Strömung  an  die 
Grenze  gebrachte  freie  Electricität  wird  durch  den  Um- 
schwung der  Kugel  an  ihren  Ausgangspunkt  zurückgetragen, 
und  zwar  so  schnell,  dass  die  Dichtigkeit  verschwindend  klein 
bleibt  Ein  Schutz  des  ixmeren  Hohlraumes  findet  nicht 
mehr  statt. 

In  besonderen  Fällen  wird  auch  die  Rechnung  sehr  ein- 
fach. Handelt  es  sich  zunächst  um  eine  Vollkugel,  so  ist 
«  =  0,  setzen  wir  dann  tg5  =  (2n  +  Vjaijn^  so  ist  Sfi  der 
Winkel,  um  welchen  die  Belegung  gedreht  erscheint,  und  die 
Intensität  der  Belegung  verhält  sich  zu  der  auf  der  ruhenden 
Kugel  inducirten  wie  co6^:l.  Botirt  die  Kugel  unter  dem 
Einfiuss  einer  zur  Drehungsaxe  senkrechten,  gleichförmigen 
Kraft,  so  wird  die  Yertheilung  der  Electricität  auf  ihr  durch 
eine  Kugelfunction  ersten  Grades  dargestellt,  die  Strömungs- 
linien sind  dann  parallele  Grade,  deren  Richtung  bei  kleiner 
Drehungsgeschwindigkeit  senkrecht  zur  Axe  und  zur  Exaft 
ist,  bei  grösseren  gegen  diese  Richtung  gedreht  erscheint 
um  einen  Winkel,  dessen  Tangente  =^%u^\xlT  ist.  Für 
einen  rotirenden  Cylinder  sind  die  Verhältnisse  ganz  ähn- 
liche, die  Tangente  des  Drehungswinkels  wird  hier  gleich 
2a  =  xj  T  gefunden. 

Es  sei  zweitens  6  sehr  nahe  gleich  1,  die  Dicke  d  der 
Hohlkugel  also  verschwindend  klein.  Wir  müssen  dann  den 
specifischen  Widerstand  x  so  klein  annehmen,  dass  x/d^^h 
eine  endliche  Grösse,  der  specifische  Widerstand  der  Fläche 
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ist  Unter  dieser  Voraussetzung  wird  die  Tangente  des 
Drehungswinkels  allgemein  tg ^  »  (2n+ 1)}'/ 2n (a+  1) . *J3 /  T 
und  im  besonderen  für  eine  gleichförmige  Kraft  igd^\kRIT. 

Unter  gleichen  Verhältnissen  findet  man  für  einen  dün- 
nen Hohlcylinder  igS^kRjT,  in  diesem  Fall  ist  also  die 
Drehung  grösser  am  Cylinder,  als  an  der  Kugel,  während 
sie  am  massiven  Cylinder  kleiner  war.  Die  Dichtigkeit  ver- 
UÜt  sich  auch  in  den  zuletzt  genannten  Fällen  zu  der  auf 
der  ruhenden  Ku^el  wie  cos^:l. 

Zur  Veranschaulichung  der  Rechnungsresultate  ist  anbei 
die  electrische  Bewegung  in  einem  rotirenden  Hohlcylinder  dar- 
gestellt, dessen  innerer 
Radius  gleich  der  Hälfte 
des  äusseren  ist,  und  des- 
sen Umlaufszeit  gleich 
dem  Doppelten  des  spe- 
cifischen  Widerstandes 
des  Materials  ist.  Der 
Pfeil  A  gibt  die  Rich- 
tung der  äusseren  in- 
ducirenden  Kraft,  der 
Pfeil  B  die  Richtung 
der  Kraft  im  Hohlraum,  die  beiden  anderen  Pfeile  geben 
die  Stellung  der  Belegungen  auf  der  äusseren  und  inneren 
MantelÜäche.  Die  Linien,  welche  die  Masse  des  Hohl- 
cylinders  füllen,  stellen  die  Stromlinien  dar. 

Es  erübrigt  noch  zu  untersuchen,  in  welchen  praktisch 
realisirbaren  Fällen  die  besprochenen  Wirkungen  bemerkbar 
werden  können.  Dieselben  erreichen  offenbar  dann  eine 
messbare  Grösse,  wenn  der  Drehungswinkel  einen  messbaren 
Werth  erreicht,  und  dies  ist  dann  der  Fall,  wenn  bei  mas- 
siven Körpern  die  Grösse  xjTy  oder  bei  sehr  dünnen  Schalen 
die  Grösse  ÄÄ/T  einen  endlichen  Werth  besitzt,  wo  jetzt 
B,  nur  den  mittleren  Abstand  der  Schale  von  der  Drehungs- 
axe  bezeichnet.  Da  die  Grösse  T  nicht  wohl  kleiner  als 
\ioo  Secunde  werden  kann,  so  muss  x  mindestens  einige 
Hundertstel  Secnnde  betragen.  Daraus  ist  ersichtlich,  dass 
in  metalUschen  Leitern,  für  welche  x  in   den  Trillionteln 

Abb.  d.  Pbyi.  a.  Chtm.  N.  F.  Xm.  18 
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einer  Secande  liegt,  die  Drehungserscheinung  nicht  bemerkbar 
werden  kann.  Andererseits  erhellt,  dass  bei  Isolatoren,  wie 
Schellack  und  Paraffin,  bei  welchen  x  viele  Tausend  Secunden 
beträgt,  schon  bei  massigen  Geschwindigkeiten  eine  bemerk- 
bare Belegung  überhaupt  sich  nicht  bilden  kann.  Dagegen 
würden  an  gewissen  anderen  Körpern,  die  an  der  Grenze 
zwischen  Halbleitern  und  schlechten  Leitern  stehen,  sich  die 
Erscheinungen  vollständig  darstellen  lassen,  so  an  den  ge- 
wöhnlichen Glassorten,  an  Gemengen  der  Nichtleiter  mit 
pulverförmigen  Leitern,  an  Flüssigkeiten  von  der  Leitungs- 
fähigkeit des  Petroleums,  Terpentinöls  oder  Mischungen  dieser 
Flüssigkeiten  mit  besser  leitenden  etc.  Da  der  specifische 
Widerstand  x  in  einfacher  Weise  mit  dem  Drehungswinkel 
zusammenhängt,  so  wäre  die  Beobachtung  des  letzteren  ein 
Mittel  zur  Bestimmung  des  ersteren.  Indessen  tritt  bei 
Körpern  von  dem  erforderlichen  Widerstand  schon  die  Er- 
scheinung des  Bückstandes  auf,  und  unsere  Differential- 
gleichungen haben  für  dieselben  nur  angenäherte  Gültigkeit 
Die  Wirkung  der  Bückstandsbildung  wird  in  allen  Fällen 
die  sein,  dass  die  Constante  x  kleiner  erscheint,  als  sie  ans 
der  Beobachtung  einer  stationären  Strömung  gefunden  wird, 
und  zwar  um  so  kleiner,  je  grösser  die  Geschwindigkeit  der 
Bewegung  ist.  Li  gleichem  Sinne  wirkt  auch  die  dielectrische 
Bewegung,  da  dieselbe  einer  partiellen  Leitung  ohne  Wider- 
stand äquivalent  ist.  Bei  sehr  dünnen  Schalen  fallen  die 
erwähnten  störenden  Einflüsse  fort. 

Frühere  Versuche,  welche  eine  Erläuterung  der  ab- 
geleiteten Wirkungen  geben,  sind  mir  nicht  bekannt,  ich 
habe  deshalb  selber  den  folgenden  angestellt,  lieber  einer 
relativ  gut  leitenden  Platte  von  Spiegelglas  (es  war  auf  an- 
derem Wege  X  =  4  Secunden  gefunden)  liess  ich  an  einem 
Drahte  eine  10  cm  lange  Nadel  Torsionsschwingungen  aus- 
führen, der  durch  Gewichte  ein  hinreichendes  Trägheits- 
moment gegeben  worden  war,  und  welche  an  ihren  Enden 
zwei  horizontale  3  cm  lange,  2  cm  breite  Messingplättchen 
trug.  Der  Abstand  a  der  letzteren  von  der  Glasplatte  wurde 
verschieden  gewählt.  Wurde  die  Nadel  electrisch  geladen, 
so   wirkten   die  Messingplatten    auf   die    gegenüberliegende 
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Glasfläche  als  Condensatoren,  die  gebundene  Electricität  war 
gezwungen,  der  Bewegung  der  Nadel  zu  folgen,  und  musste 
nach  dem  vorigen  die  Schwingung  der  Nadel  dämpfen.  Eiüe 
solche  Dämpfung  zeigte  sich  nun  in  der  That.  Wurde  die 
Nadel  mit  einer  Leidener  Flasche  in  Verbindung  gesetzt, 
deren  Schlag  weite  ^/j  mm  betrug,  während  a  =  2  mm  war, 
80  ging  die  vorher  frei  bewegliche  Nadel  ohne  weitere  Schwin- 
gung in  ihre  Buhelage  zurück  ^  und  noch  wenn  a  =  35  mm 
gemacht  wurde,  war  die  Zunahme  der  Dämpfung  im  Moment 
der  Ladung  mit  blossem  Auge  zu  bemerken.  Aber  auch, 
als  ich  die  Nadel  nur  durch  50  Daniell'sche  Elemente  lud, 
während  a  ==  2  mm  war,  erhielt  ich  eine  mit  Spiegel  und 
Scala  leicht  wahrnehmbare  Zunahme  der  Dämpfung.  Es 
war  nicht  möglich,  den  Versuch  einer  genauen  Eechnung 
zu  unterwerfen;  mittelst  einiger  vereinfachenden  Annahmen 
konnte  ich  mich  indessen  überzeugen,  dass  aus  der  Theorie 
ein  Werth  des  logarithmischen  Decrements  folgte,  der  von 
der  Ordnung  des  beobachteten  war. 

Wie  gezeigt  ist,  besitzen  wir  in  einem  Leiter,  der  unter 
dem  Einüuss  äusserer  Kräfte  rotirt,  einen  Körper,  auf  dessen 
Oberfläche  das  Potential  verschiedene  Werthe  besitzt  und 
nach  kleinen  Störungen  wieder  annimmt.  Verbinden  wir 
daher  zwei  Punkte  der  Oberfläche  leitend,  so  kreist  durch 
die  Verbindung  ein  Strom,  verbinden  wir  die  Punkte  mit 
zwei  Oonductoren,  so  können  dieselben  beliebig  oft  auf  ein 
verschiedenes  Potential  gebracht  werden.  Wenden  wir  als 
rotirende  Körper  Metallscheiben  an,  so  sind  bei  erreichbaren 
Drehungsgeschwindigkeiten  die  Potentialdifferenzen  unend- 
lich klein,  wählen  wir  hingegen  sehr  schlechte  Leiter,  so 
sind  die  Potentialdifferenzen  schon  bei  massigen  Geschwindig- 
keiten von  der  Ordnung  der  inducirenden.  Auf  dieser  Grund- 
lage beruhen  die  Influenzmaschinen  ohne  metallische  Be- 
legong.  Die  theoretisch  einfachste  derartige  Maschine  ist 
ein  unter  dem  Einfluss  einer  constanten  Kraft  rotirender 
Cylinder.  Wie  weit  allerdings  die  hier  angedeutete  Erklär- 
rung  eine  vollständige  ist^  muss  einstweilen  dahingestellt  sein. 

Berlin,  Physikalisches  Institut. 
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V.     Ueber  die  Verstiche  des  Hm*  Fr.  Exner 

mjinr  Theorie  des  Volta^ sehen  FumdawientiUversuches; 

van  V.  A.  Julius. 


Prof.  Pr.  Exner  1)  hat  eine  Reihe  von  zwölf  Versuchen 
publicirt,  von  welchen  jeder  den  Beweis  liefern  soU^  dass  beim 
Contact  heterogener  Metalle  keine  Electricitätserregnng  statt- 
findet. Ich  will  mich  bemühen,  darzuthun,  dass  kein  einziger 
dieser  Versuche  im  Widerspruche  steht  mit  der  Hypothese 
der  Electricitätserregung  beim  Contact,  und  dass  sie  selbst 
viel  einfacher  zu  erklären  sind,  wenn  man  diese  Hypothese 
annimmt,  als  wenn  man  jede  Electricitätserregung  chemischer 
Wirkung  zuschreibt. 

Exner  verwendet  ein  Branly'sches  Quadrantenelectro- 
meter,  dessen  Quadrantenpaare  mit  den  beiden  Polen  einer 
Zamboni'schen  Säule  in  Verbindung  sind.  Die  Nadel  ist  von 
Aluminium  und  wird  durch  eine  Leitung  mit  dem  zu  unter- 
suchenden Körper  in  Contact  gesetzt  um  die  Nadel  abzu- 
leiten, wird  sie  mit  den  Röhren  der  Gasleitung  oder  mit 
den  Röhren  der  Wasserleitung  verbunden. 

Ich  möchte  zuerst  bezüglich  der  Weise,  wie  man  der 
Nadel  ihre  normale  Lage  gibt,  eine  meiner  Ansicht  nach 
wichtige  Bemerkung  machen.  Die  Nadel  ist  an  einem  feinen 
Drahte  aufgehängt;  wenn  sich  die  Nadel  nach  ihrer  Verbin- 
dung mit  der  Erde  nicht  gerade  mit  ihrer  Längsaxe  über 
eine  Scheidungslinie  der  Quadrantenplatte  stellt,  wird  der 
Draht  so  tordirt,  dass  sie  diese  Lage  einnimmt.  Selbst  wenn 
die  Nadel  nach  ihrer  Verbindung  mit  der  Erde  nicht  das 
Potential  Null  hat,  wird  sie  durch  den  tordirten  Draht  in 
dieser  Stellung  gehalten.  Die  Ausschläge  der  Nadel  sind 
alsdann  innerhalb  bestimmter  G-renzen  proportional  den  Po- 
tentialänderungen, welchen  die  Nadel  unterworfen  ist 

Exner  nimmt  ein  Stück  Zink  in.  die  Hand  und  berührt 
damit  die  Electrometernadel;  die  Nadel  gibt  einen  Ausschlag. 
Dieser  wird  der  Wirkung  des  galvanischen  Elementes  znge- 


1)  Exner,  Wien.  Ber.  81.  p.  1220.  1880. 
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schrieben,  das  diurch  das  Metall  und  die  Feuchtigkeit  der 
Hand  gebildet  wird.  Wird  hingegen  die  Nadel  metallisch 
mit  der  Erde  verbunden  (durch  die  vGas-  oder  die  Wasser- 
leitung) so  erhält  man  keinen  Ausschlag. 

Später  macht  Exner^),  veranlasst  durch  den  ersten 
Versuch,  den  ich  sofort  behandeln  werde,  darauf  aufmerksam, 
dass  man  genöthigt  ist,  entweder  anzunehmen,  dass  qlle 
Metalle  —  ob  miteinander  in  Berührung  oder  nicht  —  das- 
selbe Potential  haben,  oder  dass  ein  Metall  in  metallischer 
Verbindung  mit  der  Erde  ein  bestimmtes,  fQr  das  Metall 
eigenthümliches  Potential  erhält.  Mit  anderen  Worten,  man 
ist  genöthigt  anzunehmen,  dass  bei  Berührung  ^weier  hetero- 
gener Metalle  keine  Electricitätserregung  stattfindet,  oder 
dass  die  Erde  ein  G-lied  der  Spannungsreihe  ist.  Exner 
selbst  meint,  dass  diese  letzte  Annahme  nicht  so  unwahr- 
scheinlich ist,  als  sie  auf  den  ersten  Blick  scheint,  insofern 
eine  metallische  Leitung,  z.  B.  eine  Gasleitung  wohl  von 
feuchten  Theilen  der  Erde  umgeben  ist,  aber  doch  auch  im 
Contact  mit  trockenen  Theilen  sich  befindet. 

Diese  Hypothese,  dass  die  Erde  ein  Glied  der  Span- 
nungsreihe  ist,  und  dass  jedes  Metall  in  metallischer  Leitung 
mit  der  Erde  ein  bestimmtes,  für  das  Metall  eigenthümliches 
Potential  erhält,  voraussetzend,  werde  ich  zeigen,  dass  alle 
Versuche  von  Exner  ihre  Erklärung  in  der  Contacttheorie 
finden,  und  dass  Exner  mit  unrecht  die  Folgerung  macht, 
dass  keine  Electricitätserregung  bei  Contact  entsteht. 

Wenn  im  Folgenden  die  Bede  ist  von  Ableitung  zur 
Erde,  verstehe  ich  hierunter  immer  eine  metallische  Ablei- 
tung. Erhält  ein  Stück  Aluminium,  das  mit  der  Erde  in 
Verbindung  ist,  das  Potential  a,  ein  Stück  Zink  unter  den- 
selben umständen  das  Potential  z,  ein  Stück  Kupfer  das 
Potential  c,  so  ist  bei  Berührung  die  Potentialdifferenz  zwi- 
schen Aluminium  und  Zink  a  —  z,  zwischen  Zink  und  Kupfer 
r  — c,  u.  s.  w. 

Die  Electrometernadel  wird  zur  Erde  abgeleitet  und  hat 
deshalb  das  Potential  a;  durch  Torsion  wird  der  Nadel  mit 


1)  Exner,  a.  a.  0.  p.  1224. 
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dem  Potential  a  die  normale  Lage  gegeben.  Bringt  maa 
nun  die  Nadel  mit  der  eisernen  G-asleitung  oder  mit  der 
bleiernen  Wasserleitung  in  Berührung,  so  verändert  sich  ihr 
Potential  nicht,  und  sie  bleibt  in  ihrer  Lage. 

Versuch  L  Zwei  Bleche,  das  eine  von  Kupfer,  das 
andere  von  Zink,  jedes  mit  4600  qcm  Oberfläche,  werden 
isolirt  aufgestellt  und  zur  Erde  abgeleitet.  Bei  Berührung 
des  einen  oder  des  anderen  mit  der  Nadel  wird  kein  Aas- 
schlag erhalten.  Nun  wird  das  Kupferblech  mit  dem  posi- 
tiven Pole  eines  DanielPschen  Elementes  verbunden,  während 
der  negative  Pol  zur  Erde  abgeleitet  ist.  Wird  dann  die 
Verbindung  zwischen  dem  positiven  Pole  und  dem  Kupfer- 
bleche aufgehoben  und  mit  dem  Bleche  die  Electrometer* 
.nadel  berührt,  so  hat  man  einen  Ausschlag  von  27  Scalen- 
theilen.  Wird  das  Kupferblech  mit  dem  negativen  Pole  des 
Elementes  verbunden,  während  der  positive  Pol  abgeleitet 
ist,  so  gibt  die  Berührung  mit  der  Electrometernadel  den 
Ausschlag  —  27  Sc.  Vom  Standpunkte  der  Contacttheorie 
glaubt  Exner  hieraus  folgende  Gleichung  ableiten  zu  können: 

ZnlP+P|Cu=  -Cu|F-P|Zn~Zn|Cu, 
oder:  Zn  |  Cu  =  0. 

Hier  bedeutet  F  die  Flüssigkeiten  des  Elementes,  indem 
man  die  Wirkung  der  Flüssigkeiten  untereinander  vernach- 
lässigt. 

Nach  meiner  Auffassung  ist  das  Potential  des  Kupfer- 
bleches, wenn  es  mit  dem  positiven  Pole  in  Berührung  ge- 
bracht ist:         ' 

^  =  z  +  F|Zn  +  Cu|F; 

und  das  Potential  des  Kupferbleches,  wenn  es  mit  dem  nega- 
tiven Pole  in  Verbindung  gesetzt  ist: 

A'=^  c  +  F  I  Cu  -f  Zn  I F  +  c  -  z; 
somit:  u4'=  —  A  +  2c. 

Bringt  man  das  Kupferblech,  das  das  Potential  A  hat, 
in  Berührung  mit  der  Electrometernadel,  so  wird  sein  Po- 
tential A  —  y,  und  das  Potential  der  Nadel  a  +  x.  Nennt 
man  die  Capacität  des  Kupferbleches  A,  die  Nadel  K^  so  hat  man: 

*'(a  +  ar)  -f  Ä  (^  -  y)  =  Ka  +  kA      oder       Kx  =  ky. 
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Ferner:  a  +  a:  —  (^  —  y)  =  a  —  c, 

somit:  x  =  ^j.  {A  -  c). 

Verbindet  man  das  Knpferbledi  mit  dem. Potential  A' 
mit  der  Nadel,  so  wird  die  Potentialänderung  der  Nadel: 

Die  Poteutia^derungen  der  Nadel  sind  in  beiden  Fällen 
?on  derselben  Grösse ,  aber  entgegengesetzt  dem  Zeichen 
nach;  die  Ausschläge  der  Nadel  müssen  nun  auch  von  der- 
selben Grösse  und  von  entgegengesetzten  Bichtungen  sein. 

Versuch  ü,  Exner  verbindet  den  negatiyen  Pol 
eines  Daniell'schen  Elementes  mit  der  Erde;  den  positiven 
mit  der  Electrometernadel;  man  erhält  den  Ausschlag  24,6  Sc. 
Ein  zweites  Daniell'sches  Element  gibt  ebenso  den  Anschlag 
24,5  Sc.  Vereinigt  man  die  Elemente  hintereinander,  wird 
der  negative  Pol  dieser  Batterie  abgeleitet,  die  Nadel 
mit  dem  positiven  berührt,  so  ist  der  Ausschlag  49,0  Sc. 
Wenn  JE  die  Erde  vorstellt,  so  meint  Exner,  dass  die  Con- 
tacttheorie  folgende  Gleichungen  gibt: 

E I  Zn  +  Zn  I F  +  F I  Ou  +  Ou  I  AI  =  A , 
und: 

E|Zn-hZn|F+F|Cu+Cu|Zn-tZn|F+FICu  +  Cu|Al  =  2A, 
oder:  Cu  |  Zn  =  E  |  Zn  +  Ou  |  AI, 

oder:  E  |  Zn  +  Zn  |  AI  =  0. 

Diese  Gleichung  würde  auch  gelten,  wenn  die  Nadel 
nicht  von  Aluminium,  sondern  von  Kupfer  wäre;  man  hat 
darum  auch:  E|Zn  +  Zn|  Cu  ==  0. 

und  somit  AI  |  Cu  ==  0;  d.  h.  es  gibt  keine  Potentialdifferens 
bei  Contact  zweier  Metalle. 

Nach  meiner  Auffassung  wird  nach  Berührung  mit  dem 
positiven  Pole  von  einem  Daniell'schen  Elemente  das  Po- 
tential der  Electrometernadel : 

^  =  z  +  F|Zn  +  Cu|F  +  a-c. 
Und  ebenso  bei  Verwendung  zweier  Elemente: 

J  =  z  +  F|Zn  +  Cu|F+«-c  +  F|Zn  +  Cu|F  +  a-c. 
Die  Potentialänderung  der  Nadel  im  ersten  Falle  ist  ^  —  a ; 
die  Potentialändemng  im  zweiten  Falle  A'—  a.    Nun  ist: 
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Der  Ausschlag  der  Nadel  muss  daher  im  zweiten  Falle  die 
doppelte  Grösse  haben. 

Versuch  III.  Eine  Zinkplatte  und  eine  Kupferplatte 
bilden  einen  Luftcondensator;  sie  werden  auf  constanter 
Distanz  von  einander  gehalten.  Es  wird  die  Electrometer- 
nadel  mit  der  Kupferplatte  verbunden  und  zur  Erde  abgeleitet; 
der  Condensator  wird  in  sich  metallisch  geschlossen,  während 
die  Verbindung  mit  der  Erde  besteht.  Die  Nadel  bleibt  in 
ihrer  normalen  Lage.  Die  Verbindung  mit  der  Erde  wird 
aufgehoben. 

Nun  wird  der  positive  Pol  eines  Daniell'schen  Ele- 
mentes zur  Erde  abgeleitet,  der  negative  Pol  wird  mit  der 
Zinkplatte  des  Condensators  verbunden.  Hierdurch  ändert 
sich  das  Potential  der  Zinkplatte,  ebenso  das  der  Kupfer- 
platte und  das  der  Nadel.  Der  Ausschlag  beträgt  —  20  8c. 
Hierauf  wird,  ohne  an  der  Plattendistanz  etwas  zu  ändern, 
der  Versuch  wiederholt;  aber  nun  wird  die  Zinkplatte  mit 
der  Nadel  verbunden  und  die  Kupferplatte  mit  dem  nega- 
tiven Pole  des  Elementes  berührt.  Der  Ausschlag  der  Nadel 
ist  wieder  —  20  Sc.  Aus  dem  ersten  Theile  dieses  Versuches 
folgert  Exner: 

E|Ou  +  Cu|P-fF|Zn  =  A; 
und  aus  dem  zweiten  Theile: 

E|Cu  +  Cu|P  +  F|Zn  +  Zn|Cu  =  A, 
somit:  Zn|Ou==o. 

Nach  meiner  Auffassung  ist  die  Sache  die  folgende. 
Ursprünglich  hat  in  beiden  Theilen  des  Versuches  die  Nadel 
das  Potential  a,  die  Kupferplatte  das  Potential  c  und  die 
Zinkplatte  das  Potential  z.  Im  ersten  Falle  wird  das  Po- 
tential  der  Zinkplatte  P  =  c  +  P|Cu.fZntP;  folglich  ist 
die  Potentialänderung  der  Zinkplatte  P  — 2r,  die  der 
Kupferplatte  und  hiermit  die  der  Nadel  q{F  —  z),  wenn  q 
ein  gewisser  Factor  ist.  Im  zweiten  Falle  wird  das  Potential 
der  Kupferplatte  P'«rc  +  F|Cu  +  Zn|F  +  c-z«P  +  c-r; 
folglich  ist  die  P  o  tent  ia  land  er  ung  der  Kupferplatte 
P'  — c  =  P  — j?,  die  der  Zinkplatte  und  der  Nadel  y(P  — 4 
Die  Ausschläge  müssen  daher  in  beiden  Fällen  gleich  sein. 
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Versuch  IV.  Derselbe  Oondensator  wird  verwendet. 
Leitet  man  den  positiven  Pol  des  Daniell'schen  Elementes 
zur  Erde,  bringt  man  den  negativen  Pol  in  Berührung  mit 
der  Zinkplatte  des  Condensators  (welcher  vorher  derselben 
Manipulation  unterworfen  war,  wie  im  vorhergehenden  Ver- 
suche), so  gibt  die  Electrometernadel,  welche  in  Verbindung 
ist  mit  der  Kupferplatte  des  Condensators,  den  Ausschlag 
-20,1  Sc.  Wird  dagegen  der  negative  Pol  mit  der  Erde 
verbunden  und  der  positive  mit  der  Kupferplatte  des  Con- 
densators, so  gibt  die  jetzt  mit  der  Zinkplatte  verbundene 
Nadel  den  Ausschlag  +  20  Sc.  Exner  meint,  dass  die 
Contacttheorie  genöthigt  ist,  hieraus  zu  folgern: 

E|Cu  +  Cu|F  +  F|Zn«-A 
und:  E|Zn  +  Zn|F  +  P|Ou=  +  A 

woher:  E  |  Cu  +  E  |  Zn  =  o. 

Diese  Gleichung  kann  nur  bestehen,  wenn  die  Erde  in 
der  Spannungsreihe  genau  in  der  Mitte  zwischen  Zink  und 
Kupfer  steht,  oder  wenn  die  Werthe  E  |  Cu  und  E  |  Zai  beide 
gleich  Null  sind.    Exner  glaubt  das  letztere. 

Nach  meiner  Meinung  hat  in  beiden  Fällen  ursprünglich 
die  Nadel  das  Potential  a,  die  Kupferplatte  das  Potential  c, 
die  Zinkplatte  das  Potential  z.  Im  ersteren  Falle  bekommt 
die  Zinkplatte  das  Potential  P  »  c  +.F  |  Cu  +  Zn  |  F.  Die 
Potentialänderung  der  Zinkplatte  ist  daher  F  ^z,  die  der 
Eupferplatte  und  der  Electrometemadel  q(P—z).  Im  zweiten 
Falle  wird  das  Potential  der  Kupferplatte  P'  =  2:  +  F  |  Zn 
+  Cu  I  F.  Die  Potentialänderung  der  Kupferplatte  ist  P'  —  c, 
die  der  Zinkplatte  und  der  Nadel  y(P'  — <?).  WeilP'  =  — P 
+  c  +  ^,  ist  y(P' —  c)  =  —  j(P  — 2:),  und  müssen  die  Aus- 
schläge in  beiden  Fällen  dieselbe  Grösse,  aber  entgegen- 
gesetzte Bichtungen  haben. 

Versuch  Y.  Zwei  Zinkplatten  bilden  einen  Conden- 
sator.  Beide  Platten  werden  vorher  abgeleitet.  Die  eine 
Zinkplatte  "^ird  mit  der  Electrometemadel  Terbunden,  die 
andere  mit  dem  positiven  Pole  eines  Daniell'schen  Elementes 
berührt,  während  der  negative  Pol  in  Verbindung  mit  der 
Erde  ist  Die  Nadel  zeigt  den  Ausschlag  18  Sc.  Darauf 
wird  der  Versuch  wiederholt,  aber  nun  ist  der  positive  Pol 
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zur  Erde   abgeleitet   und   wird  die  Ziukplatte  des  Conden- 
sators  mit  dem  negativen  Pole  berührt     Die  Nadel  gibt 
den  Ausschlag  —  18,2  Sc.    Hieraus  folgert  Exner: 
E|Zn  +  Zn|P  +  F|Cu  +  Cu|Zn=:  +  A 
und:  E I Cu  +  Cu |F  +  F  jZn  «  ~-  A, 

somit:  E  |  Zu  +  E  |  Ou  +  Cu  |  Zn  =  o. 

Verwendet  man  zwei  Kupferplatten  als  Condensator,  so 
erhält  man  ebenso: 

E I Ou  +  E I Zn  +  Zn  |Cu  -:  0, 
woraus:  Zn|Cu  =  o. 

Nach  meiner  Vorstellung  haben  die  beiden  Zinkplatten 
ursprünglich  das  Potential  z  in  beiden  Fällen.  Im  ersten 
Falle  bekommt  die  Zinkplatte,  welche  mit  dem  positiven 
Pole  des  Elementes  berührt  wird,  das  Potential  P==z+P|Zn 
+.Cu|F'+«  — c.  Die  Potentialänderung  dieser  Platte  ist 
P  -1  Zj  die  der  anderen  Platte  und  der  Electrometemadel 
g(F  —  z).  Im  zweiten  Falle  bekonunt  die  Zinkplatte,  welche 
mit  dem  negativen  Pole  des  Elementes  in  Berührung  ge- 
bracht wird,  das  Potential  P'  =  c  +  F  |  Cu  +  Zn  | F.  Die 
Potentialänderung  der  Platte  ist  jetzt  P'  —  2:,  die  der  an- 
deren Platte  und  der  Nadel  y  (P'  -  z).  Weil  P'=  -  P  +  2z, 
ist  j  (P  —  a:)  aa  —  ^  (P'  —  z).  Die  Ausschläge  müssen  dem- 
nach dieselbe  G-rösse,  aber  entgegengesetzte  Zeichen  haben. 

Versuch  VI.  Hierdurch  will  Exner  unwiderlegUch 
zeigen,  dass  der  Contact  keinen  Einfluss  hat  auf  die  Electri- 
citätserregung,  welche  wir  bei  Berührung  zweier  Metalle 
wahrnehmen.  Eine  Zinkplatte  wird  isolirt  und  horizontal 
aufgestellt;  ihr  kann  eine  Kupferplatte  genähert  werden. 
Beide  Platten  sind  vorher  abgeleitet;  dann  wird  die  Kupfer- 
platte, welche  mit  der  Electrometemadel  in  Verbindung  ist, 
der  Zinkplatte  bis  auf  eine  gewisse  Distanz  genähert,  ohne 
dass  dabei  die  Platten  einander  berühren.  Die  Nadel  gibt 
den  Ausschlag  9  Sc  Exner  schreibt  diese  Erscheinung  der 
positiven  Oxydschicht  zu,  welche  die  Zinkplatte  bedeckt  und 
die  neutrale  Flüssigkeit  in  der  Ku'pferplatte  scheidet 

Nach  meiner  Vorstellung  hat  die  Zinkplatte  ursprüng- 
lich das  Potential  z,  die  Kupferplatte  das  Potential  c,  die 
Electrometemadel  das  Potential  a,   während  z>  c.    Wird 
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nun  die  Zinkplatte  der  Kupferplatte  genähert,  so  steigt  das 
Potential  der  Kupferplatte,  wie  das  Potential  der  Nadel; 
die  Nadel  muss  einen  Ausschlag  geben. 

Versuch  YIL  Dieser  Versuch  ist  eine  Modification 
des  Yorigen.  Eine  Zinkplatte  ist  isolirt  aufgestellt,  nachdem 
sie  zur  Erde  abgeleitet  worden  ist.  Eine  Kupferplatte  wird 
der  Zinkplatte  bis  auf  eine  bestimmte  Distanz  genähert  und 
abgeleitet.  Die  Verbindung  zwischen  Erde  und  Kupferplatte 
wird  aufgehoben^  die  Kupferplatte  von  der  Zinkplatte  ent- 
fernt und  in  Berührung  mit  der  Electrometernadel  gebracht; 
die  Nadel  zeigt  den  Ausschlag  —  6,0  Sc.  Damach  wird  die 
Eupf erplatte  wieder  der  Zinkplatte  gegenüber  gestellt,  die 
Kupferplatte  wird  abgeleitet,  die  Verbindung  zwischen  Kupfer- 
platte und  Erde  aufgehoben,  und  die  Zinkplatte  abgeleitet; 
dann  wird  wieder  die  Zinkplatte  isolirt  und  die  Kupferplatte 
zum  zweiten  mal  abgeleitet.  Wenn  man  nun  nach  diesen 
zwei  Ableitungen  der  Kupferplatte  (mit  einer  dazwischen- 
liegenden Ableitung  der  Zinkplatte)  die  Electrometernadel 
mit  der  Kupferplatte  berührt,  erhält  man  den  Ausschlag 
-11,0  Sc.  So  fährt  Exner  fort  mit  drei  Ableitungen  der 
Enpferplatte'  (und  zwei  dazwischenliegenden  Ableitungen  der 
Zinkplatte)  u.  s.  w.  Als  Resultat  gibt  Exner  die  folgende 
Tabelle: 

Ableitungen     Ausschlag      Ableitungen     Ausschlag 

1  -  6,0 

2  -11,0 

3  -15,5 

4  - 18,5 

5  -24,5 

6  -27,5 

7  -29,5 
8*  -31,0 

Nach  director  metallischer  Schliessung  des  Condensators 
gibt  die  Kupferplatte  der  Nadel  den  Ausschlag  —  42,0* 

Dieser  Versuch  ist  sehr  merkwürdig  und  wird  allen 
Vertretern  der  Contacttbeorie  willkommen  sein.  Nach 
loeiner  Vorstellung  hat  die  Zinkplatte  ursprünglich  das  Po- 
tential z\  nennt  man  die  Capacität  der  Zinkplatte  A,  und  h 
die  Electricitätsmenge,  welche  ursprünglich  auf  der  Zink- 
platte sich  befindet,  so  ist  A  =  Az. 


9 

-32,5 

10 

-33,5 

12 

-35,0 

15 

-40,0 

20 

-42,0 

25 

-42,0 

30 

-42,0 
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Jetzt  wird  die  Kupferplatte  der  Zinkplatte  geifert 
und  zur  Erde  abgeleitet;  ihr  Potential  bleibt  daher  c.  Setzt 
man  voraus,  dass  eine  Electricit&tsmenge  k  auf  der  Zink- 
platte in  Vereinigung  mit  einer  Menge  —  qh  auf  der  Kupfer- 
platte  das  Potential  Null  an  die  Kupferplatte  gibt,  so  wird 
man,  wenn  die  Capacität  der  Kupferplatte  k'  ist,  nach  der 
ersten  Ableitung  auf  der  Kupferplatte  eine  Electricit&ta- 
menge  finden: 

i7j  =  —  qh  +  h! c  =  ~  y  Ä  +  A'. 
wenn  man  Jt  c^K  stellt. 

Wird  nun  die  Kupferplatte  isolirt  und  die  Zinkplatte 
abgeleitet,  so  bekommt  die  Zinkplatte  das  Potential  z  und 
eine  Electricitätsmenge  —  qvi  +  h  =  q^h  —  qh'  +  h.  Fährt 
man  auf  diese  Weise  fort,  so  hat  man  nach  der'n-ten  Ab- 
leitung der  Kupferplatte  auf  dieser  eine  Electricitätsmenge: 

'?.={^"  (-?*  +  *')• 

Entfernt  man  jetzt  die  Kupferplatte  Yon  der  Zinkplatte, 
so  wird  das  Potential  der  Kupferplatte  %l^'\  berührt  man 
mit  ihr  die  Electrometernadel,  deren  Capacität  K'  sein  möge, 
80  findet  man  ganz  ähnlich  wie  beim  Versuch  I,  dass  die 
Potentialänderung  der  Nadel  beträgt: 


1     —    /T*" 


(1)  ^„ v^nr 

Wird  n  grösser  und  grösser,  so  nähert  sich  Xn  zu: 

Bei  directer  Schliessung  des  Condensators  wird  die 
Ladung  der  Kupferplatte,  welche  dann  das  Potential  c  hat, 
h'  -qh  +  q^Ji  ^q^h+  u,  s.  w.,  oder  (-9A  +  A0/(1-?^ 
und  bei  Bertlhrung  mit  dieser  Platte  erleidet  die  Electro- 
meternadel  die  Potentialänderung: 

q        —h-^-qK 
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In  dieser  Weise  glaube  ich,  dass  man  den  Versuch  VII 
zu  erklären  hat.  Aber  dieser  Versuch  veranlasst  mich  zu 
einer  weiteren  Entwickelung.  Setzt  man  voraus,  dass  die 
Kupferplatte  und  die  Zinkplatte  dieselbe  Capacität  haben, 
und  dass  also  k'  =^ky  dann  wird  h  «  {zjc)h%  und  Gleichung  (1) 
geht  über  in: 

(3)  *«  = Y^^ TTW' 

Erwägt  man,  dass  der  Ausschlag  der  Nadel  ihrer  Po- 
tentialänderung proportional  gesetzt  werden  kann,  nennt 
man  Day  D^  und  A  die  Ausschläge,  welche  die  Nadel  gibt, 
resp.  nach  der  a-,  4-  und  ^  Ableitung  der  Kupferplatte,  so 
hat  man: 


(4) 


±y(l  -y2o)-  y«  +  q2a         -5.  y  (1  _  ^26)  _  ^8  +  q%h 


Dh 


•7?(i-9**)-?"+?** 


Weil  q  nicht  =  1  sein  kann,  lässt  sich  aus  (4)  folgern: 

(5)  (A-  A)?^-  +  (Z>e-  A)?«^  +  (2>a-  A)y*'-  0. 
Am  einfachsten  ist  es,  i  =  a  +  1  und  e^a  +  2  zu  wäh« 

len,  dann  ändert  sich  (5)  in: 

(6)  [Da+i  -Da)q^+  (I)a-Da-^2)q  +  (A+2  -  A+l)  =  0 
und  weil  g  nicht  =  1  sein  kann,  wird: 

Unterwirft  man  die  citirten  Ausschläge  Exner's  dieser, 
Rechnung^  so  liefern  die  verschiedenen  Beobachtungen  keine 
übereinstimmenden  Resultate.  Hierfür  können  zwei  Ursachen 
bestehen.  Es  ist  möglich,  dass  die  Capacität  der  Zinkplatte 
nicht  der  Capacität  der  Kupferplatte  gleich  gewesen  ist; 
aber  es  ist  auch  denkbar,  dass  Exner,  der  nur  das  Bestehen 
dieser  Erscheinung  qualitativ  zu  beweisen  suchte,  nicht 
darauf  hin  gezielt  hat,  hier  die  grösstmögliche  Genauigkeit 
zn  erreichen.  Indess  hoffe  ich,  dass  Exner  diese  Versuche 
mit  Platten  derselben  Capacität  zu  wiederholen  geneigt  ist; 
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denn  wenn  einmal  q  aus  (7)  bestimmt  ist,  kann  man  durch 
(4)  z/c  finden.  Da  man  z  —  c  kennt,  würde  man  im  Stande 
sein,  sowohl  z  als  c  zu  bestimmen  und  hiermit  das 
Potential,  welches  ein  Stück  Zink  durch  metalli- 
sche Verbindung  mit  der  Erde  bekommt,  unter  der 
Voraussetzung  natürlich,  dass  das  Potential  der 
Erde  unveränderlich  ist. 

Versuch  VEIL  Mit  diesem  Versuche  beweist  Exner, 
dass  die  Ladung  der  Condensatorplatten  des  vorhergehenden 
Versuchs  schneller  vor  sich  geht,  wenn  man  die  Zinkpl&tte 
in  Verbindung  setzt  mit  einem  Zinkblech  von  4600  qcm 
Oberfläche.  Selbstverständlich  ist  auch  diese  Erscheinung 
sehr  leicht  von  meinem  Standpunkte  aus  zu  erklären. 

Versuch  IX.  Die  Condensatoren  A  und  B  werden 
gebildet  von  den  Platten  1,  2,  3  und  4;  1,  3  und  4  sind 
Kupferplatten,  2  ist  eine  Zinkplatte.  A  ist  demnach  ein 
Zink-Kupfer-Condensator,  B  ein  Kupfer-Kupfer-Condensator. 
Die  Platte  2  ist  fortwährend  abgeleitet  Vorher  sind  auch 
die  Kupferplatten  abgeleitet;  dann  wird  1  auf  2  gesetzt  und 
3  auf  4,  ohne  dass  sie  einander  berühren. 

Verbindet  man  nun  momentan  die  Kupferplatten  1  und 
3,  so  sind  beide  Condensatoren  geladen.  Entfernt  man  1 
von  2  und  berührt  man  die  Electrometernadel  mit  1  so  gibt 
diese  den  Ausschlag  —  15,0  Sc;  die  Platte  3  zeigt  die  ent- 
sprechende positive  Ladung. 

Da  kein  Contact  heterogener  Metalle  stattgefunden  hat, 
meint  Exner,  dass  die  Contacttheorie  keine  Erklärung  von 
dieser  Erscheinung  zu  geben  vermag.  Dem  ist  nicht  so. 
•Die  Zinkplatte  hat  das  Potential  z  und  behält  dieses  Potential 
bei;  die  Kupferplatten  haben  ursprünglich  alle  das  Potential 
c,  während  c  <  z.  Nähert  man  nun  2  der  Platte  1 ,  dann 
steigt  das  Potential  von  1;  neutrale  Flüssigkeit  wird  in  1 
geschieden,  der  positive  Bestandtheil  virird  abgestossen  und 
fliesst  theilweise  auf  3,  wenn  1  und  3  miteinander  verbunden 
werden.  Hebt  man  die  Verbindung  zwischen  1  und  3  auf, 
entfernt  man  1  von  der  Platte  2,  dann  sinkt  das  Potential 
von  1  untere;  bei  Berührung  mit  der  Electrometernadel  sinkt  das 
Potential  der  Nadel  unter  o,  und  man  erhält  einen  Ausschlag. 
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Versuch  X.  Der  Condensator  A  besteht  aus  den  Zink- 
platten 1  und  2,  der  "Condensator  TS  aus  den  Kupferplatten 
3  und  4;  2  ist  fortwährend  abgeleitet;  1,  3  und  4  isolirt. 
Verbindet  man  1  und  3,  dann  bewirkt  keine  der  Platten  1 
und  3  einen  Ausschlag  der  Electrometernadel.  Hier  hat 
man,  so  meint  Exner,  Contact  zwischen  Zink  und  Kupfer, 
und  keine  Electricitätserregung. 

Exner  sagt  nicht,  ob  die  Platten  1,  *3  und  4  abgeleitet 
worden  sind,  nachdem  sie  ihre  Stellung  als  Condensator- 
platten  eingenommen  hatten,  oder  vorher.  Ich  setze  ersteres 
voraus.  Dann  haben  beide  Zinkplatten  das  Potential  z,  die 
beiden  Kupferplatten  das  Potential  c;  verbindet  man  jetzt 
die  Zinkplatte  1  mit  der  Kupferplatte  3,  so  bleiben  die  Po- 
tentiale resp.  z  und  c;  die  Berührung  der  Platten  mit  der 
Electrometernadel  kann  zu  keinem  Ausschlage  Veranlassung 
geben. 

Versuch  XI.  Der  Condensator  A  besteht  aus  den 
Zinkplatten  1  und  2,  der  Condensator  B  aus  der  Zinkplatte 
3  und  der  Kupferplatte  4,  der  Condensator  C  aus  den  Kupfer- 
platten 5  und  6.  Die  Zinkplatte  2  und  die  Kupferplatte  6 
werden,  wie  ich  glaube  (denn  Exner  spricht  nicht  davon), 
fortwährend  abgeleitet;  ähnlich  glaube  ich,  dass  alle  Platten, 
bevor  sie  ihre  Stellungen  als  Condensatorplatten  einnehmen, 
abgeleitet  werden. 

Bringt  man  sie  auf  ihren  Platz,  verbindet  man  1  mit  3 
und  4  mit  5;  hebt  man  diese  Verbindungen  auf  und  berührt 
man  die  Electrometernadel  mit  der  Kupferplatte  4,  so  erhält 
man  den  Ausschlag  —  19,5  Sc.  Hier  hat  man  wieder  Elec- 
tricitätserregung ohne  Berührung  heterogener  Metalle. 

Die  Erklärung,  welche  mir  die  richtige  scheint,  ist  ganz 
übereinstimmend  mit  der  Erklärung,  welche  ich  vom  Ver- 
suche IX  gab;  es  ist  unnöthig,  sie  zu  wiederholen. 

Versuch  XII.  Ueber  diesen  Versuch  habe  ich  wenig 
za  sagen.  Exner  meint,  wenn  seine  Theorie  richtig  ist, 
dass  die  Wirkung  einer  Zinkplatte  sich  dadurch  nachahmen 
lasst,  dass  man  eine  nicht  oxydirte  Metallplatte  mit  einer 
dünnen  Schicht    einer    isolifenden   Substanz   tiberzieht    und 
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diese  Schicht  etwa  durch  Reibung  electrisch  macht    Aber 
dies  ist  auch  der  Fall,  ^nn  meine  Vorstellung  richtig  ist 

Noch  wenige  Worte  über  Exner's  Theorie^)  selbst  Ein 
Stück  Zink  wird  von  dem  Sauerstoff  der  AtmosphSxe  0x7- 
dirt;  das  Metall  wird  negativ  electrisch,  die  Oxydschiebt 
positiv  electrisch.  Nur  wenn  eine  bestimmte  Potentialdiffe- 
renz 2E  zwischen  Metall  und  Oxydschicht  erreicht  ist,  wird 
die  chemische  Energie,  welche  verloren  geht,  in  Wärme  um- 
gesetzt. Das  Stück  Zink  bekommt  das  Potential  —E]  die 
Oxydschicht  das  Potential  +JE.  Bringt  man  mit  dem  Zink 
ein  Stück  Platin  in  Berührung,  das  neutral  ist,  weil  es  nicbt 
von  dem  Sauerstoff  angegriffen  wird,  so  fliesst  ein  Theil  der 
negativen  Electricität  vom  Zink  zum  Platin;  beide  erhalten 
das  Potential  —  P.  Die  positive  Electricität  der  Oxydschicht 
fliesst  nicht  zum  Platin,  weil  die  Oxydschicht  die  Electricit&t 
gar  nicht  leitet.  Da  das  Potential  des  Zinks  —  P  wird,  sagt 
Exner,  dass  das  freie  Potential  der  Oxydschicht 
E—  P  wird,  und  daher  die  Potentialdifferenz  zwischen 
Platin  und  Oxydschicht  E.  Von  freiem  oder  gebundenem 
Potential  habe  ich  niemals  gehört;  überdies,  wenn  das  Po- 
tential des  Zinks  von  —  JS  bis  —P  steigt  und  die  Electri- 
citätsmenge  der  Oxydschicht  sich  nicht  ändert,  muss  noth- 
wendig  das  Potential  der  Oxydschicht  mitsteigen  und  kann 
unmöglich  sinken. 

lieber  das  von  Exner  behauptete  Factum,  dass  die 
Potentialdifferenz  zwischen  zwei  Stücken  Metall  gemessen 
vrird  durch  die  halbe  Differenz  ihrer  Verbrennungswärme, 
kann  nur  das  Experiment  entscheiden.  Ich  bemerke  nur, 
dass  die  Messungen  Exner's  merklich  abweichen  von  denen 
Kohlrausch's  und  anderer.  Aber  es  ist  gewiss,  auch  wenn 
das  genannte  Factum  nicht  angezweifelt  werden  kann,  dass 
Exner's  Erklärung  unhaltbar  ist. 

Durch  seine  Versuche  hat  Exner  zu  zeigen  gesucht, 
dass  bei  Contact  zwischen  Zink  und  Kupfer  keine  Electri- 
citätserregung  stattfindet.  Bis  jetzt  war  es  allgemein  als 
Factum  erkannt,  dass  dies  immer  geschieht,  und  behandelte 


1)  Exner,  Wien.  Ber.  80.  p.  307.  1879. 


Digitized  by 


Google 


J.  Kuschel  289 

man  nur  die  Frage,  woher  diese  Electricität  ihren  Ursprung 
hatte.  Wie  kann  Exner  dieses  Ausbleiben  der  Electricitäts- 
erregung  erklären?  Die  Antwort  wird  von  Exner  selbst 
gegeben^);  in  diesen  F&Uen  ist  die  Berührung  der  Metalle 
zu  momentan,  und  dadurch  die  in  dieser  Zeit  erzeugte  Elec- 
tricität zu  gering,  um  einen  merkbaren  Effect  herrorzubringen. 
Wie  ich  glaube  bewiesen  zu  haben,  weiss  gerade  die  Con- 
tacttheorie  Ton  diesem  scheinbaren  Ausbleiben  der  Erregung 
Tollständige  Rechenschaft  zu  geben;  aber  nun  hat  Exner  nach- 
zaweisen«  dass,  wenn  der  Contact  nicht  momentan,  aber  von 
Dauer  ist,  auch  die  von  ihm  erwartete  Electricitätserregung 
nicht  ausbleibt. 

Die  Versuche  Exner' s  sind  nach  meiner  Ansicht  von 
grösstem  Interesse,  erstens  weil  sie  in  vollster  üebereinstim- 
mnng  mit  der  Contacttheorie  stehen,  und  zweitens  weil  sie 
das  bemerkenswerthe  Factum  ergeben  haben,  dass  der  Erde 
eine  Stelle  in  der  Spannungsreihe  zukommt. 

Breda,  Februar  1881. 


VI.    Die  Bestim/mung  der  Veberfühnrungszählen 

der  Janen  für  LithiMm-  und  KohlensätM/reverbin^ 

düngen;  von  J.  Kuscheh 

(Auszug  aus  der  Dissertation  des  Verf.    Breslau  1881.) 

Die  Kenntniss  der  UeberfÜhrungszahlen,  besonders  für 
verdünnte  Lösungen,  hat  ein  hohes  Interesse  gewonnen  durch 
die  Schlüsse,  welche  E.  Kohlrausch*)  aus  ihnen  in  Ver- 
bindung mit  dem  galvanischen  Leitungsvermögen  zieht.  Nach 
Kohlrausch  kommt  jedem  electrochemischen  Elemente  in 
verdünnter  wässeriger  Lösung  eine  ganz  bestimmte  Beweg- 
lichkeit zu,  gleichgültig,  aus  welcher  Verbindung  das  Ele- 
ment electrolysirt  wird.  Um  diese  constanten  Beweglich- 
keiten numerisch  berechnen  zu  können,  müssen  von  den  ein- 

1)  Exner,  Wien.  Ber.  81.  p.  1220.  1880. 

2)  P.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  6.  p.  1  u.  145.  1879. 
Ann.  d.  Phji.  n.  Chem.  N.  F.  XUL  19 
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zelnen  Electrolyten  das  Leitangsvermögen  und  die  UeW 
f&hrangBzahlen  bekannt  sein.  Das  Leitangsvermögen  einer 
grossen  Anzahl  von  Electrolyten  ist  von  Kohlrausch  in 
der  erwähnten  Arbeit  bestimmt  worden.  Anders  verhält  66 
sich  mit  den  Ueberfiihrungszahlen.  Obgleich  auch  hierüber 
umfangreiche  Arbeiten^)  vorliegen,  so  sind  doch  die  Ueber- 
führungszahlen  aller  Lithium-  und  Kohlensäureverbindungen 
noch  unbekannt,  und  über  EOH  und  NaOH  liegen  nur 
wenige  Beobachtungen  vor.  Hierauf  wurde  ich  von  Hnt 
Prof.  Dr.  Dorn  bei  Gelegenheit  der  praktisch-physikaUscken 
Uebungen  aufmerksam  gemacht,  und  meine  Arbeit  hat  den 
Zweck,  jene  Lücke  auszufüllen. 

Bei  den  eigenen  Untersuchungen,  die  ich  unter  der  Lei- 
tung des  Hm.  Pro£  Dr.  Dorn  im  königl.  physikalische  In- 
stitut anstellte,  erfreute  ich  mich  noch  der  Unterstützung 
der  Herren  Prof.  Dr.  O.  E.  Meyer,  Prof.  Dr.  Poleck  und 
Dr.  Schumann,  von  denen  die  beiden  letzteren  mir  beson- 
ders bei  dem  chemischen  Theile  der  Untersuchung  mit  ihrem 
Bathe  zur  Seite  standen.  Allen  genannten  Herren  spreche 
ich  an  dieser  Stelle  meinen  tiefgefühltesten  Dank  aus. 

Hittorf^  hat  bei  Zugrundelegung  der  bekannten  An- 
schauung von  Grotthuss  gezeigt,  dass  die  UeberfUhrungs- 
zahlen  die  relativen  Wege  darstellen,  welche  die  Jonen 
einzeln  im  Abstände  der  Molecule  zurücklegen.  Es  ist  leicht, 
die  von  Hittorf  angestellten  Betrachtungen  auch  der  von 
Cl  au  sins')  gegebenen  Modification  der  Grotthuss'schen 
Theorie  anzupassen,  und  man  überzeugt  sich,  dass  die  Be- 
sultate  von  Kohlrausch  dadurch  nicht  beeinflusst  werden. 

Es  soll  mit  Hittorf  die  Ueberführungszahl  des  Anions 
mit  n  bezeichnet  werden. 


1)  Faraday,  Pogg.  Ann.  82.  p.  436.  1S84;  Daniell  u.  Miller, 
Pogg.  Ann.  64.  p.  18.  1845;  Hittorf,  Pogg.  Ann.  89.  p.  177.  1853.  98. 
p.  1.  1856.  108.  p.  1.  1858.  106.  p.  387  u.  513.  1859;  G.  Wiedemann, 
Pogg.  Ann.  99»  p.  177.  1856.  104.  p.  162.  1858;  Weiske,  Pogg.  Ann. 
108.  p.  466.  1858;  Bourgoin,  Ann.  de  chim.  et  de  phjs.  (4)  15.  p.  18. 
1868. 

2)  Hittorf,  Pogg.  Ann.  89.  p.  181.  1853. 

3)  Clausius,  Mech.  Wärmetheorie.  2.  p*  164. 
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Meine  eigenen  Untersuchungen  führte  ich  nach  den 
Methoden  Tt>n  Hittorf  aus.  Die  Chemikalien,  mit  welchen 
ich  arbeitete,  waren  zum  Theil  aus  der  Fabrik  des  Hm. 
Trommsdorf  in  Erfurt  (KCl,  LiCl,  LiJ,  K^COg,  NaaCOg, 
AgNOg),  zum  Theil  von  Hrn.  Apotheker  Maschke  in 
Breslau  bezogen  (KOH,NaOH,LiOH,  (Schuchardt,  Gör- 
litz)  Li,S04,  LijCOs,  BaClj,  H^SOJ.  HJ  und  HgS  wurden 
im  Laboratorium  des  Hrn.  Prof.  Dr.  Poleck  dargestellt. 

Die  Bestimmung  der'  specifischen  Gewichte  der  einzelnen 
Losungen  geschah  mit  einer  Mohr'schen  Wage,  welche  die 
4.  Decimale  zu  schätzen  gestattete.    Mit  der  Formel: 

^'=  d[l  -(l-w,,  +  k  (^'-  15)  +  X)]  +  l 

wurden  dieselben  alsdann  auf  Wasser  im  Maximum  der  Dich- 
tigkeit bezogen.  In  dieser  Formel  bedeutet  d  das  mit  der 
Mohr'schen  Wage  beobachtete  specifische  Gewicht;  t'  die 
Temperatur  der  Lösung  bei  der  Beobachtung,  w^^  die  Dich- 
tigkeit des  Wassers  bei  15^,  also  l—t^iß  =  0,00085,  k  den 
Ausdehnungscoöfficienten  des  Glases,  ä=  0,000025  und  A 
die  Dichtigkeit  der  Luft,  wofür  hier  der  Werth  X  =  0,0012 
gesetzt  werden  darf.  Die  übrigen  Wägungen  wurden  auf 
einer  Staudin^r'schen  Wage  (Tragkraft  1  kg,  Empfindlich- 
keit 1  Sealentheil  =0,7  mg)  im  königl.  physikalischen  In- 
stitut mit  Schwingungsbeobachtungen  ausgeführt  und  auf 
den  leeren  Baum  reducirt.^)  Bei  der  Ausrechnung  derUeber- 
führungszahlen  benutzte  ich  die  Aequiyalentzahlen  von  Stas. 
Die  Electrolyse  geschah  bald  mit  Bunsen'schen,  bald  mit 
Grove'schen  Elementen,  deren  Zahl  je  nach  der  Concen- 
tration der  Lösung  5  bis  10  betrug. 

Der  Apparat,  Taf.II  Fig.  10,  den  ich  zu  meinen  ersten  Ver- 
suchen anwendete,  hatte  Aehnlichkeit  mit  dem  yon  Hittorf ^) 
bei  der  Untersuchung  von  Chlorkalium  construirten.  Die  nähere 
Einrichtung  desselben  ergibt  sich  aus  der  Figur.  Die  untere 
positive  Electrode  (Anode)  bestand  aus  Cadmium,  die  obere 
negative  (Kathode)  bildete  ein  Platinblech.    Die  Oeffnungen 


1)  Kohlraußch,  Prakt  Phys.    Tab.  8  p. 

2)  Hittorf,  Pogg.  Ann.  98.  p.  12.  1856. 
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an  den  Hälsen  der  auf  das  unterste  Gefäss  aui^esetzten 
Gläschen  waren  mit  Goldschlägerhaut  überbunden,  sodass 
der  ganze  Apparat  in  mehrere  Zellen  eingetheilt  war.  In 
dem  die  Anode  enthaltenden  Gefässe  befand  sich  ein  einge- 
schliffener Glasring,  auf  dessen  unterer  Seite  sich  ebenfalls 
eine  Goldschlägerhaut  befand. 

Dieser  Apparat  stand  mir  in  zwei  verschiedenen  Grössen 
zur  Verfügung.  Beim  kleineren  hatte  das  Gefäss  mit  der 
Cadmiumelectrode  eine  Höhe  von  105  mm  und  einen  Durch- 
messer Yon  25  mm.  Der  Durchmesser  des  eingeschliffenen 
Binges  betrug  20  mm,  seine  Höhe  19  mm.  Die  Höhe  der 
einzelnen  aufgesetzten  Gläschen  war  ungefähr  54  mm  und 
ihr  Durchmesser  35  mm.  Beim  grösseren  Apparat  betrug 
die  Höhe  des  Gefässes  mit  der  Anode  113  mm,  der  Durch- 
messer 50  mm.  Der  Glasring  hatte  eine  Höhe  von  20  mm 
und  einen  Durchmesser  von  42  mm.  Die  Höhe  der  dar&ber 
befindlichen  Gläschen  war  52  mm,  ihr  Durchmesser  50  mm. 

Die  Lösungen  bis  zur  Concentration  von  1 7o  einschliess- 
lich wurden  in  dem  kleineren,  die  verdünnteren  Lösungen  in 
dem  grösseren  Apparate  untersucht 

Die  Mengen  der  ausgeschiedenen  Jonen  wurden  durch 
ein  in  den  Stromkreis  eingeschaltetes  Silberroltameter  be- 
stimmt. 

Die  Electrolyte,  deren  Untersuchung  mich  zunächst  be- 
schäftigte, waren  Chlorkalium,  Chlorlithiiun  und  Jodlithium. 
Die  Untersuchung  von  Chlorkalium  wurde  vorgenommen, 
um  die  Brauchbarkeit  der  Apparate  zu  prüfen,  und  um  einen 
Vergleich   zwischen   meinen  Resultaten  und   den  von  Hit- 


torf  ^)   gefundenen  Zahleh  zu 

erhalten. 

Es  ergibt  sich  fol- 

gende  Zusammenstellung: 

Resultate  von  Hittorf: 

Spea  Gew. 
d.  Löfc 

«T/k^'-'         n            1 

Sp60«  Gew. 
d.  Lös. 

Gew.d.H.p«iir 

1,1155 
1,1034 

1,0342 
1,0162 

4,845             0,516 
6,610            0,516 

0,516     ; 

18.41  0,514 

39.42  0,512 

1,0162 
1,0025 

1,0014 

39,44               0,518 

253,7                 0,509 

0,520 

449,1                 0,503 

1)  Hittorf,  Pogg.  Ann.  98.  p.  26.  1856. 
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Die  von  mir  gefundenen  Resultate  sind: 

Spee.  G«v.     Gew.  d.H.Oaiif  ^  1        Spec.  Gew.     Gew.  d.H-Oauf 

d.  lÄ,  1  ff  rci  ^  d:  JWSe.  1  g  KCl  » 

1,1028  6,629  0,521  1,0160  41.372  0,505 

1,0335  18,579  0,517        |         1,0016        443,3  0,530 

a.  Chlorlithium.  —  Im  Folgenden  soll  ein  Versuch 
mit  Chlorlithium  beschrieben  und  ausgerechnet  werden. 

Nachdem  die  Cadmiumelectrode  amalgamirt  worden  war, 
wurde  der  Glasring  eingesetzt,  das  Gefäss  mit  einer  ge- 
schliffenen Glasplatte  bedeckt  und  gewogen.  Dieses  Gefass 
und  die  beiden  zunächst  darauf  zu  setzenden  Gläschen  wur- 
den dann  mit  der  betreffenden  Lösung  von  LiCl  gefüllt.  In 
das  oberste  Gläschen  wurde  Salzsäure  gebracht,  d^ren  spec. 
Gewicht  um  vieles  niedriger  war  als  das  spec.  Gewicht  der 
darunter  befindlichen  Lösung.  Nachdem  noch  das  Volta- 
meter in  den  Stromkreis  eingeschaltet  war,  wurde  der  Strom 
geschlossen.  Das  an  der  Anode  auftretende  CdClj  sank  auf 
den  Boden  des  Gefässes  herab.  In  den  concentrirteren  Lö- 
sungen war  das  Herabsinken  immer  deutlich  wahrzunehmen; 
es  wurden  stets  Strömungen  von  der  unteren  Fläche  der 
Anode  aus  nach  dem  Boden  des  Gefässes  beobachtet.  In 
nur  geringer  Entfernung  über  der  Anode  zeigte  sich  immer 
eine  spiegelnde  Schicht,  die  sich  über  den  ganzen  Quer- 
schnitt des  Gefässes  ausdehnte. 

Wenn  der  Strom  eine  genügende  Menge  Silber  im  Vol- 
•  tameter  reducirt  hatte,  wurde  er  unterbrochen.  Nachdem 
der  Apparat  auseinander  genommen  und  das  Gefäss  mit  der 
Anode  sofort  wieder  mit  der  Glasplatte  bedeckt  worden  war, 
wurde  zunächst  die  Lösung  an  der  Trennungsstelle,  d.  h.  die 
im  Gläschen  über  dem  Gefäss  mit  der  Anode  befindliche 
untersucht  Diese  Lösung  musste  unverändert  geblieben 
sein;  sie  durfte  keine  freie  Säure  und  kein  Cadmium  ent- 
halten. Die  Neutralität  der  Lösung  wurde  durch  Lackmus- 
papier geprüft;  ob  Cadmium  darin  enthalten  war,  entschied 
Schwefelwasserstoff.  Zeigte  sich  die  Lösung  in  diesem  Gläs- 
chen unverändert,  so  wurde  der  Versuch  fortgesetzt  Das 
Gef&ss  mit  der  Anode  wurde  mit  der  darin  befindlichen 
Lösung  gewogen.     Die  Differenz   der  Gewichte   dieses  Ge- 
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Asses  nach  und  vor  der  Electrolyse  gab  das  Gewicht  der 
Lösung  mit  Ausschluss  des  Cadmiums,  deren  Bestandtheile 
durch  die  Analyse  ermittelt  werden  mussten.  Der  Chlor- 
gehalt der  Lösung  wurde  als  AgOl  bestimmt. 

Das  spec.  Gewicht  der  Lösung  war  1,0097  bei  der  Tem- 
peratur 17,0^  35,0024  g  der  Lösung  gaben  3,9883  g  AgCl; 
diese  enthalten  0,9863  g  CL  Die  analysirte  Lösung  enthielt 
demnach  1,1820  g  LiCl  und  88,8204  g  H,0.  Auf  1  g  LiCl 
kamen  mithin  28,621  g  H^O. 

Im  Voltameter  wurden  0,4125  g  Ag  reducirt  Diesen 
sind  0,1355  g  Cl  äquivalent.  Nach  der  Electrolyse  wog  die 
Lösung  um  die  Anode  mit  Ausschluss  des  Cadmiums  17,3048  g 
und  gab  2,3660  g  AgCl;  sie  f&hrte  also  0,5851  g  CL  An  Cd 
waren  gebunden  0,1355  g  Cl,  an  Li  0,4496  g.  Diese  bilden 
0,5388  g  LiCl.  Die  Wassermenge,  die  sich  nach  der  Elec- 
trolyse um  die  Anode  befand,  betrug  daher: 

17,3048  -  {  0,5388  +  0,1355  j  =  16,6305  g. 
16,6305  g  H^O  führten  vor  der  Electrolyse  0,4850  g  Cl.    Es 
vmrden  übergeführt:    0,5851  -  0,4850  =  0,1001  g  Cl. 

Hierausfolgt: 

"^    071355  =^'^3^- 

Die  Resultate,  die  ich  in  dieser  Weise  erhalten  habe, 
sind  in  Tabelle  Nr.  1  (p.  295)  zusammengestellt.  Die  mit 
m  überschriebene  Spalte  enthält  die  von  Kohlrausch ^) 
definirten  Molecülzahlen.    Dieselben  gelten  hier  für  4®. 

b.  Jodlithium.  —  Die  Untersuchung  des  Jodlithiums 
geschah  in  derselben  Weise  wie  die  des  Chlorlithiums.  In 
den  höheren  Concentrationen  hatte  die  Lösung  eine  bräun- 
liche Färbung,  die  von  Spuren  von  freiem  Jod  herrührte. 
An  Stelle  der  Salzsäure,  die  vorhin  die  E[Athode  umgab, 
wurde  jetzt  Jodwasserstoffsäure  gebracht.  Dieselbe  enthielt 
ebenfalls  Spuren  von  freiem  Jod.  Die  Prüfung  auf  die  Un- 
veränderlichkeit  der  Lösung  an  der  Trennungsstelle  wurde 
in  derselben  Weise  vorgenommen  wie  bei  den  vorigen  Ver- 
suchen.   Der  Jodgehalt  der  Lösung  wurde  als  Ag  J  bestimmt 

Die  Tab.  Nr.  2  (p.  296)  enthält  die  gefundenen  Resultate, 

1)  KohlrauBch,  Wied.  Ann.  6.  p.  15,  1879. 
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c.  Die  kohlensauren  Verbindungen: 
K,C03,  Na,C03,  LiaCOj. 
Bei  der  Untersuchung  der  kohlensauren  Verbindungen  des 
Kaliums,  Natriums  und  Lithiums  benutzte  ich  einen  Appa- 
rat, der  dem  von  Hittorff^)  bei  der  Untersuchung  des 
Chlorkaliums  angewendeten  ähnlich  war.  Dieser  Apparat 
gestattete,  die  Lösung  um  die  negative  Electrode  (Kathode) 
zur  Bestimmung  der  Ueberflihrungszahl  zu  verwenden.  Die 
Beschaffenheit  des  die  negative  Electrode  enthaltenden  Ge- 
fässes  ergibt  sich  aus  Fig.  11  Taf.  II.  Auf  den  offenen 
Schenkel  des  Gefässes  wurden  die  beim  vorigen  Apparat 
benutzten  Gläschen  aufgesetzt.  Die  Electroden  bildeten 
Platinbleche. 

Auch  dieser  Apparat  war  in  zwei  verschiedenen  Grössen 

angefertigt.    Das  Gefäss  mit  der  negativen  Electrode  hatte 

beim  kleineren  eine  Höhe  von  51  mm  und  beim  grösseren 

eine  Höhe  von  90  mm.    Dort  fasste  es  ungefähr  25  g  H^O, 

'  während  es  hier  50  bis  60  g  aufnahm. 

Der  Gang  der  Untersuchung  war  im  allgemeinen  der- 
selbe wie  früher.  Die  unteren  drei  Gefässe  wurden  mit  der 
zü  untersuchenden  Lösung  gefüllt,  das  obere  mit  einer  viel 
Terdünnteren.  Die  Analyse  wurde  auf  das  Alkalimetall  aus- 
gefohrt  und  der  Gehalt  der  Lösung  an  demselben  aus  dem 
erhaltenen  schwefelsauren  Salz  bestimmt.  Bei  der  Berech- 
nung der  Ueberftthrungszahl  wurde  noch  der  Umstand  be- 
rücksichtigt, dass  an  der  negativen  Electrode  eine  neue  Ver- 
bindung entsteht,  und  dass  Wasserstoff  dort  entweicht. 

Um  die  Unveränderlichkeit  der  Lösung  an  der  Tren- 
nungsstelle  festzustellen,  wurde  zur  Lösung  aus  dem  be- 
treffenden Gläschen  Chlorbarium  im  Ueberschuss  zugesetzt. 
Der  entstandene  kohlensaure  Baryt  wurde  abfiltrirt  und  das 
Filtrat  auf  seine  Neutralität  mit  Lackmuspapier  untersucht. 
Es  durfte,  vorausgesetzt  dass  die  Lösung  an  der  Trennungs- 
stelle unverändert  geblieben  war,  keine  Beaction  auf  Lack- 
mus eintreten.  Die  Umsetzung  wird  durch  folgende  Formel 
ausgedrückt: 

1)  Hittorff,  Pogg.  Ann.  108.  p.  37.  1S57. 
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MjCOa  +  SBaClj  +  2M0H  =  BaCO^  +  4MC1  +  Ba(OH),  +  BaCl, 

nsIMlch        neutral         alkalitoh         nevtnl 

MjCOg  +  SBaClo  =  BaCOg  +  2  MCI  +  2BaC^. 
onldtlioh        neutral  neutral 

Zuerst  wurde  das  kohlensaure  Kali  untersucht.  Das 
specifische  Gewicht  der  Lösung  war  1,0903  bei  der  Tem- 
peratur 22,1  ö.  12,5774  g  Lösung  gaben  1,5915  g  KjSO^. 
Diese  enthalten  0,6982  g  K.  Diese  Menge  K  bildet  1,2624  g 
K2CO3.  Polglich  führten  vor  der  Electrolyse  11,3150  g  H^O 
0,6982  g  K,  und  es  kamen  auf  1  g  K^GO^  8,963  g  H^O. 

Im  Voltameter  wurden  0,4920  g  Ag  reducirt.  Diesen 
sind  Äquivalent  0,0046  g  H  und  0,1784  g  K.  Nach  der  Elec- 
trolyse wog  die  Lösung  um  die  negative  Electrode  22,0023  g 
und  gab  3,0107  g  KjSO^.  Sie  enthielt  also  l,35li8  gK.  Zur 
Bildung  von  KOH  waren  0,1784  g  K  verwendet,  und  es 
waren  mithin  1,1732  g  K  zu  KgCOg  gebunden.  Sie  geben 
2,0728  g  K2CO3.  Die  Wassermenge,  welche  die  negative 
Electrode  umgab,  betrug: 

22,0023  +  0,0046  -  (0,1784  +  2,0728)  =  19,7557  g. 

Vor  der  Electrolyse  führte  diese  Wassermenge  1,2474  g 
K.  Es  wurden  übergeführt  1,3516  -  1,2474  =  0,1042  g  K 
und  folglich  ist: 

-       ^       0,1042       ^.Q. 
l-^'^o!l784=Ö'^^- 

Die  erhaltenen  Besultate  sind  in  der  Tabelle  Nr.  3  (p.  299) 
zusammengestellt 

Die  jetzt  folgenden  Untersuchungen  des  kohlensauren 
Natrons  und  des  kohlensauren  Lithiums  wurden  in  derselben 
Weise  wie  die  des  vorigen  Electrolytes  geführt.  Beim  kohlen- 
sauren Lithium  kommen  der  schweren  Löslichkeit  wegen  nur 
wenige  Lösungen  in  Betracht.  Die  gefundenen  Besultate 
sind  in  den  beiden  Tabellen  Nr.  4  und  Nr.  5  (p.  300)  ent- 
halten. 

d.  Schwefelsaures  Lithium.  Das  schwefelsaure  Li- 
thium wurde  in  derselben  Weise  und  in  demselben  Apparat 
wie  die  kohlensauren  Alkalien  behandelt.  Die  Prüfung  auf 
die  Unveränderlichkeit  der  Trennungsstelle  war  hier  einfacher 
als  bei  den  vorigen  Versuchen.    Da' das  Salz  neutral  war, 
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so  mu8st«  es  auch  nach  der  Electrolyse  neutral  sein.  Ob- 
gleich ich  stets  den  grösseren  Apparat  anwendete,  so  y er- 
mischte sich  doch  das  an  der  negativen  Electrode  sich  bil- 
dende LiOH  schnell  mit  der  übrigen  Lösung  und  drang  bis 
an  die  Trennungsstelle  vor.  Bevor  ich  die  Zeit  ungef&hr 
bestimmt  hatte,  während  welcher  die  Trennungsstelle  unver- 
ändert blieb,  misslangen  mehrere  Versuche.  Die  Dauer  des 
Stromes  musste  sehr  beschränkt  werden,  wie  aus  dem  redu- 
cirten  Silber  zu  ersehen  ist.  Die  nebenstehende  TabeUe  6 
(p.  300)  enthält  die  gefundenen  Resultate. 

e.  Die  Aetzalkalien  KOH,  NaOH,  LiOH.  Die  nun 
folgende  Untersuchung  der  Aetzalkalien  vrurde  in  demselben 
Apparat  vorgenommen  wie  die  der  kohlensauren  Verbin- 
dungen. An  Stelle  der  Goldschlägerhaut  wurden  dünne  Thon- 
platten  mit  Asphaltlack  auf  die  Grläschen  aufgekittet.  An 
der  negativen  Electrode  bildet  sich  lediglich  eine  concen- 
trirtere  Lösung,  und  es  dürfte  daher  eine  Aenderung  der 
Trennungsstelle  nicht  sobald  eintreten.  Vor  jedem  Versuch 
habe  ich  das  Gefäss  mit  der  negativen  Electrode  mit  Schwefel- 
säure ausgewaschen  und  mit  destillirtem  Wasser  ausgespült, 
wodurch  die  Bildung  später  aufsteigender  Luftblasen  ver- 
hindert wurde.  'Eine  besondere  Analyse  der  Lösung  an  der 
Trennungsstelle  habe  ich  nicht  ausgeführt. 

Die  Frage,  welches  die  Jonen  sind,  in  die  der  electrische 
Strom  die  Aetzalkalien  in  wässeriger  Lösung  zerlegt,  wird 
entschieden,  wenn  mit  Seebeck  als  negative  Electrode  Queck- 
süber  benutzt  wird.  Wenn  der  Wasserstoff  mit  dem  Alkali- 
metall wanderte,  so  müssten  bei  diesem  Versuche  Gasbläschen 
Ton  der  Quecksilberoberfläche  aufsteigen,  was  jedoch  nicht 
der  Fall  ist.  Daraus  folgt,  dass  die  Jonen  hier  das  Alkali- 
metall einerseits  und  das  Hydroxyl  OH  andererseits  sind. 

Kali  und  Natron  wurden  von  G.  Wiedemann^)  in  je 
zwei  Lösungen  untersucht.  Die  dort  gefundenen  Ueber- 
führangszahlen  unterscheiden  sich  nicht  wesentlich  von  mei* 
Den  Resultaten.    Nach  Wiedemann  ergab  sich: 


G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  99.  p.  187  u.  ISS.  1S56. 
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Bei  ROH  I  Bei  NaOH 

Spec.  Gew.  d.  Lös.  1  —  »  |  Spec.  Gew.  d.  Lös.        1  -  n 

1,0819  0,245  I  1,0624                     0,161 

1,0281  0,215  1,0503  0,157 

Die  von  mir  gefundenen  Resultate  sind  in  den  Tabellen 
Nr.  7,  8  und  9  (p.  303)  zusammengestellt. 

Die  Lösung  des  Aetzlithions  enthielt  bei  ihrer  Her- 
stellung ausser  geringen  Mengen  von  Kohlensäure  viel  mecha- 
nische Verunreinigung.  Um  letztere  zu  entfernen,  wurde  die 
ganze  Lösung  in  einen  engen  hohen  Standcylinder  gebracht 
und  dort  eine  Woche  sich  selbst  überlassen.  Nach  Verlauf 
dieser  Zeit  hatte  sich  die  Verunreinigung  am  Boden  des 
G-efässes  abgesetzt,  und  die  klare  Lösung  konnte  abgenom- 
men und  zu  den  Versuchen  verwendet  werden. 

Die  Ueberführungszahl  für  Lithium  ist  bei  der  con- 
centrirtesten  Lösung  wegen  eines  Fehlers  in  der  Analyse 
nach  der  Electrolyse  als  zu  niedrig  anzusehen.  Bei  dem 
zweiten  Versuch  mit  der  verdünntesten  Lösung  musste  der 
Strom  sehr  bald  unterbrochen  werden,  weil  die  Asphsdt- 
kittung  am  G-läschen  mit  der  positiven  Electrode  undicht 
wurde.  Es  wxurde  nur  wenig  Silber  reducirt,  und  die  Be- 
obachtungsfehler mögen  einen  erheblichen  Einfluss  auf  das 
Resultat  ausüben. 

Der  Zusammenhang  zwischen  dem  Leitungsvermögen 
eines  Electrolytes  in  verdünnter  wässeriger  Lösung  und  den 
üeberführungszahlen  seiner  Jonen  ist  nach  Kohlrausch ^) 
durch  folgende  Gleichungen  dargestellt: 

M  +  ü  =1  i,       und:      n  =  —,—  • 

Hierin  bedeutet  X  das  Leitungsvermögen  in  verdünnter 
wässeriger  Lösung,  u  ist  die  Beweglichkeit  des  Kations, 
V  die  des  Anions,  n  bedeutet  die  Ueberführungszahl  des 
Anions. 

Mit  Benutzung  der  von  Kohlrausch  beobachteten  Lei- 
tungsvermögen und  der  von  mir  bestimmten  üeberführungs- 
zahlen habe  ich  die  Beweglichkeiten  der  betreffenden  electro- 


1)  Eo)ilrau8ch>  Wied.  Ann.  «•  p.  170  u.  s.  f.  1879. 
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chemischen  Elemente  berechnet  Der  für  n  benutzte  Werth 
findet  sich  in  der  letzten  Spalte  jeder  Tabelle.  Bei  der 
Bestimmung  dieses  Werthes  verfuhr  ich  ähnlich  wie  Eohl- 
rausch^)  bei  seinen  Rechnungen,  indem  ich  für  n  den  Mittel- 
werth  annahm,  der  aus  den  Versuchen  sich  ergab,  bei  wel- 
chen m  zwischen  0,5  und  0,05'  lag. 

Es  ergaben  sich  folgende  Beweglichkeiten  des  Lithiums 
in  seinen  einzelnen  Verbindungen. 

Aus  dem  Chloride,    Jodide,    Sulphate,    Ozydhydr.   1    >fittelweiih 
u  W  =  21,0  22,8  19,4  21  j  21 

Der  Grund,  warum  das  kohlensaure  Lithium  hier  nicht 
berücksichtigt  wurde,  wird  später  angegeben  werden. 
Femer  ergeben  sich  folgende  Beweglichkeiten: 

Aus  dem  Carbouat       Oxydhydrat    i    Mittelwerthe 

Für  Kalium         u  W  =  47,6  51,3  49 

„    Natrium       «10^  =  27,5  82,0  30 

Die  Annahme  von  Kohlrausch,  dass  in  den  Verbin- 
dungen einwerthiger  Metalle  mit  zweibasischen  Säuren  die 
Beweglichkeit  des  Metalles  eine  andere  (kleinere)  ist  als  in 
den  Verbindungen  einwerthiger  Elemente,  ist  bei  den  kohlen- 
sauren Verbindungen  nicht  zutreffend.  Aus  den  oben  an- 
gegebenen XJeberftlhrungszahlen  in  den  kohlensauren  Ver- 
bindungen folgt,  dass  die  Beweglichkeit  des  Metalles  hier 
nahe  dieselbe  ist,  wie  in  den  Verbindungen  einwerthiger 
Elemente.  Die  Doppelatome  K^  und  Nag  bewegen  sich  in 
den  kohlensauren  Verbindungen  K^CO,  und  NagCO,  mit 
derselben  Leichtigkeit  durch  das  Wasser,  wie  die  einfachen 
Atome  K  und  Na  in  den  Verbindungen  mit  anderen  ein- 
werthigen  Elementen.  In  Beziehung  auf  die  Beweglichkeit 
der  Jonen  müssen  die  kohlensauren  Verbindungen  im  Gegen- 
satz zur  Meinung  tou  Kohlrausch ^  von  den  schwefel- 
sauren Verbindungen  getrennt  werden. 

Ferner  folgt: 

Aus  K,CO,,  Na,  CO,         Mittelwerth 

Für  CO,      V 10"  =  30,4  27,5  29 

1)  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  6.  p.  168.  1879. 

2)  KohlrauBch,  Wied.  Ann.  6.  p.  178.  1879. 
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lrKitlO'  =  47,5  50,9  51,5  58,5     46,0 

.    .    .    NaCl,     NaJ,     NaNO«, 
IrNattlO^s  30,7        33,6 


Aus  des  Beobachtungen  über  das  kohlensaure  Lithium 
ergeben  sich  die  Beweglichkeiten  u  lO'^»  27  und  v  10^  ^  38. 
Diese  Werthe  weichen  Yon  den  oben  gefundenen  zu  weit  ab 
und  konnten  deshalb  nicht  mit  in  den  Kreis  der  vorigen 
Betrachtungen  gezogen  werden.  Da  beide  fftr  u  und  v  er- 
haltenen Zahlen  zu  gross  erscheinen,  so  müssen  wohl  be«- 
sondere  Verhältnisse  die  Leitungsfähigkeit  beeinflussen. 

Es  ergibt  sich  femer: 

Für  Gl    aoB  LiOl  « 10'  »  49 

FOr  J      auB  Li  J  v  10'  »  53 

Für  8O4  aus  LijS04        v  10'  «  32 

En^ch  folgt: 

Ans  KOH,      NaOH,       LiOH    |     Mittehrertfa 

Für  OH      « 10'  =»  146,5  145,9  129       '  140 

Wenn  jetzt  noch  die  Beweglichkeiten  der  electroche- 
mischen  Elemente  aus  den  einzelnen  oben  genannten  Ver- 
bindungen in  ähnlicher  Weise,  wie  Kohlrausch^)  es  ge^ 
than  hat,  in  einer  Tabelle  zusammengestellt  werden,  so  nimmt 
dieselbe  folgende  Grestalt  an^: 

KCl,  KBr,  KJ,  KCN,  KNOg,  KOOj,  KCjHgOs,  KjCO,,  KOH 


48,0         47,0         47,6    hlfi 

NaC^HgOa,     Na^COj,     NaOH 
81,3  27»5 

LiJ,  LijiSO^, 

22,8  19,4 


82 


LiOH 
21,0 


29,6 

Li  Gl, 
IrlivlO's 21,0 

Ferner  ergeben  sich  folgende  Beweglichkeiten: 

ioB   .   .    .    KCl,  NHjCl,  NaCl,  LiCl,  BaClj,  SrCl,,  CaCl,,  Ik%Cl,  ZnCl, 
^Gl«10's49,4      48,4      50,2    49,0    49,2       50,3      50,2      48,8     47,7 

KJ,     NaJ,    LiJ,   CaJj,    ZnJ« 

JvlO'rr        .       51,5      50,4    58,0    49,6     47,6 

bs ;    .    K,CO„  Na^COa 

Ar  OD,  r  10'  «       80,4       27,6 

KOH,    NaOH, 

OH  rlO'=«       146,6     146,0 


LiOH 
120,0 


HittelwnüM 
49 

31 

21 

Mittelwerthe 
49 

50 

29 


140 


1)  KohlrauBch,  WiecL  Ann.  6.  p.  171.  1879. 

2)  Die  von  mir  beobachteten  Grössen  sind  hervorgehoben.  Ausser 
memen  Beobachtungen  benutzte  ich  das  von  Kohlrausch  ia  den  be- 
traffenden Tabelien  Wied.  Ann.  6  angegebene  Beobachtungsmaterial. 

Ann.  d.  Phy«.  o.  Chem.    N.  F.  XIIL  20 
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Wenn  mit  Hülfe  der  oben  erwähnten  Tabellen  die  Be- 
weglichkeiten der  electrochemischen  Elemente  in  den  schwefel* 
sauren  Verbindungen  aufgestellt  werden,  so  ergibt  sich,  dass 
die  Beweglichkeit  der  Gruppe  SO4  von  der  Werthigkeit  des 
Elementes  abhängt,  mit  dem  diese  G-ruppe  verbunden  ist 
Die  schwefelsauren  Verbindungen  müssen  hiemach  in  zwd 
Classen  eingetheilt  werden.  Zur  ersten  Olasse  gehören  die 
schwefelsauren  Verbindungen  einwerthiger  Elemente  mit  Aus- 
nahme von  Li^SO^;  in  die  zweite  Classe  gehören  die  schwefel- 
sauren Verbindungen  zweiwerthiger  Elemente.  In  jeder  dieser 
Gruppen  besitzt  80^  eine  yerschiedene  Beweglichkeit.  Li^SO^ 
steht  in  Bezug  auf  die  Beweglichkeit  von  80^  zwischen  bei- 
den Gruppen,  und  es  muss  wohl  auch  hier  die  Leitungs- 
fähigkeit durch  besondere  Verhältnisse  beeinflusst  werden. 

Mit  den  gefundenen  Mittelwerthen  der  Beweglichkeiten 
u  und  V  lassen  sich  jetzt  umgekehrt  die  X  und  n  berechnen. 
Die  folgende  Tabelle  enthält  eine  Zusammenstellung  der 
berechneten  X  und  n  mit  den  beobachteten  Werthen  dieser 
Grössen. 


Molecul.  Leitangsyermögen 

Ueberf ührongszahl  des  Anions 

XW 

9t 

beob. 

ber.     !  ber.  —  beob. 

beob. 

ber. 

ber.  —  beob. 

Li  Gl 

70 

70 

db  0 

0,70 

0,70 

±0,00 

LiJ 

76 

71 

-  5 

0,70 

0,70 

±0,00 

4K,C0, 

78 

78 

±  0 

0,39 

0,37 

-0,02 

iNa,CO, 

55 

60 

+  5 

0,50 

0,48 

-0,02 

KOH 

198 

189 

-  9 

0,74 

0,74 

±0,00 

NaOH 

178 

171 

-  7 

0,82 

0,82 

±0,00 

LiOH 

150 

161 

+  11 

0,86 

0,87 

+0,01 

iLi,SO. 

51 

53 

+  2 

0,62 

0,60 

-0,02 

Die  Differenzen  zwischen  Rechnung  und  Beobachtung 
werden  wohl  auf  Beobachtungsfehler  zurückgeführt  werden 
müssen,  wenn  man  nicht  mit  Kohlrausch  für  wahrschein- 
licher annimmt,  dass  das  Gesetz  der  unabhängigen  Wande- 
rung der  Jonen  nur  angenähert  richtig  ist. 

Zusammenstellung  der  wichtigsten  Resultate. 
1.  In  den  Verbindungen  LiCl,  LiJ,  LiOH,  KOH  und 
NaOH  befolgen    die   electrochemischen   Elemente    bei   der 
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Electrolyse  das  von  F.  Kohl  raus  eh  aufgestellte  Gesetz  der 
anabhängigen  Wanderung. 

2.  Die  Beweglichkeit  telO^  des  Lithiums  ist  21. 

3.  In  Beziehung  auf  die  Beweglichkeit  der  Jonen  müssen, 
im  Q-egensatz  zur  Meinung  von  Kohlrausch,  die  kohlensauren 
Verbindungen  von  den  schwefelsauren  Verbindungen  getrennt 
werden.  Die  Beweglichkeiten  der  Jonen  K  und  Na  sind  in 
den  Carbonaten  dieselben,  wie  in  den  Electrolyten,  die  aus 
zwei  einwerthigen  Elementen  bestehen. 

4.  Die  Beweglichkeit  t;  10^  der  Gruppe  CO3  ist  29. 

5.  In  den  Verbindungen  LijCOj  und  Li^SO^  wird  die 
Leitungsf&higkeit  durch  besondere.  Verhältnisse  beeinflusst. 


Vn.   TJeber  das  galva/nische  Verhalten  der  KoMe^); 
van  Hanichi  Muraoka  ans  Japan. 


§  1. 
Es  ist  durch  die  in  den  letzten  Monaten  erschienenen 
Arbeiten  von  Siemens'),  Beetz')  und  Bergmann^)  als 
sicher  nachgewiesen  worden,  dass  die  Kohle  bei  höherer 
Temperatur  den  electrischen  Strom  besser  leitet,  als  bei 
niederer,  und  dass  die  entgegengesetzten  Resultate  von 
Auerbach*)  auf  Contactfehlern  beruhen.  Ich  habe  vordem 
Erscheinen  der  Siemens'schen  Arbeit  eine  Reihe  von  ver- 
schiedenen Kohlen  auf  ihr  galvanisches  Leitungsvermogen 
untersucht  und  habe  für  alle  Kohlensorten  das  gleiche  Re- 
sultat wie  die  oben  genannten  erhalten..  Da  jedoch  meine 
üntersuchungsmethode  in  Beziehung  auf  Contacte,  auf  die 
es  bei  diesen  Untersuchungen  vor  allen  Dingen  ankommt, 


1)  Auszug  aus  der  Dissertation.  Strassburg  1881. 

2)  Siemens,  Berl.  Ber.  1880.  p.  1. 

3)  Beetz,  Wied.  Ann.  12.  p.  65.  1881. 

4)  Borgmann,  Wied.  Ann.  11.  p.  1041.  1880. 

5)  Anerbach,  Gdtt.  Nachr.  p.  269.  1879. 
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und  auch  in  anderen  Punkten  eine  von  der  Siemens'schen 
abweichende  ist,  da  ich  femer  eine  grosse  Anzahl  von  ver- 
schiedenen Kohlensorten  nntersachte,  so  will  ich  kurz  meine 
Methode  und  Besnltate  angeben.  Ausserdem  habe  ich  ge- 
funden, dass  zwischen  verschiedenen  Kohlensorten  Thermo- 
ströme  von  ziemlich  bedeutender  Stärke  entstehen,  und  habe 
bei  einer  Anzahl  von  Oombinationen  verschiedener  Kohlen 
deren  Grösse  gemessen. 

§  2.    Contacte,  Heizung  und  Messmethode. 

Was  zunächst  die  Contacte  anbetriflFt,  so  gibt  ein  ein- 
faches Anlöthen  der  Drähte  mit  Zinnloth  oder  Schlagbth 
an  die  verkupferten  Kohlenenden  wohl  bis  100^  sichere  Be- 
rührung, bei  höheren  Temperaturen  aber  halten  diese  Con- 
tacte nicht  mehr  aus.  Die  Siemens'sche  Methode,  Kohle 
und  Drähte  zusammen  zu  verkupfern,  konnte  ich  bei  den 
mir  zu  Gebote  stehenden  Mitteln  nicht  anwenden,  da  es 
sehr  schwer  ist,  eine  gute  Verkup&ning  der  Kohle  und 
Drähte  zusammen  zu  erlangen.  Ich  benutzte  endlich  die 
auffallend  geringe  Ausdehnung  der  Kohle,  über  welche  ich 

weiter  unten   einige 
/tyur  /f^  Messungen   angeben 

(FaoaMflMfflÄ werde,  dazu,  um  anf 

-tf— J  bequeme  Weise  Con- 

"^  "       tacte  zu  erhalten,  die 

allen  Anforderungen 
,  genügen. 

^^o^  <^  Ich  bohrte  näm- 

lich, wie  die  Fig.  1« 
zeigt,  in  die  Enden 
der  Kohle  axial  Lo- 
cher a  von  10  bis 
^  15  mm    Länge    und 

verkupferte  die  Enden  der  Kohle  und  die  Löcher.  In 
diese  verkupferten  Löcher  brachte  ich  Silberstückchen  oder 
auch  Schlagloth  hinein  und  steckte  dann  einen  dicht  an- 
schliessenden Kupferstab  b  hinzu,  dessen  Ende  noch  aus  der 
Kohle  etwa  20  mm  herausragte.    An  dieses  heraustretende 


^ 


f^e^^w^ftnmt^nri^irf 


Digitized  by 


Google 


H,  Muraoka. 

Ende  des  Kupferstabes  sowohl  als  auch  an  das  verkupferte 
Ende  der  Kohle  wurden  dünne  Schlaglothplatten  gelegt. 
Darauf  wurde  ein  dünnerer  Draht  fest  und  dicht  an  die 
Kohle  und  den  Kupferstab  gewickelt  (Fig.  \b)  und  nun 
das  Ganze  unter  Benutzung  von  Borax  in  der  Stichflamme 
erhitzt,  bis  das  Schlagloth  schmolz.  Dabei  wurde  der  Kupfer- 
stab in  das  Loch  der  Kohle  hineingedrückt,  bis  er  das  Ende 
desselben  erreichte«  Die  Folge  davon  war,  dass  der  Kupfer- 
stab und  die  inneren  Wände  des  Loches  in  der  Kohle,  die 
ja  verkupfert  waren,  in  vollständig  metallischem  Contact 
standen.  Dieser  Contact  nun,  der  für  niedere  Temperaturen 
ebenso  sicher  ist  wie  der  von  Siemens,  muss  bei  höheren 
Temperaturen  mindestens  ebenso  gut  bleiben.  Der  Kupfer- 
Stab  im  Inneren  der  Kohle  dehnt  sich  mit  steigender  Tem- 
peratur  weit  stärker  aus,  als  die  Kohle,  und  der  Contact 
bnn  deshalb  niemals  gelockert  werden. 

Um  die  Kohle  auf  hohe  Temperaturen  zu  bringen  und 
sie  eine  Zeit  lang  (15 — 20  Minuten)  auf  bestimmter  Tem- 
peratur zu  erhalten,  brachte  ich  dieselbe  in  einen  Heiz- 
apparat, der  folgendermassen  construirt  war.  Eine  Eisen- 
r5bre  von  350  mm  Länge  und  40  mm  Durchmesser,  die  auf 
Tier  Eisenfüssen  steht,  enthält  im  Inneren  eine  längere  und 
engere  Eisenröhre  von  450  mm  Länge  und  20  mm  Durch- 
messer, die  durch  verschiebbare  Eisenringe  in  ihr  befestigt 
ist.  Die  innere  Bohre  diente  zur  Aufnahme  einer  Qlasröhre, 
welche  die  Kohle  und  ^  Thermometer  enthielt.  Alle 
Zwischenräume  wurden  mit  Asbest  ganz  dicht  zugestopft. 
Unter  dem  ganzen  Böhrensystem  befanden  sich  eine  Reihe 
Brenner.  Die  ganze  Vorrichtung  wurde  mit  einer  Eisen- 
hülle gedeckt,  welche  mit  Fenstern  versehen  war,  um  den 
Luftzug  und  die  Begulirung  der  Brenner  zu  gestatten.  Die 
Brenner  konnten  leicht  so  regulirt  werden,  dass  die,  Tem- 
peratur 15 — 20  Minuten  lang  constant  blieb  oder  höchstens 
un  5^  schwankte«  Man  konnte  sicher  sein,  dass  in  dieser 
Zeit  die  Kohle  durchweg  die  Temperatur  angenommen  hatte, 
die  das  Thermometer  zeigte. 

Zur  Widerstandsmessung  bediente  ich  mich  der  Methode 
der  Wheatstone'schen  Brüoke.    Da  die  Yerbindungadrähte, 
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welche  theilweise  in  dem  Heizapparate  waren,  eine  höhere 
Temperatur  und  infolge  dessen  grössere  Widerstände  be- 
kamen,  dieser  Einfluss  sich  aber  durch  Rechnung  schwer 
genau  corrigiren  liess,  so  hatte  ich  diese  Yerbindungsdrtiite 
aus  dicken  Kupferst&ben  gemacht,  deren  Widerstände,  an 
sich  klein,  auch  durch  Erwärmung  keinen  Einfluss  auf  das 
Resultat  hervorbrachten.  Diese  dicken  KupferstAbe  waren 
an  die  Kupferstilbe  b  (Fig.  \b)  mit  Silber  angelöthet. 

§  3.    Beobachtungen  und  Resultate. 

Im  Folgenden  werden  die  Resultate  der  Widerstaads- 
messungen  an  yerschiedenen  Kohlen  (I — X)  angegeben.  Um 
diese  Kohlen  etwas  bestimmter  zu  charakterisiren,  habe  ich 
ihr  specifisches  Gewicht,  ihren  Ausdehnungsco^fficienten  und 
theilweise  ihren  Gehalt  an  Kohlenstoff  bestimmt«  —  Die 
Messung  der  Ausdehnungscoefficienten  geschah  mit  einem 
von  Edelmann^)  construirten  Apparate,  bei  welchem  die 
Verlängerung  des  zu  untersuchenden  Stabes  durch  den  Aus-  * 
schlag  eines  mit  Spiegel  versehenen  Winkelhebels  gemessen 
wird.  —  Die  angegebenen  Zahlen  fär  die  Widerstände  sind 
ausgedrückt  in  Siemenseinheiten,  und  jede  ist  das  Mittel  aus 
einer  Reihe  von  Beobachtungen.  Es  ^rgab  sich,  dass  die 
Widerstandszunahme  nicht  proportional  der  Temperaturab* 
nähme  ist;  es  wurde  daher  aus  jeder  Beobachtungareihe 
eine  quadratische  Formel  berechnet: 

in  welcher  Wt  den  bei  der  Temperatur  t  beobachteten  Wider- 
stand der  betreffenden  Kohle,  fF^  denselben  bei  0^  bedeutet, 
und  a  und  ß  Constanten  sind.  —  Es  ergab  sich,  dass  durch 
eine  solche  Formel  die  Beobachtungen  hinreichend  genau 
dargestellt  werden  konnten. 

Aus  jedem  IVq  ist  sodann  mit  Berücksichtigung  der  ge- 
messenen linearen  Dimensionen  der  Kohlenstücke  für  jedes 
derselben  der  specifische  Widerstand  berechnet,  d.  h.  der- 
jenige, welche  ein  Meter  ^der  Kohle  von  1  qmm  Querschnitt 
bei  der  Temperatur  0®  in  S.-E.  haben  würde. 


1)  Edelmann,  Neuere  Apparate  ftr  naturw.  Schule,  p.  124.  1879. 
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Eohle  L 
Sibirischer  Graphit  aus   dem  Berliner  mineralogischen 
Museum.    Es  wurden  parallelepipedische  St&cke  aus  einem 
grösseren  Stücke  mittelst  einer  Kreissäge  geschnitten. 

BpeoifiBches  Gewicht 1,8 

Procentgeludt  an  Kohlenstoff     .    .    .    98,0 

Ansdehnungsooefficient 0,000  003  8 

Temperatur  26  194  251  802 

F;  beobachtet        0,0785        0,0693        0,0665        0,0646 

Wt  =  0,0799  (1  -  0,000  739  <  +  0,0000002730. 
Specifischer  Widerstand  =  12,20. 

Kohle  n. 
Pariser  Gasretortenkohle  (Mementenkohle). 

Spedfiaches  Gewicht 1,80 

Ansdehnmigsco^cient   ....  0,0000015 

Teiiq[»eratiir  17,5  100 

TTf  beobachtet        0,246  0,240 

/Fe  «0,247  (1  -0,000300.') 
Specifischer  Widerstand  ^  52,28. 

Kohle  m. 
Künstliche  Kohle,   wie   siö  ftLr  electrisches  Licht  be- 
nutzt wird. 

Temperatur  17,0  100 

W^  beobachtet       0,360        0,348 

Wt  =  0,362  (1  -  0,000  405 1). 
Specifischer  Widerstand  «  48,44. 

Kohle  IV. 
Eine  zweite  künstliche  Kohle  für  electrisches  Licht. 

8pecifi8che8  Gewicht 2,87 

Ansdehniiiigsco^cient    ....    0,000  001  5 

Temperatur  26  165  218         835 

W^  beobachtet        0,228        0,219        0,217        0,211 

Wt  =  0,230  (1  -  0,000  425 1  +  0,000  000  715 1^. 
Specifischer  Widerstand  =  42,90. 


1)  Fttr  di<genigen  Kohton,  deren  Widerstandaftnderungen  nur  bis  100* 
ontenueht  sind,  wurde  die  lineare  Formel  angewendet  und  nur  0  be- 
lechnet 
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Kohle  V. 
Künstliche  Kohle  von  Coaks  für  electrisches  Licht^  be- 
zogen aus  der  Maschinenfabrik  von  Heilmann  &  Comp,  in 

Mühlhausen. 

Specifisches  Gewicht 1,90 

Procentgehalt  an  Kohlenstoff     .    .    .    98,1 

AiudehnungscoSfficient 0,000  000  32 

Temperator  28  165  240  838 

W^  beobachtet       0,139        0,135        0,134        0,182 

Wt  =  0,140  (1  -  0,000 156 1  +  0,000 000 052  4 1\ 

Specifischer  Widerstand  =  39,10. 

Kohle  VII.!) 

Bleistift  von  M.  Paber. 

Specifisches  Gewicht 2,36 

Procentgehalt  an  Kohlenstoff     .    .    .    52,0 

Ausdefanmigscoef&oient 0,000000  95 

Temperator  120      139       159       182       210       235       261       287 

7F(  beobachtet    10,50    10,38    10,25    10,14    10,01    9,891    9,770    9,649 

Wt  =  11,2  (1  -  0,000688^  +  0,0000004840. 
Specifischer  Widerstand  «  952,0. 
Kohle  Vin. 
Künstliche  Kohle  Nr.  57  bezogen  von  K  aiser  &  Schmidt 

in  Berlin. 

Specifisches  Gewicht 1,68 

Procentgehalt  an  Kohlenstoff     .    .    .    98,0 

Ausdehnungsco^fficient 0,00000205 

Temperatur  14,8         100 

Wt  beobachtet       0,652        0,638 

fr,  =  0,654  (1-0,00024^). 

Specifischer  Widerstend  =  36,86. 

Kohle  IX. 

Eine  zweite  künstliche  Kohle  von  Kaiser  &,  Schmidt 

in  Berlin. 

Temperatur  11,7  lOÖ   - 

W^  beobachtet       1,224        1,186 

fF,  =  1,281  (1-0,00037/). 
*  Specifischer  Widerstand  =  41,17. 

1)  Kohle  VI  Beigte  ein  merkwfirdiges  Verhalten,  welches  vahrscheiii- 
lieh  auf  Oontaotfehlem  bemhte.  Ich  veisichte  hier  auf  die  Angabe  dieser 
Messungen  und  verweise  auf  meine  Dissertation.  Strassburg  1881. 
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Kohle  X. 
Künstliche  Kohle  für  electrisches  Licht  von  Goudoin. 

Specifische0  Gewicht 1,55 

Ideengehalt  an  Kohlenstoff     .    .    .    97,6 

AasdehnungscoSfEcle^ 0,000  003  0 

Temperatur  31  169  229  322 

TT,  beobachtet        0,0836        0,0797        0,0784        0,0765 

fFt  =  0,0847  (1  -  0^000  415  ^  +  0,000  000  129 1^. 
Specifischer  Widerstand  =  55,15. 

§  4.    Thermoelectrisches  Verhalten  verschiedener  Kohle 
gegeneinander. 

Während  der  in  dem  bisherigen  Theil  der  Arbeit  be- 
schriebenen Untersuchungen  des  Widerstandes  der  Kohlen 
bemerkte  ich,  dass  die  Thermoströme  zwischen  den  Kohlen 
und  den  Zuleitungsdrähten  sowohl,  als  auch  zwischen  zwei 
verschiedenen  Kohlen  nicht  unbedeutend  sind.  Da  möglicher- 
weise die  thermoelectromotorische  Kraft  in  Zusammenhang  mit 
dem  Leitungswiderstand  oder  vielleicht  mit  der  Aenderung 
desselben  steht^  so  untersuchte  ich  die  Ströme  zwischen  dem 
oben  genannten  sibirischisn  Graphit  (Kohle  I)  und  den  ver- 
schiedenen Kohlen,  indem  ich  die  Ströme  mit  einem  Kupfer- 
Neusilberelement  verglich,  welches  letztere  seinerseits  mit 
einem  Daniell'schen  Element  verglichen  wurde»  Die  Mes- 
sungsmethode  war  die  PoggendorfiF'sche.  ^)  In  den  Stromkreis 
X  des  zu  messenden  Elementes  schaltete  ich  Drahtrollen  R 
Ton  bekannten  Widerständen  mit  Quecksilbercontact  ein, 
während  in  dem  Kreise  n  des  Normalelementes  ein  Siemens'- 
scher  Rheostat  Bh  sich  befand,  von  welchem  ich  nur  Stöpsel 
benutzte,  da  der  Schiebercontact  ftir  diesen  Zweck  wohl  nicht 
sicher  genug  ist.  Kleinere  Widerstände  als  eine  S.-E.  konn- 
ten aus  den  Ablenkungen  der  Galvanometemadel  interpolirt 
werden.  Die  Löthstellen  der  heiden  Elemente  wurden  auf 
100^  und  die  Enden  auf  0^^  gehalten.  Steht  das  Galvano- 
meter auf  Null  fär  die  in  die  beiden  Stromkreise  einge- 
schalteten Widerstände: 


1)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  64.  p.  161.  1841. 
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BO  ist: 

r;,-r':       y;-r":            ri-rl 

^.-r^'K-'n             r'-rl 

wenn  E  die  thermoelectrische  Kraft  des  Kohlenelementes, 

bezogen  auf  die  des  Normalelementes  gleich  1,  bedeutet  Die 

aus  den  Beobachtungen  sich  ergebenden  Zahlen  sind  folgende: 

Graphit  gegen  Kohle  II. 

Nr.dorBeob.  I  n  III 

r„  0,506  1,000  1,506 

r„  65,4  131,0  199,0 


Combliutloii  rj  -  r;  r^-rl             £ 

I,  n             0,496  65,6  0,00763 

I,  m           1,000  133,6  0,00748 

n,  m           0,506  68,0  0,00744 

Mittel:  Graphit  —  Kohle  II  =  -  0,00748. 
Graphit  gegen  Kohle  IV. 


Nr.d«B«ob.             I 

n 

ni          IV          V 

r,                0,506 

1,000 

1,506            1,986            2,986 

♦•«             47,0 

74,0 

105,0            182,0            192,0 

Combln. 

£ 

Combin.     fi-rl    rj  -  rj 

E 

i,n 

0,494           27,0 

0,0183 

n,  IV       0,986          58,0 

0,0170 

I,  in 

1,000           58,0 

0,0172 

n,  V         1,986        118,0 

0,0168 

i,iv 

1,480          85,0 

0,0173 

m,  IV       0,408          27,0 

0,0178 

I,  V 

2,480        145,0 

0,0171 

m,  V         1,480          87,0 

0,0170 

n,  in 

0,506          31,0 

0,0163 

IV,  V         1,000          60,0 

0,0167 

Mittel:  Graphit  —  I 

:ohle  IV  =  -  0,0171. 

Graphit  geg 

en  Kohle  V. 

Nr.  der  BMb. 

l 

n         m 

''« 

0,506 

1,000            1,986 

% 

35,0 

61,0            113,0 

K-r^n            ^ 

i,n 

0,494 

26,0            0,0190 

i,in 

1,480 

78,0             0,0190 

n,  m 

0,986 

52,0             0,0190 

Mittel:  Graphit  —  I 

5:ohle  V  =;  ~  0,0190. 

1)  Die  Indices  x  und  n  deuten  die  Stromkreise  des  Kohle-,  leq). 
Normalelementes  an. 
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Graphit  gegen  Kohle  VII. 

Nr. 

derBMb. 

I 

n         m 

IV 

V 

*•«      . 

1,000 

2,986            3,962 

10,08 

45,6 

»•ii 

22,0 

27,0              30,0 

49,5 

157,0 

Combb. 

E 

CombiiL 

rl-rl 

E 

i,n 

1,986 

5,0 

0,397 

n,  IV 

7,094 

22,5 

0,315 

i,ra 

2,962 

8,0 

0,370 

n,v 

42,624 

130,0 

0,820 

i,iv 

9,080 

27,5 

0,330 

m,  IV 

6,118 

19,5 

0,314 

i,v 

44,610 

185,0 

0,380 

ra,  V 

41,650 

127,0 

0,828 

n,  m 

0,976 

8,0 

0,825 

IV,  V 

85,530 

107,0 

0,882 

Afittel:  Graphit  —  Kohle  VII  =  -0,836. 
Graphit  gegen  Kohle  YIII. 


Nr.  der  B9Öb. 

I 

n 

ra          IV 

V 

% 

0,506 

1,000          1,506            1,986          2,986 

^n 

28,0 

41,0            55,0              67,0 

95,0 

Combin. 

r?-r2 

JE         Combin.     r^  -  r« 

<-rl 

£ 

i,n 

0,494 

13,0 

0,0880 

n,  IV     0,986 

26,0 

0,0879 

i,ra 

1,000 

27,0 

0,0370 

n,  V       1,986 

54,0 

0,0368 

1,1V 

1,480 

39,0 

0,0380 

m,  IV     0,480 

12,0 

0,0400 

i,v 

2,480 

67,0 

0,0370     ra,  V       1,480 

40,0 

0,0870 

n,ra 

0,506 

14,0 

0,0861  1  IV,  V       1,000 

28,0 

0,0357 

Mittel' 

Graphit  —  Kohle  VUl  =  - 

0,0874. 

Graph 

it  gegen  Kohle  X. 

Nr.dtrBeob.             I 

n          ra 

IV 

^ 

1,000            1,506            1,986 

2,986 

*•« 

20,0 

29,9              39,0 

59,0 

Combin. 

E 

Combin.    rl-rl 

E 

i,n 

0,506 

9,9 

0,0511 

n,  m    0,480 

9,1 

0,0527 

i,ra 

0,986 

19,0 

0,0519 

n,  IV      1,480 

29,1 

0,0509 

i,iv 

1,986 

89,0 

0,0509 

m,  IV    1,000 

20,0 

0,0500 

Mittel:  Graphit  —  Kohle  X  ==  -  0,0513. 

Graphit  gegen  Kohle  VI« 

Bei  diesem  Element  war  der  Widerstand  der  Kohle 
allein  schon  so  gross,  dass  bei  ihrer  electromotorischen  Kraft 
der  Ausschlag  des  Spiegels  sehr  klein  wurde.  Ich  konnte 
nicht  noch  neue  Widerstände  einschalten,  sondern  musste 
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die  electromotorisohe  Elraft  aus  den  G-esammtwiderstanden 
in  den  beiden  Stromkreisen  x  und  n  («^,  =  2,057,  »;»  =  46,663) 
berechnen.    Es  ergab  sich  dann: 

Graphit  —  Kohle  VI  =  -  0,0190. 
Zur  Yergleichung  des  Normalelementes  mit  einem  Da- 
niell  bediente  ich  mich  ebenfalls  der  Poggendorff^schen  Me- 
thode. Die  Anordnung  war  dieselbe  wie  oben,  nur  musste 
im  Zweige  des  Daniell'schen  Elementes  ausser  dem  Siemens*- 
schen  Widerstandskasten  noch  ein  grosser  Widerstand  ein- 
geschaltet werden,  damit  die  Beobachtung  überhaupt  möglich 
war.  Diesen  Widerstand  brauchte  ich  natürlich  nicht  za 
kennen.  Als  Flüssigkeiten  für  das  DanielPsche  Element 
nahm  ich  concenthrte  KupfervitrioUösung  und  verdünnte 
Schwefelsäure  (1  Vol.  H^SO^  und  8  Vol.  H,0).  In  der 
folgenden  Angabe  bedeutet  Vd,  dem  r«  entsprechend,  den 
Widerstand,  der  in  den  Stromkreis  des  Daniell'schen  Ele- 
mentes eingeschaltet  wurde. 

Kupfer-Neusilber  element 

Nr.  derBeob.  I  H  lü  IV 

r^  2,986  3,962  4,962  10,080 

r^  1129,0  1913,0  2723,0  6870,0 


Combin. 

r'ä-rl 

^n 

Combin. 

^5-^ 

^n 

I,II 

0,976 

784,0 

0,001245 

n,ra 

1,000 

810,0 

0,001285 

i,m 

1,976 

1594,0 

0,001240 

II,  IV 

6,118 

4957,0 

0,001284 

i,iv 

7,094 

5741,0 

0,001236 

IU,IV 

5,118 

4147,0 

0,001284 

Mittel:  Kupfer-Neusilberelement  »  +  0,00124  D. 

BecquereP)  fand  für  das  Kupfer-Neusilberelement  den 
Werth  E  =  0,00126  D.,  ein  Werth,  der  mit  der  obigen  Zahl 
genügend  übereinstimmt  Setzt  man  1  Daniell  gleich 
10000000,  so  kommt  als  Resultat  meiner  Messung  Folgendes: 

Electromotorische  Kraft  E  der  Thermoströme  zwischen 
Kohlen  und  Graphit  (Kohle  I)  ausgedrückt  in  ZehnmiUionteln 
eines  Daniells. 


Nr.toKohl« 

I 

n 

IV 

V 

VI 

vn 

vm 

X 

E 

±0 

+92,6 

+  213 

+235 

+  546 

+4230 

+  464 

+685 

1)  Becquerei,  Ann.  de  dnm.  et  de  phj«.  (4)  7«  p.  415«  1864. 
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Did  einzelnen  Beobachtungen  der  Thermoströme  der 
Kohlen  stinunen  nicht  so  gut  überein,  wie  die  bei  der  Ver- 
gleichnng  des  Normalelementes  mit  dem  des  Daniells.  Es 
kann  dies  in  der  TJngenanigkeit  der  Interpolation  liegeni 
möglicherweise  aber  auch  darin ,  dass  ein  Kohlenelement 
nicht  so  constant  ist  wie  ein  Metallelement. 

§  5.    Zusammenstellung  der  Besultate. 

Zur  besseren  Uebersicht  stelle  ich  hier  die  Besultate 
zusanunen,  indem  ich  die  Kohle  nach  der  Grösse  des  speci- 
fischen  Widerstandes  ordne. 


Tünperftto- 

ooMAoittit 

ß 


Kr. 

life 

TemiMmtur- 

d«r 
Kohle 

oo«fficient 

a 

vn 

952,0 

-0,000  588 

X 

55,15 

-0,000  415 

n 

52,23 

-0,000  300 

m 

48,44 

-0,000  405 

IV 

42,90 

-0,000  425 

IX 

41,17 

-0,000  370 

V 

39,10 

-0,000156 

vin 

36,86 

-0,000  240 

I 

12,20 

-0,000  739 

+0,000  000  434 
+0,000  000129 


+  0,000  000  915 
+0,000000  524 
+0,000000  273 


2,36 
1,55 
1,80 


52,0 
97,6 


2,37  I  — 

1,90  I  98,1 

1,63  I  98,0 

1,80  I  98,0 


+4230 

+  635 
+  92,6 

+  213 

+  285 

+  464 

±  0 


9,5 
30 
15 

15 

8,2 
20,5 
88 


Die  in  der  Tabelle  angegebenen  physikalischen  Eigen- 
schaften lassen  keine  regelmässigen  Beziehungen  zum  Wider- 
stand oder  zu  dessen  Aenderung  erkennen.  Es  lässt  sich 
ja  auch  von  vornherein  vermuthen,  dass  die  Grösse  der 
Widerstände  oder  deren  Aenderungen  nicht  in  einer  ein- 
fachen Beziehung  zu  den  anderen  physikalischen  Eigen- 
schaften stehen,  sondern,  dass  sie  eine  sehr  complicirte 
Function  dieser  Eigenschaften  sind,  weshalb  Schrader^) 
auch  keine  Beziehung  zwischen  den  Widerständen  und  den 
specifischen  G-ewichten  fand.  Unter  den  verschiedenen  Koh- 
len ist  der  Graphit  am  charakteristischsten;  er  hat  den 
kleinsten  galvanischen  Widerstand,  die  grösste  Aenderung  des 
Widerstandes  mit  der  Temperatur,  und  er  ist  electronegativ 

1)  Schrader,  Gott  Nachr.  p.  325.  1875. 
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gegen  alle  anderen  Kohlen,  er  scheint  ausserdem  der  beste 
Wärmeleiter  zu  sein,  was  ich  aber  leider  nicht  qaantitatiT 
untersuchen  konnte.  Der  Graphit  zeichnet  sich  aber  anf- 
fallender'weise  nicht  durch  den  Procentgehalt  an  Kohlenstoff 
und  durch  das  specifische  Gewicht  aus. 

Was  die  Hauptfrage,  die  Aenderung  des  Widerstandes 
mit  der  Temperatur,  anbetrifft,  so  ist  festgestellt,  dass  der 
Widerstand  bei  höherer  Temperatur  abnimmt,  und  zwar  bei 
allen  untersuchten  Sorten  von  Kohlen. 

Endlich  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  Holzkohlen  und 
Steinkohlen,  welche  ich  untersuchte,  mit  dem  Yon  mir  be- 
nutzten Galvanometer  keine  Leitung  erkennen  Hessen. 

Fhjs.  Inst,  der  Univ.  Strassburg,  März  1881. 


ym.    Bemerktmgen  zu  der  Abhandlung  von 
Hrn.  Warburg:    „Ueber  ei/n4ge  Wi/rku/ngen  der 
nutgnetischen  Coerdtivkraft ;  van  Carl  Fromme. 

(AuB  den  Gdtt.  Nachr.  vom  Februar  1881  mitgedieUt  vom  Hrn.  Verl) 


Die  von  Hrn.  War  bürg  mitgetheilten  Untersuchungen^ 
stehen  zu  den  Arbeiten,  welche  ich  vor  einigen  Jahren *) 
unter  dem  Titel  „Magnetische  Ezperimentaluntersuchungen'* 
veröffentlicht  habe,  in  so  naher  Beziehung,  dass  ich  mir  wohl 
erlauben  darf,  einige  Bemerkungen  an  dieselben  zu  knüpfen. 

Die  von  mir  mitgetheüten  Versuche')  bestanden  darin, 
dass  ich  einen  Stahlstab,  dessen  permanenter  Magnetismus 
nahe  seinen  Maximalwerth  besass,  sodass  er  durch  die  an- 
gewandten Kräfte  nicht  mehr  gesteigert  wurde,  der  magneti- 
sirenden  Kraft  P  eines  Stromes  von  zwei  Bunsen  unterwarf^ 
dessen  Intensität  infolge  der  gewählten,  sehr  verdünnten  Sal- 
petersäure stark  abnahm. 

1)  Warburg,  Wied.  Ann.  18.  p.  141—164.  1881. 

2)  Fromme,  Wied.  Ann.  4.  p.  76-107.  1878.  5.  p.  345—388.  1878. 

3)  Fromme,  Wied.  Ann.  4.  p.  102—105.  1878. 
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Der  inducirte  Magnetismus  nahm  dann  ebenfalls  ab, 
aber  in  bei  weitem  geringeren  Yerhältniss  als  die  Kraft. 
Denn  wenn  man,  nachdem  die  Kraft  constant  {p)  geworden 
war,  den  Stab  aus  der  Spirale  entfernte,  also  die  auf  ihn 
wirkende  E^raft  von  p  auf  Null  reducirte,  und  ihn  unmittelbar 
darauf  wieder  in  die  Spirale  brachte,  so  war  das  nun  von  p 
inducirte,  d.  h.  das  ganze  Moment  weniger  dem  permanenten 
bedeutend  (bis  zu  27  Proc.)  kleiner  als  vorher. 

Dies  ist  aber  der  Versuch  von  Hm.  Warburg*),  mit 
dem  Unterschiede  nur,  dass  derselbe  genauere  Messungen 
d^  Kräfte  und  der  Momente  vornahm  und  nicht  nur  bei 
einer  Kraft  p,  sondern  bei  mehreren  beobachtete. 

Mir  kam  es  bei  diesen  Versuchen  hauptsächlich  darauf 
an,  festzustellen,  ob,  wie  ich  vermuthete,  eine  Erschütterung 
des  einer  continuirlich  abnehmenden  Kraft  unterworfenen 
Stabes  u£ter  Umständen  eine  Abnahme  des  Momentes  ver- 
anlassen könnte. 

In  der  That  gelang  dies  auch,  sobald  nur  der  Anfangs- 
werth  P  hinlänglich  grösser  war,  als  diejenige  Kraft  p,  bei 
welcher  die  Erschütterung  geschah.  War  die  Differenz  P—p 
kleiner,  so  konnte  sich  der  Stab  gegen  Erschütterungen  un- 
empfindlich verhalten;  erschütterte  man  endlich,  als  nach 
dem  Eintritt  des  constanten  Werthes  der  Stab  aus  der  Spi- 
rale entfernt  und  wieder  eingeschoben  war,  so  beobachtete 
man  eine  Zunahme  des  Momentes.  Aber  es  erreichte  da- 
durch bei  weitem  nicht  den  Werth,  auf  welchen  es  vorher 
durch  die  Erschütterungen  gesunken  war  —  bei  einer  Be- 
obachtung war  das  Verhäitniss  213:158  — ,  und  ganz  ent- 
sprechend wurde  auch  bei  Warburg's  Beobachtungen^  die 
Differenz  der  Momente  in  der  ab-  und  aufsteigenden  Reihe 
der  Kräfte  infolge  von  Erschütterungen  zwar  kleiner,  aber 
mcht  gleich  Null  gefunden. 

Ich  habe  früher  die  Ansicht  ausgesprochen,  dass  die 
bei  Erschütterung  während  einer  continuirlich  abnehmenden 
Kraft  eintretende  Abnahme  des  Momentes  und  die  bei  con- 


1)  Warburg,  L  c.  p.  142. 

2)  l  c.  p.  150. 
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stanter  Kraft  erfolgende  Zunahme  sich  gegenseitig  ergänzen, 
indem  beide  Erscheinungen  auf  eine  Art  von  Beibongswider- 
stand  hindeuten,  welcher  der  Drehung  der  Molecularmagnete 
entgegenwirkt. 

Auch  Hr.  Warburg  weist  auf  die  Analogie  der  tob 
ihm  untersuchten  Erscheinung  mit  der  bei  der  Bewegung 
fester  Körper  auftretenden  Beibung  hin«^) 

Käme  aber  allein  eine  Art  Beibung  der  Molecularmag- 
nete in  Betracht,  so  sollte  man  erwarten,  dass  die  Momente 
in  der  ab-  und  aufsteigenden  Beihe  der  Ki^e  bei  hinzu- 
tretender Erschütterung  gleich  würden,  was  weder  nach  Hm. 
Warburg's  noch  nach  meinen  Versuchen  der  Fall  ist 

Ich  glaube  deshalb,  dass  man  besser  thun  wird,  Ton 
einer  Analogie  mit  der  Beibung  fester  Körper  ganz  abzu- 
sehen, und  will  im  Folgenden  zeigen,  dass  die  Ton  Hrn. 
Warburg  beobachtete  Erscheinung  vielmehr  untef  den  Be- 
griff der  magnetischen  Nachwirkung  fällt,  welche  ioh^  ein- 
gehender untersucht  habe. 

Wir  setzen  voraus,  ein  Stab  besitze  ein  so  grosses  per- 
manentes Moment,  dass  eine  Beihe  von  Kräften  nicht  im 
Stande  ist,  dasselbe  zu  vergrössern.  Unterwerfen  wir  den 
Stab  einer  dieser  Kräfte  —  sie  sei  p  — ,  so  lässt  sich  durch 
wiederholtes  Einschieben  und  Ausziehen  des  Stabes  aus  der 
Spirale,  d.  h.  durch  häufigen  Wechsel  zwischen  den  Frenzen 
0  und  p  erreichen,  dass  das  von  p  inducirte  Moment  einen 
Constanten  Werth  annimmt,  sich  bei  weiterer  Wiederholung 
•  der  Impulse  nicht  mehr  ändert. 

Lassen  wir  dann  vorübergehend  eine  grössere  Kraft  P 
wirken  und  stellen,  nachdem  wir  zuvor  P  auf  Null  re- 
ducirt  haben,  p  wieder  her,  so  zeigt  sich  jetzt  das  Moment 
vergrössert. 

Die  Zunahme  des  Moments,  welche  als  Nachwirkung 
der  grösseren  Kraft  bezeichnet  wurde,  liess  sich  nur  dadurch 
wieder  beseitigen,  dass  man  die  Kraft  p  mehrmals  wirken 
liess:  Je  öfter  man  zwischen  p  udd  0  wechselte,  desto  kleiner 


1)  l.  c.  p.  163. 

2)  Fromme,  Wied.  Ann.  4.  p.  88—92.  1878. 
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wurde  das  Moment,  bis  es  schliesslicli  wieder  den  früheren 
Werth  erreichte. 

Die  Zunahme  des  von  p  inducirten  Momentes  wuchs 
mit  P.  Blieb  F  constant  und  wurde  />  yariirt,  so  nahm  mit 
Ton  F  an  abnehmendem  p  die  Nachwirkung  von  Null  bis 
zu  einem  Maximum  zu  und  convergirte  mit  weiter  abneh- 
mendem p  mit  diesem  gegen  Null.  Sie  folgte  abidr  nicht  dem 
einfachen  Gesetze: 

iV=  Const.  piF-p), 

sondern  einem  viel  complicirteren,  etwa: 

iV=  Const.  p<^(F-^pf, 

wo  a  und  b  positive  echte  Brüche. 

Diese  Nachwirkungserscheinungen  mussten  sich  natür- 
lich auch  bei  der  vorhin  beschriebenen  Wirkung  einer  in- 
Gonstanten,  continuirlich  abnehmenden  Exaft  zeigen,  und  ich 
habe  damals  auch  darauf  hingewiesen^),  dass  wenn  nach  dem 
Eintritt  eines  constanten  Werthes  p  diese  Kraft  mit  einer 
Seihe  von  Impulsen  wirkte,  nicht  sofort  beim  ersten  ein 
constantes  Moment  eintrat.  Doch  blieb  die  bei  folgenden 
Impulsen  noch  eintretende  Abnahme  des  Momentes  klein  im 
Vergleich  zu  der  nach  der  ersten  Entfernung  des  Stabes  aus 
der  Spirale  beobachteten. 

Beispielsweise  wurde  ein  Stab  einer  Elraft  F  ==  467  aus- 
gesetzt, welche  continuirlich  bis  p  =  369  abnahm.  Das 
inducirte  Moment  war  dann  TM^  =  418.  Darauf  wurde, 
während  die  Spirale  ein  constanter  Strom  von  der  magne- 
tisirenden  Kraft  p  =  369  durchäoss,  der  Stab  aus  der  Spi- 
rale entfernt  und  wieder  eingeschoben.  Er  gab  nun  TM^^ 
=  307.  Beducirte  man  nochmals  die  Kraft  auf  NuUund 
steigerte  sie  wieder  auf />,  so  war  Til^^SOO,  und  so  fiel 
bei  weiteren  Impulsen  TM  bis  zu  einem  (hier  nicht  beob- 
achteten) kleinsten  Werthe  TMn,  der  von  der  Grösse  von  F 
ganz  unabhängig  war. 

Wahrend  ich  nun  früher  die  DiflFerenz  TM^  -  TMn  als 
Nachwirkung  der  Kraft  F  bezeichnete,  scheint  es  mir  rich- 


1)  1.  c  p.  104. 
Abb.  d.  PhjB.  o.  Cbem.  N.  F.  XIIL  21 
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tiger,  mit  TM^  zu  beginnen  imd  unter  der  durch  P  erzeugten 
Nachwirkung  den  Unterschied  TM^  -  TM^  zu  verstehen. 

Die  Berechtigung  hierzu  liegt  auf  der  Hand;  man  Ter- 
gleiche  aber  auch  die  von  Hxn.  Warburg  mit  y  bezeichiie- 
ten  Differenzen  der  magnetischen  Momente,  welche  der  obigen 
Differenz  TM^  —  TM^  entsprechen,  mit  meinen  Nachwirkongs- 
zahlen  iV.^) 

Zum  Beispiel: 

Warburg*) 


y^TM,-  IM, 

0    I     39     .     43 

27     1       0 

bei  p 

0     1     20         41 

60       89  (P) 

Fromme^ 

N  =  TU,  -  TM^   1    0    1    4,3       15,8       10,5  |    5,2    |      0 

bei  p    I    0    I    81     I     72    I    129    |   214   |  357  (P) 

Man  sieht  sofort,  dass  die  y  und  N  denselben  Verlauf 
haben:  sie  sind  beide  der  Null  gleich  f ür  /?  =  0  und  p=^P 
und  besitzen  bei  einer  zwischen  0  und  P  liegenden  Kraft 
ein  Maximum,  sie  lassen  sich  beide  nicht  durch  eine  Grlei* 
chung  von  der  Form  iV=  Const.  /»(-P— p)  darstellen. 

Hiernach  dürfte  es  mehr  als  wahrscheinlich  sein,  dass 
die  von  Hm.  Warburg  gemessenen  Unterschiede  der  mag- 
netischen Momente  zu  der  Erscheinung  der  magnetischen 
Nachwirkung  gehören,  d.  h.  einen  Theil  derselben,  aber  den 
weitaus  grössten  bilden.  Die  magnetische  Nachwirkung  ist 
aber  eine  Erscheinung,  welche  sich  aus  den  hypothetischen 
Vorstellungen,  die  in  die  Lehre  vom  Magnetismus  bis  jetzt 
Eingang  gefunden  haben,  schwerlich  erklären  lässt;  es  ent- 
spricht ihr  auch  keine  analoge  Erscheinung  auf  einem  anderen 
Gebiete  der  Physik;  es  wäre  denn  die  nach  Hm.  Streintz 
bei  den  Torsionsschwingungen  von  Metalldrähten  eintretende 
„Accommodation's  deren  Bestehen  indess  durch  die  Beob- 
achtungen von  Hm.  P.  M.  Schmidt  einigermassen  in  Frage 
gestellt  ist. 


1)  1.  c.  p.  89. 

2)  1.  c  p.  152  (unter  IIb). 

3)  L  c.  p.  89. 
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Es  soll  nun  untersucht  werden,  ob  die  Differenz  der 
magnetischen  Momente  und  folglich  die  Arbeit,  welche  dem 
Stabe  bei  Durchlaufung  eines  Cyclus  P.,p..O.,p.,P  zuge- 
f&hrt  wird,  von  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Kraft 
geändert  wird,  abhängt. 

Hr.  Warburg^)  hält  es  für  wahrscheinlich,  dass  eine 
solche  Abhängigkeit  nicht  besteht,  wenigstens  nicht  bei 
dünnen  Drähten. 

Ich  will  im  Folgenden  auf  G-rund  der  Versuche,  welche 
ich  in  der  3.  Abhandlung  ^  mitgetheilt  habe,  diese  Frage  zu 
beantworten  suchen. 

Nachdem  von  y.  Waltenhofen  vor  längeren  Jahren 
schon  beobachtet  war,  dass  es  bei  plötzlicher  Unterbrechung 
des  magnetisirenden  Stromes  möglich  ist,  einem  Eisenstab 
ein  permanentes  Moment  zu  ertheilen,  desseti  Vorzeichen 
dem  des  temporären  Moments  entgegengesetzt  ist,  hatte 
G.  Wiedemann  in  seinem  „Gralyanismus'^  darauf  aufmerk- 
sam gemacht,  dass  diese  anomale  Magnetisirung  vielleicht 
nicht  in  der  Natur  des  Magnetismus,  sondern  in  den  Strömen 
begründet  sei,  welche  beim  Oeffnen  des  magnetisirenden 
Stromes  in  der  Masse  des  Eisens  inducirt  werden. 

Ich  habe  den  Versuch  y.  Waltenhofen's  wieder  auf- 
genommen in  der  Meinung,  dass,  wenn  auch  die  Vermuthung 
Wiedemann's  sich  als  richtig  ergeben  und  dem  Versuche 
sein  theoretisches  Interesse  nehmen  sollte,  er  doch  fUr  die 
Praxis  magnetischer  Untersuchungen  yon  fundamentaler  Be- 
deutung bleibt. 

Die  Untersuchung  wurde  in  der  Weise  geflihrt,  dass 
man  den  magnetisirenden  Strom  entweder  schloss,  bevor 
der  Eisen-  oder  Stahlkörper  (langsam  und  ohne  Erschfitte- 
nmg)  in  die  Spirale  eingeschoben  wurde,  und  ihn  öffnete, 
nachdem  der  Körper  ebenso  aus  der  Spirale  entfernt  war, 
oder  dass  man  ihn  schloss  und  öfiEnete,  während  sich  der 
Körper  in  der  Spirale  befand.  Die  bei  beiden  Verfahren 
resulürenden  magnetischen  Momente  wurden  miteinander 
verglichen. 

1)  1.  c.  p.  156. 

2)  Fromme,  Wied.  Ann.  5.  p.  845^388.  1878. 

21» 
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Ich  führe  nur  folgende  Ergebnisse  der  Untersuchung  an: 

1.  Das  ganze  von  einer  Kraft  erregte  Moment,  also  das 
temporäre  plus  dem  permanenten  Moment,  ist  bei  Befolgung 
des  zweiten  Verfahrens  grösser,  das  permanente  Moment 
kleiner,  als  bei  Magnetisiruug  nach  dem  ersten  Verfahren. 

2.  Die  Unterschiede  sind  desto  geringer,  je  härter  der 
Körper  ist,  und  je  gestrecktere  Form  er  besitzt,  derart,  dass 
der  Unterschied  der  ganzen  Momente,  welcher  immer  Tiel 
kleiner  ist  als  der  der  permanenten,  sowohl  bei  Stahlstäben 
und  -drahten,  als  auch  bei  sehr  dünnen  Eisendrähten  naheza 
der  Null  gleich  wird. 

3.  Der  Unterschied  der  permanenten  Momente  wächst 
bei  compacten  Stäben  stetig  mit  der  magnetisirenden  Eraft^ 
bei  dünnen  Drahtbündeln  dagegen  zeigt  er  Maxima  und 
Minima. 

4.  Wenn  der  zu  magnetisirende  Körper  mit  einem  ge- 
schlossenen leitenden  Bohr  umgeben  ist,  sodass  sich  im 
Augenblick  der  Stromschliessung  und  -Öffnung  Inductions- 
ströme  in  demselben  bilden  können,  so  werden  die  obigen 
Unterschiede  bedeutend  kleiner,  namentlich  der  der  perma- 
nenten Momente,  welcher  bei  Stahlstäben  und  Eisen-  oder 
Stahldrahtbündeln  und  nicht  zu  grosser  magnetisirenderSjraft 
sogar  ein  dem  oben  angegebenen  entgegengesetztes  Vorzeichen 
erhält. 

5.  Reducirt  man  bei  dem  zweiten  Verfahren  die  Kraft 
derart  auf  Null,  dass  man  sie  zunächst  auf  einen  sehr  kleinen 
Werth  bringt  —  etwa  durch  Einschaltung  einer  Parallel- 
leitung von  sehr  kleinem  Widerstände  zur  Magnetisirangs- 
spirale  —  und  dann  erst  den  Strom  unterbricht,  so  findet 
man  bei  Eisenstäben  den  Unterschied  der  permanenten  Mo- 
mente kleiner,  bei  Stahlstäben  und  Eisendrahtbündeln  aber 
nahezu  gleich  Null  und  mit  einem  dem  in  1.  angegebenen 
entgegengesetzten  Vorzeichen. 

Auf  Grund  dieser  Resultate  glaubte  ich  schliessen  zu 
müssen,  dass  den  Unterschieden,  welche  die  magnetischen 
Momente  bei  den  genannten  beiden  Magnetisirungsverfahren 
aufweisen,  eine  Ursache  zu  Grunde  liegt,  welche  aus  dem 
Wesen  des  Magnetismus  selbst  abgeleitet  werden  muss. 
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Dass  die  Erscheinung  sich  nicht  auf  Inductionsströme 
zarQckfiihren  lässt,  beweist  am  besten  ihr  Auftreten  auch 
bei  Bündeln  dünnsten  Pariser  Blumendrahts,  es  ist  aber  auch 
daraus  schon  ersichtlich,  dass  sie  viel  weniger  ausgeprägt  ist 
und  sogar  verschwinden  kann,  wenn  man  absichtlich  das 
Auftreten  von  Inductionsströmen  befördert  durch  Umgebung 
des  Stabes  mit  einem  geschlossenen  Metallrohr  oder  durch 
Beduction  der  magnetisirenden  Kraft  bei  geschlossen  blei- 
bender Leitung. 

Ich  habe  deshalb  versucht,  meine  Resultate  mit  Hülfe 
der  Vorstellungen  zu  erklären,  welche  wir  uns  nach  der 
Hypothese  drehbarer  Molecularmagnete  von  dem  Vorgang 
der  Magnetisirung  bilden,  und  ich  denke,  dass  dieser  Ver- 
such die  Möglichkeit  einer  solchen  Erklärung  für  die  Mehr- 
zahl der  von  mir  beobachteten  Thatsachen  gezeigt  hat. 

In  der  jüngsten  Zeit  ist  nun  der  Waltenhofen'sche  Ver- 
such von  Hm.  Eighi^)  als  neu  publicirt  worden.  Er  hält 
die  anomale  Magnetisirung  für  eine  in  theoretischer  Be- 
ziehung wichtige  Erscheinung,  wohingegen  die  Hm.  Bartoli 
und  Alessandri^)  die  Meinung  geltend  gemacht  haben, 
dass  der  Erscheinung  jede  Bedeutung  fehle,  da  sie  bei  ihren 
Versuchen  sofort  nur  normalen  Magnetismus  gefunden  hätten, 
sobald  sie  den  starken  Oeffnungsfunken  am  Quecksilber  ver- 
mieden. Dies  geschah,  indem  sie  den  Strom  durch  Ent- 
fernung zweier  Zinkelectroden  in  Zinksulfatlösung  oder  durch 
Abwickelung  eines  Wheatstone'schen  Rheostaten  sehr  stark 
schwächten,  bevor  sie  ihn  an  Quecksilber  unterbrachen. 

Dieses  Resultat  ist  nicht  neu,  denn  dieselbe  langsame 
Beduction  der  magnetisirenden  Kraft  erreicht  man  mit  Hülfe 
des  von  mir  vorhin  als  erstes  bezeichneten  Magnetisirungs- 
Terfahrens,  das  stets  normale  Momente  lieferte. 

"Wenn  femer  die  Herren  Bartoli  und  Alessandri 
den  permanenten  Magnetismus  bei  kleinen  Kräften  anomal, 
bei  grösseren  aber  normal  fanden,  so  entspricht  das  meinem 
Resultat*),  dass  der  Unterschied  der  permanenten  Momente 

1)  Bighi,  Oompt.  rend.  90.  p.  688.  1880. 

2)  Bartoli  u.  Alessandri,  II  nuovo  Ciin.  (3)  8.  p.  16—19.  1880. 

3)  L  c.  p.  860  a.  £.  p.  361  a.  A. 
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bei  den  bßiden  Magnetisirungsverfahren,  in  Theilen  des  nach 
dem  ersten  gefundenen  ausgedrückt,  mit  wachsender  Kraft; 
bis  zu  einem  Maximum  zunimmt,  von  welchem  er  bei  Stäben 
wieder  herabsinkt. 

Die  Verf.  geben  aber  zu,  dass  eine  vollständige  Unter- 
suchung der  Erscheinung  schon  deshalb  nützlich  sei,  weil 
sie  Aehnlichkeit  mit  den  bei  der  Entladung  einer  Leydener 
Batterie  beobachteten  Magnetisirungsvorgängen  zeige. 

Diese  Analogie  habe  ich  aber^)  schon  ausführhch  be- 
gründet. 

Hr.  Righi^  hat  in  einer  Erwiderung  auf  die  Bemer- 
kungen der  Herren  Bartoli  und  Alessandri  weitere  in 
dieser  Richtung  von  ihm  gemachte  Versuche  in  Aussicht 
gestellt,  von  denen  ich  noch  keine  Kenntniss  habe  nehmen 
können.') 

In  einem  kurzen  Referat*)  über  die  Versuche  von 
Bartoli  und  Alessandri  bemerkt  Hr.  G.  Wiedemann, 
dass  dieselben  mit  seiner  Erklärung  der  Erscheinung  durch 
Inductionsströme  stimmen. 

Dass  und  warum  ich  dieser  Erklärung  keine  Berechti- 
gung mehr  zugestehen  kann,  habe  ich  oben  schon  gesagt 
Ich  glaube  vielmehr:  die  beschriebenen  Erscheinungen  liefern 
uns  den  Beweis,  dass  die  Grösse  des  temporären  und  des 
permanenten  Moments  von  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher 


1)  1.  c.  p.  381—382. 

2)  Righi,  H  nuovo  Cim.  (3)  8.  p.  102—103.  1880. 

8)  Während  der  Correctur  lese  ich  in  den  Beibl.  5.  p.  62—65.  1861 
eine  ZuBammensteliung  aller  von  Hm.  Righi  erhaltenen  Gresetze.  Die- 
selben  sind  zum  Theil  in  meiner  oben  citirten  Abhandlung  schon  ent- 
halten. Mit  Bündeln  von  sehr  dünnen  Eisendrähten  hat  Hr.  Righi,  wie 
es  scheint,  nicht  experimentirt. 

Gegenüber  den  Bemerkungen  des  Hm.  Ref.  halte  ich  meine  Ansicht 
aufrecht,  dass  ich  durch  meine  Versuche  mit  Eisendrahtbündeln,  welche 
ebenfaUs  den  Unterschied  der  permanenten  Momente  in  der  regehnSssigsten 
Weise  zeigten,  schon  nachgewiesen  zu  haben  glaube,  dass  Inductions^ 
ströme  keinesfalls  zur  Erklärung  ausreichen  können. 

Uebrigens  bin  ich  augenblicklich  mit  weiteren  Versuchen  über  diesen 
Gegenstand  beschäftigt. 

4)  Beibl.  4.  p.  738.  1880. 
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m&B  die  magnetisirende  Kraft  bis  zu  dem  gewünschten 
Werthe  ansteigen  oder  fallen  lässt,  abhängt,  und  dass  man 
die  Erklärung  direct  in  unseren  theoretischen  Vorstellungen 
vom  Magnetismus  suchen  muss. 

Nachdem  somit  bewiesen  ist,  dass  die  Geschwindigkeit, 
mit  welcher  die  magnetisirende  Kraft  von  einem  "Werthe  zu 
einem  anderen  übergeht,  auf  die  Grösse  des  inducirten  Mo- 
ments einen  Einfluss  ausübt,  bleibt  die  Frage  zu  erörtern, 
ob  unter  den  Versuchsbedingungen,  unter  welchen  Hr.  War- 
burg arbeitete,  dieser  Einfluss  überhaupt  von  merkbarer 
Grösse  war? 

Die  continuirliche  Variation  der  magnetisirenden  Ejraft 
wurde  mit  Hülfe  eines  dem  Du  Bois'schen  ähnlichen  Bheo- 
staten  ausgeführt,  nur  der  Uebergang  von  dem  kleinsten 
Werthe  der  Kraft,  bei  welchem  das  inducirte  Moment  be- 
obachtet wurde,  bis  zur  Null  und  umgekehrt  geschah  durch 
Ausziehen,  resp.  Eintauchen  des  Leitungsdrahts  in  Queck- 
silber. Es  konnte  von  einer  continuirlichen  Ab-  und  Zu- 
nahme bei  kleinen  Kräften  deshalb  abgesehen  werden,  weil 
sich  herausstellte,  dass  das  obige  Verfahren  die  gleichen 
Resultate  lieferte  —  was  man  nach  den  Ergebnissen  meiner 
Versuche  ohne  weiteres  nicht  erwarten  sollte. 

Drei  Ursachen  können  eine  Differenz  der  Resultate  ver- 
deckt haben: 

1)  Eine  sehr  gestreckte  Form  des  Stabes. 

2)  Eine  stahlartige  Beschaffenheit  desselben. 

3)  Die  Wickelung  der  Spirale  auf  ein  geschlossenes 
MetaUrohr. 

Die  erste  Ursache  sowohl  als  die  zweite  sind  jede  Air 
sich  schon  genügend,  den  Unterschied  zwischen  den  indu- 
cirten (verschwindenden)  Momenten  fast  vollständig  aufzu- 
heben, während  eine  jede  der  drei  Ursachen  den  Unterschied 
der  permanenten  Momente  vermindert,  und  falls  zwei  von 
ihnen  zusammenwirken,  auf  ein  Minimum  reducirt. 

Die  erste  Bedingung  war  in  der  That  bei  den  Ver- 
suchen meist  erfüllt,  und  auf  das  Stattfinden  der  zweiten 
schliesse  ich  aus  der  zuweilen  bedeutenden  Grösse  der  per- 
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manenten  Momente.    Ueber  die  Wickelung  der  Spirale  liegt 
keine  Angabe  vor. 

Es  genügt  aber  auch  eine  sehr  gestreckte  Form  der 
Eisenkörper  zur  Führung. des  Nachweises ,  dass  die  Diffe- 
renzen der  inducirten  Momente  in  der  ab-  und  aufsteigenden 
Beihe  der  Kräfte  von  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die 
Kraft  geändert  wurde,  nicht  merkbar  beeinflusst  worden  sind. 
Denn  es  sind  die  Momente  in  der  aufsteigenden  Reihe  nach 
Satz  2)  p.  324)  und  die  in  der  absteigenden  nach  Satz  5) 
von  der  Geschwindigkeit  fast  vollkommen  unabhängig. 

In  beiden  Fällen  ist  dies  eine  Wirkung  des  Extrastro- 
mes, wie  ich  a.  a.  0.  gezeigt  habe. 

Dagegen  muss  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die 
Kxaft  geändert  wird,  in  folgendem  Sinne  ihren  Einöuss  gel- 
tend machen,  sobald  man  Eisenstäbe  wenig  gestreckter  Form 
dem  Processe  unterwirft:  Je  grösser  man  die  Geschwindig- 
keit wählt,  desto  tiefer  wird  der  Anfangspunkt,  und  desto 
höher  der  Endpunkt  der  Curve  (Taf.  I  Fig.  5)  rücken.  Die 
Curve  erhält  eine  grössere  Ausdehnung  in  der  Länge,  zu- 
gleich aber  gehen  ihre  beiden  Aeste  näher  zusammen. 

In  welcher  Weise  sich  hierdurch  der  Flächeninhalt  der 
Curve,  also  die  Arbeit,  ändert,  lässt  sich  ohne  weiteres  nicht 
entscheiden. 

Giessen,  im  Januar  1881. 


IX.    IHe  Intensität  der  horizontalen  erämtioffne' 
tischen  Kraft  für  Götti/ngen  i.  J.  1880,  nebst  der 
Säcularvariation  derselben;  von  Karl  Sehering* 

(Auszog  aus  den  Grdttinger  Nachrichten  vom  2.  März  1881,  p.  133—176.) 

In  dem  Gauss'schen  eisenfreien  magnetischen  Observa- 
torium bei  der  hiesigen  Sternwarte  ist  im  Jahre  1880  eine 
Anzahl  Bestimmungen  der  horizontalen  Intensität  T  aus- 
geführt. Während  einer  jeden  solchen  Bestimmung  wurden 
die  magnetischen  Yariationsinstrumente  abgelesen  und  femer 
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der  erhaltene  Werth  yon  den  täglichen  Variationen  befreit. 
Das  Mittel  aus  den  im  April,  Angust,  October,  November 
angestellten  Beobachtungen  hat  das  definitive  Besultat  ergeben : 

Gröttingen 
Nördl.  Breite:  5P  31,8'  , 

OestLLängel     ^o^aa^    Zeit:  1880,64;  r=  1,86357     ^'"''^ 


9«  56,6' 


(mg)^ 


(iam)i.Sec. 


T.Greenwich/' 

(Bei  dem  in  den  Göttinger  Nachrichten  angegebenen 
Mittelwerthe:  Zeit:  1880,56,  r=  1,86332,  war  der  in  der 
folgenden  Tabelle  unter  Nr.  8  stehende  Werth  noch  nicht 
berücksichtigt). 

Die  einzelnen  Beobachtungen  ergaben  folgende  mit  (T) 
bezeichnete  Werthe,  nach  ausgeführter  Reduction  auf  die 
Nonnalmaasse  und  auf  das  Mittel  mehrtägiger  Ablesungen 
um  1*^,  9^,  20**  am  Bifilar,  femer  nach  Berücksichtigung 
der  Inductionswirkung  des  Erdmagnetismus  auf  den  Haupt- 
magnet: 


Nr. 

Zeit  der 
Beob. 

{T) 

Beducirt  auf  Mittel  aus 

Ablesungen  am  Bifilar 

vom 

1 

1 

1880    April      9 

21»^ 

1,86320 

April    10-18     ' 

2 

Aug.     10 

10 

1,86321 

3 

Aug.     11 

10 

1,86924* 

l      Aug.     10-14 

4 

Aug.     12 

10 

1,87208* 

5 

Octob.  20 

9 

1,86363 

1 

6 

Octob.  21 

10 

1,86322 

)      Octob.  20—24 

7 

Octob.  22 

9 

1,86347 

1 

8 

NoVb.   17 

9 

1,86445 

Novb.  17-18 

Die  Werthe  unter  Nr.  3  und  Nr.  4  sind  bei  der  Be- 
rechnung des  oben  angegebenen  Mittelwerthes  ausgeschlossen, 
weil  während  dieser  Beobachtungen  sehr  starke  Variationen 
stattfanden:  Am  Abend  des  11.  Aug.  in  der  Zeit  von  8^  30 
bis  11^  betrug  die  Differenz  zwischen  dem  kleinsten  und 
grössten  Werthe: 

der  Horizontalintensität:      0,0040.  T 

der  Declination:     .    .    .    24,2' 
am  Abend  des  12.  Aug.  in  der  Zeit  von   8»^  30  bis  11»^  30: 
0,0070.  arund  49,4'. 
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Diese  aussergewöhnlich  grossen  Yariationeii  erregen  nm  so 
mehr  Interesse*,  als  an  denselben  Tagen  in  vielen  Tele- 
graphenleitnngen  in  ganz  Europa  und  an  der  Ostküste  Yon 
Afrika  und  Asien  Störungen  bemerkt  und  ausserdem  in  den 
nördlichen  Ländern  NordÜchterscheinungen  beobachtet  sind.^) 

Die  Beobachtungen,  aus  denen  die  Werthe  {T)  berechnet 
sind,  wurden  sämmtlich  so  angestellt,  dass  es  möglich  war, 
den  mittleren  Fehler  einer  jeden  beobachteten  Grosse  zu 
ermitteln.    Bezeichnet : 

K  das  Trägheitsmoment  des  Hauptmagnets  (Gewicht 
2100  g,  Länge  477  mm) ; 

t  die  Schwingungsdauer  des  Hauptmagnets  (ungefSiir 
20,88  See); 

R  den  Abstand  der  Mitte  der  Ablenkungsnadel  (Gewicht 
172  g,  Länge  232  mm)  von  der  Mitte  des  Hauptmagnets 
(Äj  =  1500  mm,  R^  =»  2000  mm); 

9?  den  Winkel,  um  welchen  die  Ablenkungsnadel  durch 
den  transversal  Ton  Ost  nach  West  gelegten  Hauptmagnet 
abgelenkt  wurde  (ungefähr  qp^  =*  4^  44',  qp,  =  2^,  beobachtet 
mit  Fernrohr  und  Scala); 

ju  {g)  den  mittleren  Fehler  einer  Grösse  g,  so  ergab  sich: 

^  J^  =  0,00036 

J'-f-  =  0,00014  (i{t)  =  0,003  See. 

^^  =  0,00006  jii  (Ä)  =  0,10  mm 

'iM^  0,00048      ^^»{ig;^!"^""'- 

Hieraus  berechnet  man  nach  der  Methode  der  kleinsten  Qua- 
drate, wie  in  den  Gott.  Nachr.  weiter  entwickelt  ist: 

^  ^  0,00057  M  (r)  =  0,00104, 

und  zwar  wird  der  Beitrag  zu  iJi'Cr)^  der  von  den  Fehlern  in 
R  und  K  herrührt  und  also  als  constanter  Fehler  zu  be- 
zeichnen ist,  gleich:  0,00043.  Aus  den  bei  jeder  Beobach- 
tung ermittelten  Grössen  q>  und  t  allein  ergibt  sich  för  T 

1)  S.  Ludewig:  Electrotechn.  Zeitschr.  1881,  H.  I,  p.lO,  H.  11:  Karte). 
H.  Wild:  Bull,  de  l'Acad.  Imp.  deßSc  de  StP^terabourg.  11.  p. 415. 1881. 
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der  mittlere  Fehler  zu  0,00092,  der  Bicli  wieder  aus  den  von 
»[(f)  herrührenden  Betrage:  0,00088  und  dem  aus  (i{t)  fol- 
genden 0,00027  zusammensetzt. 

Man  erkennt  hieraus,  dass  die  Fehler  bei  den  Ab- 
lenbingsbeobachtungen  (qp)  einen  drei-  bis  viermal  grösseren 
Beitrag  ergeben  als  diejenigen  der  Schwingungsdauer  t  Aus 
dem  Grunde  wurde  auch  bei  einer  Beobachtungsreihe  nicht 
die  Bestimmung  der  letzteren  Qrösse,  sondern  die  Ablen- 
kungen wiederholt.  Aus  den  Resultaten  von  Oct.  20,  21,  22 
würde  sich  eine  mittlere  Abweichung  von  nur  0,00021  er- 
geben an  Stelle  des  theoretisch  berechneten  Werthes  0,00092, 
man  wird  daher  eine  solche  Uebereinstimmung  nicht  immer 
erwarten  können. 

Femer  ist  der  Einfluss  von  constanten  Instrumental- 
fehlem auf  das  Resultat  und  cfer  Localeinfiüss  einer  in  der 
N&he  des  Observatoriums  liegenden  eisernen  Gasrohrleitung, 
vollständig  auf  Beobachtungen  gestützt,  berechnet.  Für  die 
deshalb  anzubringenden  Oorrectionen  ergeben  sich  aber  nur 
Yerschwindend  kleine  Werthe. 

Schliesslich  ist  mit  Benutzung  früherer  Beobachtungen 
die  Horizontalintensität  T  als  Function  der  Zeit  r  durch 
folgende  Formel  dargestellt: 


r=  r.  +  rt  sin 


2n{x-h) 

% 


Xin 

r  ■  ■ 

vm 

'-'"  i 

W43 

/ 

7 

VW 

i'MS 

y 

/ 

/ 

1,8M 
3.770 

r 

/ 

,;' 

r 

worin  die  Constanten  T^,  a, 
i,  %  die  Werthe  haben : 

r,  =  1,82200 
a  =  0,05486 
h  =  1860,63 
%  =    148,50  Jahre. 

T  ist  in  der  Jahreszahl  aus-  ^'''^\\^ 
gedrückt  einzusetzen.    Die 

durch  den  obigen  Ausdruck  dargestellte  Curve  ist  auf  dor 
beigefügten  Figur  construirt;  die  beobachteten  Werthe  sind 
durch  ein  *  bezeichnet,  (t  horizontal,  T  vertical).  Der  Ver- 
gleich zwischen  Beobachtung  und  Rechnung  ergibt: 


40       50       SO 
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T 

Beobachter 

1     Tbeob. 

1  Tber.-  Tbeob. 

I 

1834,54 

Gauss 

1,77847 

-0,00046 

n 

1839,69 

Goldschmidt 

1,78067 

-  0,00116 

in 

1840,69 

Goldschmidt 

1,78040 

+  0,00061 

IV 

1841,58 

Goldschmidt 

1,78344 

,        -  0,00102 

V 

1853,57 

W.  Weber 

1,80145 

'        +  0,00440 

VI 

1867,52 

F.  Kohlransch 

1,84121 

'        -  0,00344 

vn 

1869,63 

F.  Kohlrausch 

1,83990 

+  0,00249 

VIU 

1880,64 

K.  Schering 

1,86357 

-0,00054 

(Die  Quellenangaben  für  die  früheren  Beobachtungen 
und  den  Werth  einer  an  Nr.  I  bis  Nr.  IV  noch  angebrachten 
Correction  findet  man  in  den  Qött.  Nachr.  1881,  p.  165). 

Wenn  der  Werth  von  T  auch  jenseits  des  Zeitraumes, 
innerhalb  dessen  die  Beobachtungen  liegen,  durch  die  obige 
Formel  gegeben  wird,  so  hat*  die  Intensität  i.  J.  1823,5  den 
kleinsten  Werth  1,767  gehabt  und  wird  1897,8  ihr  Maximum 
1,877  erreichen. 

Mit  einer  Bestimmung  der  jetzigen  Werthe  der  Incli- 
nation und  Declination  für  Göttingen  bin  ich  augenblicklich 
beschäftigt. 

Göttingen,  14.  März  1881. 


X-     lieber  ein  neties  Volu/menometer; 
von  A.  Paalxow. 


Um  das  specifische  Gewicht  von  Körpern  zu  bestimmen, 
die  nicht  im  Wasser  gewogen  werden  können,  ist  das  Volu- 
menometer für  Mineralogen,  Chemiker  und  Physiker  ein 
unentbehrliches  Instrument,  die  bisher  construirten  sind 
wenig  bequem,  deshalb  wurde  das  von  Hm.  Rüdorff  in 
diesen  Annalen*)  beschriebene  Volumenometer  mit  Freuden 
begrüsst  und  in  viele  Laboratorien  eingeführt 

Dem    Princip    aller    Volumenometer    gemäss,    wonach 


1)  Küdorff,  Wied.  Ann.  6.  p.  288.  1879. 
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man  ein  zn  messendes  Luftvolumen  (v^)  um  ein  bekanntes 
Volumen  (a)  ausdehnt  oder  zusammendrückt,  die  dabei  ein- 
tretende Druckveränderung  misst  und  dann  mit  Hülfe  des 
Mariotte'schen  Gesetzes  das  ursprüngliche  Volumen  {vq)  be- 
rechnet,  ist  auch  der  Büdorff'sche  Apparat  eingerichtet. 
Bas  zu  messende  Volumen  wird  durch  Quecksilber  abge- 
sperrt Von  dem  absperrenden  Quecksilber  lässt  man  soviel 
abfliessen,  bis  der  Druck  der  ausgedehnten  Luft  halb  so 
gross  wie  der  atmosphärische  geworden  ist.  Das  ausge- 
flossene Quecksilber  wird  gewogen  und  die  Gewichtszahl 
durch  das  specifische  Gewicht  des  Quecksilbers  dividirt,  wo- 
durch a  und  dann  v^  gefunden  wird. 

Die  mit  mehreren  Exemplaren  dieses  Volumenometers 
von  verschiedenen  Beobachtern  auf  das  sorgfältigste  ange- 
stellten Versuche  ergaben  keine  übereinstimmenden  Resul- 
tate. Hauptsächlich  wohl  deshalb,  weil  es  zu  schwierig  ist, 
beim  Eingiessen  des  absperrenden  Quecksilbers  das  Auf- 
treten von  Luftblasen  zu  vermeiden.  Aber  selbst  wenn  es 
geUngen  sollte,  diesen  Uebelstand  zu  beseitigen,  so  ist  der 
Apparat  wegen  der  für  jeden  Versuch  vorzunehmenden  Fül- 
lung mit  Quecksilber  und  Wägung  desselben  unbequem. 
Auch  hat  er  den  Nachtheil,  dass  sich  jeder  einzelne  Ver- 
such der  Controle  auf  seine  Richtigkeit  entzieht 

Das  nach  meinen  Angaben  construirte  und  nun  zu  be- 
schreibende Volumenometer  ist  von  diesen  Uebelständen  frei, 
indem  man  das  ursprünglich  gegebene  und  zu  messende  Luft- 
volumen Vq  sich  in  einem  ein  für  allemal  bestimmten  Raum 
(a)  ausdehnen  lässt  und  dann,  genau  wie  beim  Jolly'schen 
Luftthermometer,  die  eingetretene  Druckveränderung  misst. 
Taf.  II  Fig.  12  gibt  ein  Bild  vom  Apparat  Ein  offener 
Gasbehälter  (A)  steht  mit  einem  Manometerrohr  in  Verbin- 
dung, welches  aus  dem  Glasrohr  (B)y  dem  Eautschukschlauch 
(C)  und  dem  Glasrohr  (Z>)  zusammengesetzt  ist.  Damit  die 
Capillardepressionen  gleich  ausfallen,  haben  die  engen  Theile 
von  B  und  D  gleiche  Durchmesser. 

Von  dem  Rohre  B  ist  durch  zwei  Marken  m  und  m^ 
ein  Theil  abgegrenzt,  dessen  Rauminhalt  (a)  durch  Wägung 
des  ihn  füllenden  Quecksilbers  genau  bestimmt  ist 
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Der  Behälter  A  kann  durch  einen  Deckel  ((x)  luftdicht 
abgeschlossen  werden.  Dieser  Deckel  besteht  aus  einer  in 
der  Mitte  durchbohrten  Glasplatte  und  einem  angeschmelz- 
ten Glasrohre,  durch  den  Hahn  {H)  luftdicht  verschliessbar. 

Der  Behälter  A  und  das  Bohr  B  sind  an  einem  festen 
Stativ  unverrückbar  befestigt,  während  D  mit  Hülfe  eines 
Schlittens  und  einer  Mikrometer  schraube  an  dem  mit  einer  Sc&Ia 
versehenem  Stative  auf-  und  abwärts  bewegt  werden  kann. 
Das  Manometerrohr  vdrd  mit  reinem  Qiiecksilber  gef&llt, 
welches  im  Apparate  selbst  ohne  Schwierigkeit  von  allen 
Luftblasen  befreit  werden  kann. 

Soll  nun  das  specifische  Gewicht  eines  Körpers  bestimmt 
werden,  so  wird  in  den  Behälter  A  in  der  Begel  zuerst 
noch  ein  Einsatzgefäss  gesetzt,  dann  wird  das  Bohr  D  so 
lange  verschoben,  bis  das  Quecksilber  im  Manometerrohr  bei 
der  Marke  m  und  in  beiden  Schenkeln  gleich  hoch  steht. 
Nun  wird  der  Deckel  Cr  luftdicht  aufgesetzt,  der  Hahn  H 
geschlossen,  und  dann  D  so  tief  gesenkt,  bis  das  Queck- 
silber im  Manometerrohr  bei  der  Marke  m^  steht.  An  der 
Scala  des  Stativs  liest  man  die  Druckdifferenz  {d)  im  Mano- 
meterrohr ab,  und  dann  beobachtet  man  scUiesslich  den 
jeweiligen  Barometerstand  {p^.  Ist  nun  v^  das  Volumen 
des  Behälters  A  mit  Einsatzgefäss,  so  hat  man: 

also:  V« 


P 


Po-P 

Man  übersieht,  dass  die  Bichtigkeit  des  Versuchs  sofort 
controlirt  werden  kann,  indem  man  bei  geschlossenem  Hahn 
D  so  weit  hebt,  bis  das  Quecksilber  wieder  bei  der  Marke 
m  steht.  Nur  dann  sind  die  Versuche  brauchbar  und  richtig, 
wenn  bei  dieser  Stellung  das*  Quecksilber  in  beiden  Schen- 
keln wieder  gleiche  Höhe  hat.  Wäre  das  nämlich  nicht  der 
Fall,  so  müsste  zu  dem  ursprünglich  abgesperrten  Luftquan- 
tum neue  Luft  durch  undichten  Verschluss  oder  aus  dem 
absperrenden  Quecksilber  Unzugetreten  sein.  Selbstverständ- 
lich lässt  sich  jeder  einzelne  Versuch  beliebig  oft  wiederholen. 

Ferner  ist  ersichtlich,  dass  sich  die  Luft  im  Behälter 
(A)  trocknen  lässt,  indem  man  das  Glasrohr  vom  Deckel  G 
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mit  Trockengefässen  in  Verbindung  bringt  und  bei  geöffne- 
tem Hahn  {H)  durch  Heben  und  Senken  Ton  D  die  Luft  im 
Behälter  A  ganz  herausschafft  und  dafür  neue,  getrocknete 
eintreten  lässt. 

Ist  Vq  bestimmt,  so  wird  nun  in  das  Einsatzgefäss  der  zu 
untersuchende  Körper  gethan,  sodass  im  Behälter  A  jetzt 
nur  noch  das  Luftvolumen  v^^{vq  —  x)  Yorhanden  ist,  wenn 
X  das  Volumen  des  Körpers  ist. 

v^  wird  genau  in  derselben  Weise  wie  Vq  bestimmt,  und 
man  erhüt:  t?^  p^  =  [v^  +  ^)?i  > 

wenn  p^  der  Druck  des  verdünnten  Gases  ist.    Daher: 

«  s-  fl  — h—     und     a?  =  v«  —  V,  =  a   — ^ ^^—  i  • 

^  Po-Pi  ^  ^  \Po-'P       Po-Pj 

Ist  der  Ausdehnungsco^fficient  des  zu  untersuchenden  Kör- 
pers (a)  verschieden  von  dem  des  Glases  (/?),  aus  welchem 
der  Apparat  gefertigt,  so  ist  das  auf  Null  Grad  reducirte 
Volumen  x^: 


••0         i  +  (^a^ß)t 

Ist  das  absolute  Gewicht  des  Körpers  P  in  Grammen  be- 
stimmt und  das  Volumen  desselben  in  Cubikcentimetem,  so 
ist  das  specifische  Gewicht  desselben: 

P 

8  = 

Zur  Bestimmung  der  Empfindlichkeit  des  Instruments 
gibt  die  Gleichung: 

Da  PqV^^p{vq  +  a)  ist,  so  wird: 

Es  fallen  daher  die  Werthe  von  v  um  so  geringer  aus,  je 
genauer  p  bestimmt  werden  kann,  und  je  kleiner  v^  und  a 
gewählt  werden. 

Istz.B.  ro=30ccm,  a=30ccm,  ;?=750mm,  rf/?=0,lmm, 
so  wird   dt;  =  —  0,016  ccm. 

Ist  dp  =  0,02  mm,  so  wird  rfv  =  —  0,0032  ccm. 

Berlin,  den  7.  April  1881. 
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XI.     U^per  das  Saner  staff  spectrum; 
von  A.  Paalxow  wtfvA  H.  W.  Vogel. 


Um  SauerstoiF  rein  und  in  verdünntem  Zustande  zu  er- 
halten, wurde  der  Apparat  construirt,  welchen  die  Fig.  13 
Taf.  n  zeigt.    In  derselben  ist  bezeichnet  mit 

A  ein  U-förmiges,  mit  concentrirter  Schwefelsaure  ge- 
fülltes und  mit  Platinelectroden  y  ersehen  es  Gefäss;  mit  a 
ein  zugeschmelzter  Glasansatz,  durch  welchen  mit  Hülfe  eines 
Trichters  die  Schwefelsäure  in  das  Eohr  A  hineingebracht 
wurde;  mit  B  und  jB^  zwei  Spectralröhren,  mit  C  und  C^ 
zwei  kugelförmige,  mit  einem  Gemisch  von  concentrirter 
Schwefelsäure  und  doppeltchromsaurem  Kali  gefüllte  Gefässe; 
mit  c  und  c^  die  zugeschmelzten  Ansatzröhren,  durch  welche 
die  Füllung  geschah; 

mit  d  das  Glasrohr,  durch  welches  der  ganze  Apparat 
an  einer  Geissler'schen  Quecksilberluftpumpe  angesetzt  wird. 
Wird  nun  die  Schwefelsäure  A  durch  einige  Bunsen'sche 
Elemente  zersetzt,  und  werden  die  in  den  Röhren  B  und  B^ 
sich  sammelnden  Gase  durch  die  Luftpumpe  fortwährend 
verdünnt,  so  übersieht  man,  dass  in  diese  Bohren  keine  Be- 
standtheile  mehr  hineingelangen  können,  welche  von  dem 
Quecksilber  der  Luftpumpe  und  der  Schmiere  der  Hähne 
und  Stopfen  derselben  herrühren;  die  beiden  Flüssigkeits- 
massen in  den  Gefässen  o  und  c^  sperren  sie  wie  Ventile  ab. 

Leitet  man  durch  die  von  den  Röhren  B  und  B^^  welche 
mit  Sauerstoff  gefüllt  wird,  den  Strom  eines  starken  Induc- 
toriums,  so  sieht  man,  nachdem  das  Stickstoffspectrum  und 
auch  das  diffuse  nachleuchtende  Licht  der  Verbindung  von 
Stickstoff,  Sauerstoff  und  Schwefelsäure  verschwunden  ist,  das 
Kohlenoxjdspectrum  von  den  Wellenlängen  602;  561,2;  519; 
483;  450,5;  439,3. 

Je  länger  jedoch  der  Sauerstoff  hineingeleitet  und  durch 
die  Pumpe  wieder  herausgeschafft  wird,  um  so  mehr  schwin- 
den diese  Banden,  und  statt  dessen  tritt  ein  Spectrum  auf, 
das   in  den  intensivsten  Linien  mit    dem    neuerdings    von 
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Schuster^)  und  Wiillner')  beschriebenen  Sauerstoffspec- 
tmm  übereinstimmt. 

Die  Intensität  dieses  reinen  Sanerstoffspectrums  ist  sehr 
gering,  doch  liessen  sich  diese  Linien  sicher  bestimmen;  be- 
deutend intensiver  ist  das  Licht  an  der  negativen  Electrode. 

Wird  jedoch  dem  Sauerstoff,  nachdem  er  soweit  wie 
möglich  verdünnt  ist,  nur  eine  Spur  Wasserstoff  zugesetzt, 
was  bei  der  Anordnung  des  Apparates  leicht  erzielt  werden 
kann,  indem  man  nur  den  Strom  der  Zersetzungsbatterie 
für  das  Voltameter  Ä  umzukehren  braucht,  so  erstaunt  man 
über  die  plötzlich  auftretende  Intensität  sowohl  der  Sauer- 
stoff- als  auch  der  Wasserstofflinien. 

In  diesem  Zustande  konnte  man  bei  weitem  Spalt  und 
zweistündiger  Exposition  ein  brauchbares  photographisches 
Bild  der  stärker  brechbaren  Seite  der  Spectren  erhalten,  wie 
es  die  Fig.l4Taf.n  zeigt. 

Die  Lage  der  sichtbaren  Linien  wurde  in  gewohnter 
Weise  bestimmt,  die  Lage  der  photographirten  Linien 
durch  Yergleichung  mit  einem  gleichzeitig  auf  derselben  Platte 
aufgenommenen  Sonnenspectrum. 

Die  Bohren  lassen  sich  abschmelzen  und  geben  an- 
&Dg8  das  Spectrum  unverändert;  erst  nach  längerer  Zeit 
zeigen  sich  wieder  die  Kohlenoxydbanden,  zum  Beweise, 
wie  fest  die  fiestandtheile  an  den  Glaswänden  haften,  welche 
bei  Anwesenheit  von  Sauerstoff  zu  solchen  Kohlenverbin- 
dungen  Veranlassung  geben. 

Fig.  15  Taf.  II  zeigt  eine  Skizze  des  Spectrums  und  die 
Tabelle  I  (a.  f.  S.)  die  Wellenlängen  in  Milliontel  Millimetern. 
Ee  ist  noch  zu  bemerken,  dass  der  negative  Pol  ausser  den 
neu  auftretenden  Banden  und  Linien  auch  die  Linien  des 
positiven  Lichtes,  aber  in  viel  geringerer  Intensität  zeigt. 

Von  den  am  negativen  Pole  auftretenden  zahlreichen 
Ldnien  sind  nur  die  intensivsten  aufgenommen.  Von  den 
Kohlenoxydbanden  verschwindet  602  ganz;  von  der  Bande 
561,2  bleiben  zwei  feine  Linien,  ebenso  von  519,  von  der 
Bande  483  bleibt  nur  eine  feine  Linie. 

1)  Schuster,  Phil.  Trans.  1.  p.  37.  1879. 

2)  Wüllner,  Wied.  Ann.  8.  p.  258.  1879. 

AiuL  d.  Pbyi.  n.  Chem.  N.  F.  XIII.  22 
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Tabelle  I 

Wellenlängen  der  Sauerstofilinien  am 

poeitiyen  Pol    negativen  Pol 

645  — 

— /  685     Banden 


615 
603 
596 


543 
532 


615 
I600bis 

595 
<  591  bis 

582 

562  biB 
^550 

543 

532 


positiven  Pol    negativen  Pol 
r  528  biB 
\  522    Banden 
464       „ 


500 
497 

436 


558 
441 
486 
434 
432 
418 
407 


Ausführlichere  Tabellen  mit  den  genauen  Wellenl&ngen 
der  beobachteten  Linien  werden  später  von  anderer  Seite 
gegegeben  werden. 

Berlin,  den  23.  März  1881. 


Xn.  IHePhot(nnetris  der  X^aunhofer^  sehen  IA/n4en; 
von  Karl  Vierordt. 


In  den  seinen  „Untersuchungen  über  das  Sonnenspec- 
trum"  beigegebenen  Tafeln  drückt  Kirchhoff  die  Stärke 
der  dunkeln  Linien  bekanntlich  durch  sechs  verschiedene 
Grade  der  Schwärzung  aus.  Das  bei  der  Verfertigung  der 
Originaltafeln  zu  diesem  Zwecke  befolgte  Verfahren  war  ein 
höchst  mühsames.  ,,Es  wurden  zuerst  die  dunkelsten  mit 
dicker  schwarzer  Tusche  gezeichnet;  dann  die  Tusche  pas- 
send verdünnt,  die  Linien  der  nächsten  Ordnung  gezogen 
und  so  fortgegangen  bis  zu  den  hellsten.  War  ein  St&ck 
des  Spectrums  auf  diese  Weise  gezeichnet,  so  wurde  das- 
selbe mit  dem  wirklichen  Spectrum  verglichen,  die  Fehler 
in  der  Breite,  Schwärze,  und  wohl  auch  in  der  Lage,  die 
sich  fanden,  durch  neue  Schätzungen  verbessert  und  die 
Zeichnung  von  neuem  gemacht.  Eine  abermalige  Verglei- 
chung  und  eine  neue  Zeichnung  folgte  dann,  und  das  so  oft; 
bis  alle  Liniengruppen  mir  mit  gewünschter  Aehnlichkeit  dar- 
gestellt zu  sein  schienen.^^  Zur  besseren  Controlirung  sind 
die  Schwärzen  durch  die  Zahlen  1  (schwächste),  2,  3,  4,  5 
und  6  (tiefste)  bezeichnet. 


Digitized  by 


Google 


K   Vierardt  339 

Angstrom  suchte  in  seinen  „Becherches  sur  le  spectre 
solaire^^  die  relative  Stärke  der  Fraunhofer'schen  Linien  in 
neun  verschiedenen  Schattirungen  darzustellen,  ^^abgesehen 
von  den  stärksten  Strahlen,  wie  C,  D^  F^  b  und  einigen  an- 
deren." Um  dem  Zeichner  Anhaltspunkte  bei  der  Verferti- 
gung der  Spectraltafelh  zu  geben,  bezeichnete  er  die  Linien 
mitzählen  von  1  bis  9,  abgesehen  von  den  oben  erwähnten 
stärksten. 

Dass  die  eben  geschilderten,  ganz  approximativen  Yer- 
üahrungsweisen,  die  blos  zu  6,  resp.  10  quantitativ  nicht 
näher  bestimmbaren,  Categorien  von  Fraunhofer'schen  Linien 
fahrten,  recht  viel  zu  wünschen  übrig  lassen,  wird  kaum 
bestritten  werden  wollen. 

Mein  getheilter  Eintrittsspalt  kann  auch  für  die  vor- 
liegende Aufgabe  mit'  so  grossem  Vortheil  benutzt  werden, 
dass  ich  mich  geradezu  wundern  muss,  dass  diese  so  nahe- 
liegende und  bequeme  Anwendung  bisher  niemals  vorge- 
schlagen, geschweige  denn  verwirklicht  worden  ist. 

Die  Methode  beruht  auf  der,  soviel  ich  zu  beurtheilen 
Termag,  zu  diesem  Zwecke  vollkommen  gerechtfertigten  Yer- 
werthung  der  bekannten  Thatsache,  dass  die  Fraunhofer'- 
schen Linien  mit  zunehmender  Erweiterung  des  Eintritts- 
spaltes immer  mehr  verschwinden.  Zunächst  werden  die 
blassesten  unsichtbar,  dann  der  Eeihe  nach  die  weniger 
schwachen,  sodass  schliesslich  selbst  die  dunkelsten  Linien 
(welche  mit  ihren  Umgebungen  am  stärksten  contrastiren) 
bei  einer  gewissen,  relativ  sehr  grossen  Breite  nicht  mehr 
erkannt  werden  können. 

Ich  muss  mich  im  Nachfolgenden  darauf  beschränken, 
der  an  sich  etwas  verwickelten  Frage  den  einfachsten  Aus- 
druck zu  geben,  unter  Annahmen,  die  als  annähernd  zulässig 
erscheinen  dürfen,  bis  die  mathematische  Theorie  —  in  der 
Art,  wie  Prof.  Wilhelm  Dietrich  unlängst  die  Leistungen 
meines  Spectrophotometers  scharfsinnig  untersucht  hat  — 
die  bezüglichen  Messungsresultate  noch  genauer,  als  ich  es 
jetzt  thue,  zu  berechnen  erlaubt.  Zudem  kann  ich  als  Phy- 
siologe der  an  sich  so  interessanten,  mir  aber  fern  stehen- 
den Frage  nur  eine  kurze  Betrachtung  widmen. 

22* 


Digitized  by 


Google 


340  K    Vierordt 

Auch  bei  sehr  engem  Eintrittsspalt  entspricht  bekannt- 
lich einer  bestimmten  Stelle  des  Spectrums  keineswegs  Licht 
Ton  derselben,  sondern  nur  von  nahezu  gleicher  Wellenlänge 
und  Lichtstärke.  Diese  Superposition  der  den  einzelnen, 
unendlich  kleinen  Punkten  des  Eintrittsspaltes  entsprechen- 
den Spectren  nimmt  zu  mit  der  Erweiterung  des  Spaltes. 
Die  Grösse  des  Spaltbildes  von  Licht  derselben  Wellenlänge 
ist  proportional  der  Breite  des  Spaltes  selbst. 

Geben  wir  beiden  Spalthälften  meines  Spectrophoto- 
meters dieselbe  Breite,  etwa  V20  °^^>  ^-  ^-  Vb  ^^^  ersten 
Schraubenumganges,  so  liegen  die  gleichnamigen  Stellen, 
also  auch  die  Fraunhofer'schen  Linien  beider  Spectra  genau 
senkrecht  übereinander.  Erweitem  wir  aber  die  eine  Spalt- 
hälfte einseitig  (am  bequemsten  durch  Drehung  der  dem 
Beobachter  am  Ocular  zunächst  erreichbaren  Schraube  der 
rechten  unteren  Spaltkante),  so  verschiebt  sich  das  eni^ 
sprechende  Spectrum  etwas  nach  links;  zugleich  mit  der 
Verschiebung  verbreitern  sich  die  Fraunhofer'schen  Linien, 
indem  sie  weniger  dunkel  werden,  d.  h.  immer  hellere  Far- 
bentöne der  nächst  angrenzenden  Bezirke  kleinerer  Wellen- 
länge annehmen. 

Die  rechte  (gegen  das  brechbarere  Ende  des  Spectrums 
gerichtete)  Grenze  der  einseitig  verbreiterten  Fraunhofer'- 
schen Linien  steht  genau  über  den  entsprechenden,  durch 
die  enge  Spalthälfte  entworfenen  schmalen  Linien  des  an- 
deren, dunkleren  Spectrums,  sodass  der  rechte  Rand  der 
verbreiterten  Linien  des  helleren  Spectrums  ohne  weiteres 
gefunden  werden  kann,  was  für  unsere  Technik  von  beson- 
derer Wichtigkeit  ist.  Die  Breite  der  Linien,  also  auch 
die  Stelle  des  linken  Bandes  derselben,  ergibt  sich  (ganz 
abgesehen  vpn  der  directen  Beobachtung)  aus  der  Spaltweite. 
Würde  (was  weniger  bequem  ist)  die  Erweiterung  der  einen 
Spalthälfte  am  linken  Kantenrand  vorgenommen,  so  wäre 
die  Stelle  des  linken  Bandes  der  verbreiterten  Fraunhofer'- 
schen Linie  wiederum  von  selbst  indicirt. 

Bei  irgend  einer  Breite  des  Eintrittsspaltes  verschwindet 
jede  Linie,  d.  h.  die  Helligkeit  des  an  ihren  Grenzbezirk 
anstossenden  Spectralbezirkes  kann  jetzt  nicht  mehr  unter- 
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schieden  werden  von  der  Helligkeit  ihres  G-renzbezirkes  selbst. 
Ich  wähle  hier  absichtlich  den  kürzesten  Ausdruck,  ohne 
auf  die  photometrischen  Specialeigenschaften  dieser  zwei  an- 
einander stossenden  Bezirke  ausführlicher  einzugehen,  was 
vorerst  überflüssig  wäre.  Das  Auge  hat  für  die  in  Kede 
stehende  Aufgabe  bekanntlich  eine  sehr  grosse  Leistungs- 
fähigkeit; es  unterscheidet  (von  Roth  abgesehen)  Yioo  ^^^ 
V120  Lichtstärkeunterschied,  bei  beweglichem  Sehfeld  (das 
Beobachtungsfernrohr  lässt  sich  ja  auch  beweglich  einrich- 
ten) noch  erheblich  mehr,  bis  zu  Vmo-  ^^^  Grenzpunkt  des 
Yerschwindens  einer  Linie  lässt  sich  also  mit  aller  wünschens- 
werthen  Sicherheit  bestimmen. 

Demnach  ist  die  relative  Lichtstärke  einer  Fraunhofer'-, 
sehen  Linie,  wenn  mit  n  die  Lichtstärke  des  hellen  Nachbar- 
bezirkes der  Linie  (bei  n  Spaltbreite)  und  mit  n'  diejenige 
Spaltbreite  bezeichnet  wird,  bei  welcher  die  letzte  Spur  der 
Linie  im  helleren  Spectrum  noch  kenntlich  ist,  gleich  n/n'.  Da 
11  fiir  jede  Linie  einen  constanten  Werth  hat,  so  bezeichnet 
diese  Zahl  auch  die  Dunkelheitsgrade  der  Linien,  immer  im 
Vergleich  zu  ihrem  farbigen  NachbarbezirL 

Ich  erhielt  z.  B.  für  jB  365  — für  C  220  -  D  368  (365  — 
386—340  in  drei  an  zwei  verschiedenen  Apparaten  ge- 
machten Messungen)  —  £  185  —  4  289  —  F  fast  600  —  für  G 
620,  d.  h.  6  Vs  Schraubenumgänge.  Da  die  feinsten  Linien  schon 
bei  geringer  Spaltbreite  verschwinden  und  bei  der,  praktisch 
freilich  nicht  mehr  verwendbaren  Spaltbreite  von  ^ss  Schrau- 
bendrehung (3^  der  Trommel)  Linien  verschwinden  müssen, 
die  bei  Veo  Schraubendrehung  (2®  der  Trommel)  noch  ge- 
sehen werden  können,  so  folgt  daraus,  dass  die  Dunkelheits- 
grade der  Linien  zwischen  A  und  G  um  das  vielhundertfache 
(im  Vergleich  zu  ihren  jeweiligen  hellen  Nachbarbezirken) 
variiren  müssen.  Die  Dunkelheit  der  Hauptlinien  nimmt 
somit  in  der  Richtung  gegen  G  von  D  an  im  allgemeinen 
za.  Die  oben  angeführten  Messungen  sind  beim  gewöhn- 
Kchen  Tageslicht  angestellt;  die  dabei  nothwendigen  maxi- 
malen Spalterweiterungen  afficiren  das  Auge  in  keiner  Weise. 
In  der  äusseren  Hälfte  des  Roth  und  in  Violett  bietet  da- 
gegen die  exacte  Bestimmung  des  Punktes  des  Verschwin- 


Digitized  by 


Google 


342  K.  Vierordt 

dens  der  verbreiterten  Fraunhofer'schen  Linien  Schwierig- 
keiten, die  erst  nach  eingehenderen  Vorstudien  überwunden 
werden  können.  Zu  den  Versuchen  in  den  genannten  Re- 
gionen ist  das  durch  einen  Heliostaten  in  den  Spectralapparat 
zu  reflectirende  Sonnenlicht  erforderlich.  Bei  engem  Spalt 
erscheinen  die  Linien  bekanntermassen  aufs  deutlichste;  aber 
die  zum  Verschwinden  der  Linien  erforderliche  Erweiterung 
des  Eintrittsspaltes  verursacht  eine  solche  Lichtstärke,  dass 
das  Auge  fast  geblendet  wird  und  sein  Unterscheidungs- 
vermögen verliert.  Die  Anwendung  von  Rauchgläsern  zur 
DämpÄing  ist  nicht  zweckmässig;  im  Both  wandte  ich  die 
erforderliche  Anzahl  von  Lagen  von  rothen  Ueberfangs- 
gläsern  an,  ohne  aber  vorerst  vollständig  zum  Ziele  kommen 
zu  können.  Auch  das  zerstreute  Licht  des  Spectralapparates 
verursacht  Schwierigkeiten  in  den  beiden  Grenzpartien  des 
Spectrums,  sodass  ich  vorerst  auf  die  Untersuchung  in  diesen 
verzichten  musste.  Mittelst  meines  getheilten  Eintrittsspaltes 
und  der  sonstigen  Nebeneinrichtungen,  die  ich  dem  Spectral- 
apparat gegeben  habe,  um  denselben  als  wirkliches  Mess- 
instrument zu  gebrauchen,  kann  man  nicht  blos  jedwede 
quantitative  Bestimmung  im  weiten  Gebiete  der  Absorption 
des  spectralen  Lichtes  schnell  und  sicher  anstellen  ^),  sondern 
auch  die  Untersuchung,  wie  obige  Messungen  zeigen,  auf 
die  Photometrie  der  dunkeln  Linien  ausdehnen. 

Die  für  die  Messungen  günstigsten  Bedingungen  bieten 
verhältnissmässig  isolirte  Linien,  deren  bei  der  allmählichen 
Erweiterung  des  Eintrittsspaltes  verbreitertes  Bild  ohne  wei- 
teres verschwindet. 

Dasselbe  ist  der  Fall,  wenn  rechts  und  links  von  der 
zu  untersuchenden  Linie  schwächere  Linien  von  solcher  Blässe 


1)  Nachdem  ich  die  Gültigkeit  des  Absorptionsgesetzes  bei  der  Licht- 
absorption durch  farbige  Lösungen  längst  nachgewiesen  hatte,  lieferte, 
was  mir  nur  erwünscht  sein  konnte,  ein  Lustram  später,  Gl  an  mittelst 
seines  Spectrophotometers  diesen  Nachwels  nochmals,  wobei  ihm  wohl 
ein  Eingehen  auf  die  Messungen  seines  Vorgängers  deshalb  überflüssig 
erscheinen  mochte,  weil  letztere,  um  die  Grundlage  für  die  Technik  der 
quantitativen  chemischen  Spectralanalyse  festzustellen,  in  ungleich  grösse- 
rem Umfang  und  sehr  viel  zahlreicheren  Versuchsreihen  ausgeführt  wur- 
den und  somit  als  hinlänglich  bekannt  vorausgesetzt  werden  durften. 
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sich  befinden,  dass  ihr  verbreitertes  Bild  bereits  verschwun- 
den ist,  wenn  dasselbe  mit  dem  verbreiterten  Bild  der  zu 
tmterBuchenden  Linie  zusammenstossen  würde. 

Da  bei  der  einseitigen  Erweiterung  des  rechten  Eanten- 
randes  des  Eintrittspaltes  das  Bild  einer  Fraunhofer'schen 
Linie  sich  nur  nach  links  verbreitert,  während  es  sich  bei 
der  einseitigen  Erweiterung  des  linken  Kantenrandes  nur 
nach  rechts  ausdehnt,  da  also  die  Bichtungen  beider  Ver- 
breiterungen in  Regionen  von  etwas  verschiedener  Helligkeit 
erfolgen,  so  sieht  man  leicht^  dass  der  Punkt,  wo  die  beiden 
Grenzen  der  verbreiterten  Linienbilder  vei^chwinden,  rechts 
und  links  nicht  genau  derselbe  sein  kann.  Die  Linie  D 
theilt  in  dieser  Hinsicht  das  Spectrum  in  zwei  Theile.  Die- 
selbe fällt  in  die  Begion  der  grössten  physiologischen  Hellig- 
keit; die  Helligkeit  nimmt  aber  nach  beiden  Bichtungen 
gegen  A  und  H  ab,  und  zwar  schneller  gegen  A  (da  im 
prismatischen  Spectrum  die  Begion  A  bis  D  in  Bezug  auf 
die  Wellenlängenunterschiede  contrahirt  erscheint),  langsamer 
von  D  bis  /{'(besonders  auch  wegen  der  von  E  an  beginnen- 
den Verbreiterung  des  Spectrums),  wie  ich  in  meiner  Schrift') 
durch  eingehende  Messungen  nachgewiesen  habe. 

Deshalb  muss  das  durch  die  Erweiterung  des  Eintritts- 
spaltes verbreiterte  Bild  einer  Fraunhofer'schen  Linie  zwi- 
schen A  und  D  sich  in  der  Bichtung  gegen  A  ein  wenig 
mehr  ausdehnen,  als  in  der  Bichtung  gegen  D,  während 
zwischen  D  und  E  es  sich  umgekehrt  verhält.  Man  kann 
sich  selbstverständlich  bei  dunkleren  Linien  (die  helleren 
yerschwinden  viel  zu  früh)  davon  leicht  durch  das  Experi- 
ment überzeugen.  Auf  diese  Unterschiede  konnte  ich  aber 
bei  meinen  Messungen  aus  Mangel  an  Zeit  nicht  eingehen. 

In  der  optischen  WerkslAtte  von  Krüss  in  Hamburg 
liess  ich  einen  Spectralapparat  mit  vier  beweglichen  Platten 
am  Eintrittsspalt  verfertigen  (entsprechend  der  Abänderung, 
die  ich  meinem  ursprünglichen  Apparat  gegeben  habe);  jede 
der  vier  Platten  ist  mit  einer  besonderen  Mikrometerschraube 
und  graduirten  Trommel  versehen.    Ausserdem  aber  ist  die 

1)  Vierordt,  Die  Anwendung  des  Spectralapparates  zur  Messung 
und  Vergleichung  der  Stftrke  des  faibigen  Lichtes.    Tübingen  1871. 
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Vorrichtung  getroffen,  dass  sowohl  die  beiden  oberen,  als 
die  beiden  unteren  Platten,  also  jedes  gegenüberstehende 
Plattenpaar;  durch  einen  einzigen  Handgriff  bewegt  werden 
können.  Jedes  Plattenpaar  wird  durch  eine  Axe  bewegt, 
auf  welcher  eine  rechts-  und  eine  linksgewundene  Schraube 
sich  befindet  Die  Höhe  der  Schraubengänge  ist  eine  sehr 
kleine  und  ist  dieser  Theil  der  Aufgabe  dem  Yerfertiger 
vorzüglich  gelungen.  Einige  andere  Einrichtungen  sind  we- 
niger gut  ausgefallen,  doch  werden  Correcturen  nachträgUch 
möglich  sein.  Für  unseren  Torliegenden  Zweck  ist  der 
Apparat  aber  sehr  brauchbar,  sodass  ich  neben  der  ein- 
seitigen auch  die  symmetrische  Spalterweiterung  am 
Krüss'schen  Apparat  angewandt  habe,  die  übrigens,  wie 
oben  bemerkt,  auch  an  meinem  gewöhnlichen,  mit  vier  Platten 
versehenen  Apparat,  wenn  auch  minder  bequem,  hergestellt 
werden  kann.  Man  sieht  dann  sehr  deutlich,  dass  die  mit 
der  symmetrischen  Erweiterung  des  Spaltes  verbreiterte 
Fraunhofer'sche  Linie  im  Vergleich  zu  der  analogen,  sehr 
schmalen  Linie  des  dunklen  Spectrums  der  anderen  Spaltr 
hälfte  sich  in  der  Richtung  der  lichtstärkeren  Nachbarregion 
etwas  weniger  verbreitert,  als  in  der  anderen  Richtung. 

Auf  alles  dieses  Detail  kann  ich  mich  aber  hier  nicht 
einlassen;  ich  beschränke  mich  nur  noch  auf  ein  Beispiel, 
wie  auch  die  schwachen  Fraunhofer'schen  Linien  photo- 
metrisch gemessen  werden  können. 

Zu  dem  Zwecke  wählte  ich  den  Spectralbezirk  E  bis  b. 
Ich  sehe  in  demselben  bei  gewöhnlicher  Beleuchtung 
mit  meinen  kleineren  Apparaten  nur  neun  Linien.  Der 
Abstand  zwischen  E  und  6"  sei  mit  250  bezeichnet  In  ihm 
sind  sichtbar: 

1)  bei  0:  Linie  E. 

2)  eine  zweite  bei  ca.  40;  sie  wird  wohl  dem  entsprechen, 
was  Kirchhoff  zwischen  1540  bis  1550  abbildet. 

3)  eine  der  nächstfolgenden  sehr  nahe  liegende,  schlecht 
contourirte  Linie. 

4)  bei  120  eine  relativ  starke,  wohl  1569  Kirchhoff's 
(Eisenlinie). 

5)  eine  schlecht  contourirte  bei  150,  etwa  IGOOKirchhoffs. 
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6)  eine  stärkere  bei  180,  etwa  1615  Kirchhofes. 

7)  eine  schlecht  contourirte,  etwa  1627  Kirchhofes. 

8)  J'=1634  Kirchhofes. 

9)  i"=1650  bis  1658  Kirchhofes  (in  kleineren  Appa- 
raten eine  einzige  Linie).  « 

Die  relative  Dunkelheit  derselben  ist: 

1)  j?  186  (mit  einem  zweiten  Apparat  gemessen  185). 

2)  30.  3)  Diese  Linie  verschmilzt  schon  bei  15^  der  ersten 
Schraubenumdrehung  mit  der  vierten. 

4)  77.        5)  20.        6)  40.        7)  20. 

8)  u.  9)  288  (mit  einem  zweiten  Apparat  gemessen  290). 

Diese  Angaben  beruhen  auf  nur  wenigen  Messungen; 
bei  gehöriger  Wiederholung  der  letzteren  würden  sie  natür- 
lich viel  genauer  ausfallen. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  bei  allen  diesen  Ver- 
suchen der  Spectralapparat  so  eingestellt  sein  muss,  dass 
die  Linien  (bei  engem  Spalt)  im  Maximum  ihrer  Deutlichkeit 
erscheinen.  Die  Erkennung  der  eben  noch  merklichen  Gren- 
zen der  verbreiterten  Linien  wird  durch  abwechselnde  An- 
wendung eines  Bauchglases,  ausserdem  durch  Bewegung  des 
Beobachtungsfemrohres  (an  grösseren  Apparaten)  sehr  ge- 
fördert. 

Die  Messung  der  relativen  Lichtstärke  der.  Fraun- 
hofer'schen  Linien,  d.  h.  ihrer  Lichtstärke  im  Vergleich  zu 
ihrer  hellen  Umgebung,  ist  unsere  nächste  und  wichtigste 
Aufgabe.  Die  physiologische  Lichtstärke  zweier  verschie- 
denen Farbentöne  wird,  wohl  mit  Becht,  nicht  als  Ausdruck 
der  objectiven,  physikalischen  Lichtstärke  angesehen;. gleich- 
wohl kann  nicht  bestritten  werden,  dass  wenigstens  inner- 
halb desselben  Farbentones  die  physiologische  Lichtstärke 
der  physikalischen  nahezu  proportional  ist.  Demnach  müssen 
die  obigen  photometrischen  Bestimmungen  der  Fraunhofer'- 
schen  Linien  den  objectiven  Lichtstärken  (wie  man  letztere 
auch  definiren  mag)  innerhalb  desselben  Spectralbezirkes 
proportional  sein. 

Ganz  anders  gestaltet  sich  die  Frage,  wenn  es  sich  um 
die  absolute  physiologische  Lichtstärke  der  Linien  handelt. 
Ein,  wenn  ich  so  sagen  darf,  objectives  Hülfsmittel,  um  die 
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physiologische  Lichtstärke  besser,  als  es  mit  der  Fraxinhofer'- 
schen  Methode  möglich  ist,  zu  messen,  habe  ich  in  meiner 
oben  citirten  Schrift  praktisch  bewährt  gefunden.  Von  die- 
sem Standpunkt  aus  ist  es  einleuchtend,  dass  in  den  für 
unsere  Empfindung  hellsten  Bezirken,  z.  B.  im  Gelb,  eine 
Fraunhofer'sche  Linie  mit  viel  geringerer  Litensität  (nach 
relativem  Maass  gemessen)  eine  viel  grössere  Lichtstärke 
haben  muss,  als  eine  „sehr  dunkle <'  Linie  in  den  licht- 
schwächeren Bezirken  des  Spectrums. 

Die  Photometrie  der  Fraunhofer'schen  Linien  des  Son- 
nenspectrums  ist  mit  meinem  Spectrophotometer  sehr  bequem 
ausführbar,  das  den  weiteren  Vortheil  bietet,  dass  das  Licht 
durch  keine  sonstigen  Nebeneinrichtungen  geschwächt  wird. 

Spectralapparate,  welche  polarisirtes  Licht  verwenden, 
geben  geringere  Lichtstärken,  sodass  bei  Anwendung  der  zur 
quantitativen  chemischen  Spectralanalyse  erforderlichen  con- 
tinuirlichen  Flammenspectra  dem  Eintrittsspalt  eine  relativ 
grosse  Breite  gegeben  werden  muss  und  selbst  dann  brauchbare 
Messungen  im  ausser sten  Both  und  imV iolett  nicht  mehr  gemacht 
werden  können,  unser  Unterscheidungsvermögen  f&r  Licht- 
stärkeunterschiede ist  bekanntlich  bei  geringer  Beleuchtung 
sehr  erheblich  beeinträchtigt.  Man  arbeitet  deshalb  an  licht- 
schwachen Spectralapparaten  unter  ungünstigen  Bedingungen. 
Muss  der  Eintrittsspalt  gar  bis  auf  1  mm  erweitert  werden, 
um  ein  gehörig  helles  Spectrum  zu  erhalten,  so  beeinträch- 
tigt das,  wie  man  leicht  sieht,  die  Exactheit  der  Messungen 
bei  der  quantitativen  chemischen  Spectralanalyse  erheblich. 

Möge  die  hier  vorgeschlagene  und  von  mir  bewährt 
gefundene  Methode  der  Photometrie  der  Fraunhofer'schen 
Linien  recht  bald  experimentell  gründlich  weiter  verfolgt 
werden.  Arbeiten  der  Art  würden  die  Dunkelheitsgrade  der 
Linien  in  exacten  Ordinaten  graphisch  darstellen  lassen.  Ich 
irre  wohl  kaum  mit  der  Behauptung,  dass  die  Lichtstärke, 
speciell'  auch  die  der  dunklen  Linien  bei  weitem  die  charak- 
teristischste und  wichtigste  Eigenschaft  der  Spectra  der 
Himmelskörper  bietet. 

Tübingen,  April  1881. 
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XIII.    Mi/n  PolarisaMansapparat  aus  M€iffneslum' 
platincyanilr;  van  JE.  Lommel. 


In  einer  früheren  Arbeit:  „Ueber  die  Erscheinungen, 
welche  eine  senkrecht  zur  optischen  Axe  geschnittene  Platte 
Yon  Magnesiumplatincyanür  im  polarisirten  Lichte  zeigt"  ^), 
habe  ich  darauf  hingewiesen,  dass  ein  paralleles  Bündel 
blauen  Lichtes,  welches  durch  eine  sehr  dünne  Platte  dieser 
Art  unter  einem  Einfallswinkel  von  mehr  als  2^  gegangen 
ist,  in  der  Einfallsebene  vollständig  polarisirt  erscheint, 
und  das3  demnach  die  Platte  für  blaues  Licht  als  Pola- 
risator dienen  kann. 

Es  lag  daher  nahe,  aus  zwei  solchen  Plättchen,  (welche 
ich  Yon  Hm.  Dr.  Steeg  und  Reuter  in  Homburg  v.  d.  H. 
bezog)  einen  Polarisationsapparat  herzustellen.  Das  kleine 
Instrument  wurde  in  der  Form  einer  Turmalinzange  aus- 
gefilhrt  und  wird  ganz  wie  eine  solche  gebraucht.  Die 
geringe  Neigung  zur  Gesichtslinie,  welche  die  Plättchen 
haben  müssen,  ergibt  sich  von  selbst,  wenn  man  sie  ohne 
besondere  Sorgfalt  in  ihre  Fassungen  bringt.  Denken  wir 
uns  das  erste  Plättchen,  welches  als  Polarisator  dient, 
zuerst  senkrecht  zur  horizontal  angenommenen  Gesichts- 
linie gestellt  und  nun  durch  Drehung  um  seinen  verti- 
calen  Durchmesser  ein  wenig  gegen  diese  geneigt,  so  lässt 
es  von  allen  (blauen)  Lichtstrahlen,  welche  in  horizontaler 
Einfallsebene  auf  dasselbe  treffen,  nur  die  vertical  gerichte- 
ten Schwingungen  durch;  diese  gehen  auch  durch  das  zweite 
als  Analyseur  wirkende  Plättchen,  wenn  die  durch  dessen 
Normale  und  durch  die  Gesichtslinie  gelegte  Ebene  wagrecht 
steht.  Dreht  man  aber  die  Fassung  des  zweiten  Plättchens 
um  90^  um  die  Gesichtslinie,  so  sind  die  Schwingungsebenen 
gekreuzt,  und  die  durch  das  erstere  Plättchen  gegangenen 
Schwingungen  werden  von  dem  zweiten  nicht  durchgelassen. 
Um  nur  blaue  Strahlen  wirken  zu  lassen,  wird  ein  blaues 
Glas  oder  noch  besser  eine  Platte  von  Kupfervitriol  in  ge- 
eigneter Fassung  vor  das  erste  Plättchen  gesteckt.    Bei  ge- 


1)  Lommel,  Wied.  Ann.  9.  p.  108.  1880. 
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kreuzter  Stellung  erscheint  nun  freilich  das  Gesichtsfeld  nur 
in  der  Mitte  völlig  dunkel,  weil  nur  für  Strahlen,  welche  mit 
der  Gesichtslinie  parallel  sind,  die  Schwingungsrichtungen, 
welche  in  der  in  oben  citirter  Arbeit  angegebenen  Weise  durch 
die  Hauptschnitte  der  Krystallplättchen  bedingt  sind,  genau 
die  vorhin  bezeichnete  Lage  haben.  Bringt  man  eine  senk- 
recht zur  optischen  Axe  geschnittene  Kalkspathplatte  in  die 
Zange,  so  sieht  man  bei  gekreuzten  Schwingungsebenen  und 
unter  Zuhülfenahme  der  Kupfervitriolplatte  die  bekannten 
dunkeln  Ringe  nebst  dem  schwarzen  Kreuz;  mit  dem  blauen 
Glase  dagegen  erscheinen  Ringe  und  Kreuz  dunkelroth  auf 
dem  blauen  Grunde  des  Gesichtsfeldes,  weil  das  Kobaltglas 
noch  die  äussersten  rothen  Strahlen  durchlässt,  die  von  dem 
Magnesiumplatincyanür  nicht  polarisirt  werden.  Im  weissen 
Tageslicht  sieht  man  Kreuz  und  Ringe  orangefarben  auf 
hellpurpurnem  Grunde. 

Die  Polarisationszange  aus  Magnesiumplatincyanür  bildet 
sonach  ein  Seitenstück  zur  Turmalin-  und  zur  Herapathit^ 
zange;  sie  unterscheidet  sich  von  diesen  jedoch  wesentlich 
dadurch,  dass  die  polarisirenden  Krystallplatten  nicht  parallel, 
sondern  senkrecht  zur  optischen  Axe  geschnitten  sind. 
Dieser  Umstand  bringt  es  mit  sifch,  dass  bei  convergirendem 
Licht  die  Schwingungsrichtung  nicht  in  allen  Theilen  des 
Gesichtsfeldes  genau  die  nämliche  ist.  Das  neue  Instrument 
kann  aus  diesem  Grunde  keinen  Anspruch  darauf  erheben, 
die  in  dieser  Hinsicht  vollkommenere  Turmalinzange  als  Pola- 
risationsapparat zu  ersetzen.  Es  ist  nur  dazu  bestimmt,  ge- 
wisse Eigenschaften  des  Magnesiumplatincyanürs  in  augen- 
fälliger Weise  zu  erläutern. 

In  der  oben  erwähnten  Arbeit  habe  ich  gezeigt,  dass 
eine  dünne,  zur  optischen  Axe  senkrecht  geschnittene  Platte 
von  Magnesiumplatincyanür  blaue  Strahlen,  deren  Schwin- 
gungen im  Hauptschnitt  erfolgen,  nicht  durchlässt,  sobald 
ihr  Einfallswinkel,  d.  i.  der  Winkel,  den  sie  ausserhalb  des 
Kry stalls  mit  der  Richtung  der  optischen  Axe  bilden,  den 
Werth  von  etwa  2®  überschreitet. 

Blickt  man  daher,  unter  Zuhülfenahme  eines  blauen 
Glases,   durch   ein   solches  Plättchen  in  der  Richtung  der 
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optischen  Axe  gegen  eine  weisse  Wolke  oder  eine  Papier- 
fläche, welche  unpolarisirtes  Licht  aussenden,  so  sieht  man 
eine  kleine,  helle  Kreisfläche,  welche  sich  ziemlich  scharf  von 
dem  umgebenden  dunkleren  'Grunde  abhebt.  Dieser  dunkle 
Grrund  enthält  nur  Schwingungen  senkrecht  zu  den  fiaupt- 
schnitten  des  Ery  stalls,  während  in  der  hellen,  mittleren 
Kreisfläche  Schwingungen  parallel  und  senkrecht  zu  den 
Hauptschnitten  vorhanden  sind.  Neigt  man  das  Plättchen 
ein  wenig  um  seinen  horizontalen  oder  verticalen  Durch- 
messer, so  erscheinen  innerhalb  des  dunklen  Grundes  die 
Haidinger'schen  Büschel  jeweils  in  der  Lage,  welche  der 
Schvingungsrichtung  an  der  von  der  Gesichtslinie  getroffe» 
nen  Stelle  entspricht. 

Im  unpolarisirten  weissen  Lichte  erscheint  der  mittlere 
kreisförmige  Fleck  röthlich  violett  auf  rothem  Grunde,  weil 
jetzt  zu  der  im  blauen  Lichte  wahrgenommenen  Erscheinung 
sich  überall  unpolarisirtes  rothes  Licht  hinzumischt.  Auch 
hier  zeigen  sich  auf  dem  rothen  Grunde,  weil  daselbst  die 
blauen  Strahlen  polarisirt  sind,  die  Haidinger'schen  Büschel. 

Hr.  Bertrand^)  hat  diese  Erscheinung  durch  Abfiorp- 
tion  der  extraordinären  Strahlen  zu  erklären  gesucht,  welche 
nach  aussen  hin  sowohl  wegen  der  zunehmenden  Neigung 
der  Strahlen  zur  Axe  als  auch  wegen  der  wachsenden  Länge 
des  durchlaufenen  Weges  stärker  wird. 

Wäre  aber  die  Absorption  die  Ursache  der  Erscheinung, 
so  müsste  die  Lichtstärke  von  der  Mitte  nach  aussen  hin 
allmählich  abnehmen,  und  es  könnte  nicht  ein  heller  Mittelfleck, 
umgeben  von  einem  gleichmässig  dunkleren  Grunde,  sich  zeigen. 

Blickt  man  z.  B.  durch  eine  senkrecht  zur  Axe  ge- 
schliffene Platte  von  Pennin,  so  kann  man  die  durch  Ab- 
sorption bewirkte  allmähliche  Abnahme  der  Lichtstärke  nach 
aussen  hin  beobachten,  wenn  man  die  Platte  nach  verschie- 
denen Richtungen  gegen  die  Gesichtslinie  neigt;  aber  nirgends 
Termag  das  Auge  eine  Grenze  zwischen  einem  helleren 
Mittelfleck  und  einer  dunkleren  Umgebung  zu  erfassen,  wie 
beim  Magnesiumplatincyanür. 


Ij  Bertrand,  Joum.  de  phya.  8.  p.  227.  1879. 
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Unter  den  gefärbt  erscheinenden  Körpern  muss  man 
solche  unterscheiden,  deren  unter  sich  gleichartige  Molecule 
selbst  die  Träger  der  Absorption  sind,  durch  welche  ihre 
Färbung  bedingt  ist,  und  anderd,  welche  ihre  Farbe  einer  in 
relativ  geringer  Menge  beigemischten  färbenden  Substanz 
verdanken,  und  dadurch  sozusagen  „accidentell^'  gef&rbt  sind. 
Beide  Arten  von  Körpern  sind,  wenn  doppelbrechend,  dichroi- 
tisch  (pleochroitisch). 

Zu  den  letzteren  gehört  z.  B.  der  Turmalin,  bei  welchem 
sich  in  der  Mannichfaltigkeit  der  Farben  verschiedener 
Exemplare  die  accidentelle  Natur  dieser  Färbungen  hinläng- 
lich verräth,  femer  Topas,  Epidot,  Pennin  und  viele  andere. 
Diese  Krystalle  zeigen  niemals  Oberflächenfarben. 

Magnesiumplatincyanür,  Cyanin,  Fuchsin  u.  s.  w.  dagegen 
gehören  zu  der  ersteren  Classe  von  Körpern,  welche  in  ihrer 
eigenen  Substanz  oder  „substantiell'  gefärbt  sind.  Sie  zeigen, 
wenn  sie  innerhalb  des  sichtbaren  Spectrums  einen  starken 
Absorptionsstreifen  haben,  lebhafte  Oberflächenfarben. 

Das  Magnesiumplatincyanür  z.  B.  zeigt  auf  seiner  Basis- 
fläche eine  prachtvoll  lasurblaue  Oberflächenfarbe;  dieselbe 
besteht  aus  gespiegeltem,  vollständig  polarisirtem,  blauem 
Licht,  dessen  Schwingungen  in  der  Einfallsebene,  also  in 
dem  Hauptschnitt  des  Krystalles,  liegen. 

Die  Oberflächenfarbe  zeigt  sich  an  dicken  und  an  dünnen 
Platten  mit  gleicher  Intensität;  ihre  Lichtstärke  ist  von  der 
Dicke  der  Platte  unabhängig  und  behält  denselben  Grad, 
wie  dünn  man  die  Platte  auch  machen  mag. 

Die  Zurückwerfung,  durch  welche  die  Oberflächenfarbe 
entsteht,  muss  daher  an  einer  Fläche  vor  sich  gehen,  welche 
ausserordentlich  nahe  unter  der  äusseren  Oberfläche  des  Kry- 
stalles liegt  ^);  sie  erfolgt  in  der  oberflächlichen  Molecülschicbt 

Da  die  als  Oberflächenfarbe  zurückgeworfenen  Strahlen 
Im  durchgegangenen  Lichte  nothwendig  fehlen,  jene  aber 
senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirt  sind,  so  müssen  diese 
«chon  allein  infolge  des  Daseins  der  Oberflächen- 
farbe in  der  Einfallsebene   wenigstens  theilweise  polarisirt 

1)  Diesen  Schluss  hat  schon  Haidinger  aus  seinen  Beobachtangen 
über  Oberflächenfarben  gezogen;  s.  Pogg.  Ann.  71»  p.  340.  1847. 
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sein,  gleichyiel,  ob  Absorptionsvorgänge  zu  ihrer  Polarisirung 
beitragen  oder  nicht. 

Die  Absorption  nimmt  mit  der  Dicke  des  Flättchens 
stetig  ab.  Wirkte  die  Absorption  zur  Polarisirung  des 
durchgehenden  blauen  Lichtes  wesentlich  mit,  so  mtisste 
dessen  Polarisation  um  so  weniger  yollständig  werden,  je 
dünner  man  das  Plättchen  macht.  Nun  findet  man  aber  bei 
den  dünnsten  Plättchen  schon  bei  sehr  geringer  Neigung 
gegen  die  einfallenden  Strahlen  diese  Polarisation  ebenso 
ToUkommen  wie  bei  dickeren.  Die  Vollkommenheit  der  Po- 
larisation ist  ebenso  wie  die  Intensität  der  Oberflächenfarbe 
Ton  der  Dicke  des  Plättchens  unabhängig. 

Hieraus  folgt,  dass  die  in  das  Plättchen  eingedrungenen 
blauen  Strahlen  schon  in  dessen  oberflächlicher  Schicht  yon  den 
in  der  Einfallsebene  liegenden  Schwingungen  befreit  werden, 
indem  diese  als  Oberflächenfarbe  hier  eine  Art  vollstän- 
diger Zurückwerfung  erleiden. 

Die  polarisirende  Wirkung,  welche  ein  zur  optischen 
Aze  senkrecht  geschnittenes  Plättchen  von  Magnesiumplatin- 
cjanür  auf  blaue  Lichtstrahlen  ausübt,  und  auf  welche  der 
oben  beschriebene  kleine  Polarisationsapparat  sich  gründet, 
stellt  sich  sonach  als  eine  Folge  der  Oberflächenfarbe 
des  Erystalls  dar. 

Aus  dieser  polarisirenden  Wirkung  erklären  sich,  wie 
ich  in  der  oben  erwähnten  Arbeit  gezeigt  habe,  die  Erschei- 
nungen, welche  ein  solches  Plättchen  im  Polarisationsapparat 
bei  blauer  Beleuchtung  zeigt,  und  welche  den  Schlüssel 
bilden  zur  Erklärung  der  bei  weisser  Beleuchtung  sich  dar- 
bietenden Erscheinungen. 

Lidem  ich  hiermit  für  das  substantiell  gefärbte  und  mit 
Oberflächenfarbe  begabte  Magnesiumplatincyanür  an  der  an- 
geführten Orts  gegebenen  Erklärung  festhalte,  will  ich  kei- 
neswegs in  Abrede  stellen,  dass  accidentell  gefärbte  Elry- 
stalle  infolge  dichroitischer  Absorption  im  Polarisations- 
apparat ähnliche  Erscheinungen  zeigen  können.  Für  den 
Pennin  z.  B.  und  andere  accidentell  gefärbte  Krystalle  halte 
ich  die  von  Hrn.  Bertrand  gegebene  Erklärung  für  richtig. 

In  einer  Abhandlung,  welche  überschrieben  ist:  „Theorie 
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der  Interferenzerscheinung,  welche  senkrecht  znr  Axe  ge- 
schliffene dichroitische  Krystallplatten  im  polarisirten  Lichte 
zeigen'^^),  hat  Hr.  Ketteier  eine  auf  seine  Lichttheorie  ge- 
gründete Entwickelung  yeröffentlicht,  welche  angeblich  auch 
die  Erklärung  der  von  mir  am  Magnesiumplatincyanür 
beobachteten  Erscheinungen  enthalten  soll.  Die  Erschei- 
nnngen  aber,  welche  eine  Platte  dieses  Salzes  im  blauen 
Lichte  (hinter  dem  Absorptionsstreifen)  darbietet,  sind  gar 
keine  Interferenzerscheinungen,  weil  hier  die  extraordinären 
Strahlen,  welche  mit  den  ordinären  interferiren  könnten,  im 
durchgehenden  Lichte  gänzlich  fehlen.  Die  Interforenzringe 
hingegen,  welche  die  Platte  im  rothen  und  gelben  Lichte 
(vor  dem  Absorptionsstreifen)  zeigt,  unterscheide;!  sich  in 
nichts  von  den  Ringen  des  Kalkspaths  und  anderer  normal 
doppelbrechender  einaxiger  Er^rstalle  und  bedürfen  daher 
keiner  neuen  Erklärung.  Die  Erscheinungen  bei  weisser 
Beleuchtung  endlich  sind  nichts  anderes  als  die  Mischung 
der. im  rothen  und  blauen  Lichte  eintretenden,  und  lassen 
sich,  wenn  man  diese  beiden  kennt,  ohne  alle  Rechnung  vor- 
aussagen. In  den  verwickelten  und  wenig  übersichtlichen 
Formeln  des  Hm.  Ketteier,  welche  sich  auf  Interferenz- 
erscheinungen beziehen,  habe  ich  nichts  zu  entdecken  ver- 
mocht, was  zur 'Erklärung  der  von  mir  beobachteten  Erschei- 
nungen dienen  könnte. 

Da  es  sich  gerade  um  das  Magnesiumplatincyanür  handelt, 
sei  es  mir  gestattet,  noch  einige  Worte  anzufügen  über  die 
Bemerkungen,  welche  Hr.  Ketteier  in  einer  neueren  Ab- 
handlung^) über  den  von  mir  auf  die  dichroitische  Fluor- 
escenz^  dieses  Salzes  gegründeten  experimentellen  Beweis 
für  die  Perpendicularität  der  Lichtschwingungen  zur  Pola- 
risationsebene*) macht  Ich  bin  weit  davon  entfernt,  die 
hohe  Bedeutung  des  aus  der  dichroitischen  Absorption  her- 
geleiteten Haidinger'schen  Beweises  zu  verkennen;  wenn  der- 

1)  Ketteier,  Wied.  Ann.  11.  p.  496.  1880. 

2)  Kettcler,  Wied.  Ann.  12.  p.  378.  1881. 

3)  Dass  Hr.  Ketteier  das  Fluorescenzlicht  als  „reflectirtes"  Licht 
bezeichnet,  dürfte  als  ein  lapsus  calami  anzusehen  sein. 

4)  Lommel,  Wied.  Ann.  8.  p.  684.  1879. 
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selbe  bisher  von  der  Mehrzahl  der  Physiker  als  durchschla- 
gend nicht  anerkannt  wurde,  so  hat  dies  ohne  Zweifel  seine 
Ursache  in  den  nicht  angegründeten  Einwürfen,  welche 
Stokes^)  und  Beer^  gegen  dessen  absolute  Beweiskraft 
erhoben  haben.  Ein  experimenteller  Beweis,  welcher  diesen 
Einwendungen  nicht  unterworfen  ist,  kann  aus  diesem  Qrunde 
allerdings  auf  einen  höheren  Grad  Ton  Evidenz  Anspruch 
machen  und  dürfte  daher  keineswegs  überflüssig  sein.  Ein 
theoretischer  Beweis,  wie  ihn  Hr.  Ketteler^)  gegeben  hat, 
würde  doch  nur  dann  von  unbedingtem  Werthe  sein,  wenn 
die  Prämissen,  auf  welchen  er  beruht,  über  allen  Zweifel 
erhaben  wären. 

Erlangen,  im  April  1881. 


XIY.    Veber  das  Dispersiansgesetzf 
von  B»  Lommel. 


Aus  der  Theorie  des  Lichts,  deren  Umrisse  ich  in 
einigen  früheren  Abhandlungen^)  entworfen  habe,  ergibt  sich 
das  folgende,  sowohl  die  normale  als  die  anomale  Farben- 
zerstreuung umfassende  Dispersionsgesetz: 

(1)  n«  =  J(VP^+Q^  +  i^), 

wo  n  den  Brechungsindex  bezeichnet,  und  die  Grössen  P  und 

Q  durch  die  Gleichungen: 


(la) 


P=l  +  ^(x-6)«- 


«=f<'-"-r(,:-^)-v..^- 


1- 

1  s\« 

4" 

als  Functionen  der  Wellenlänge  X  bestimmt  sind. 

1)  Haidinger,  Wien.  Ber.  12,  p.  685.  1854. 

2)  Haidinger,  Wien.  Ber.  !&•  p.  6.  1855. 

S)  Ketteier,  Wied.  Ann.  1.  p.  206.  1877;    S.  p.  88.  1878. 
4)  Lommel,  Wied.  Ann.  8.  p.  251  n.  889.  1878;   4.  p.  55.  1878. 
Ann.  d.  Phji.  «.Chem.  N.F.  XIIL  28 
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Die  Formel  enthält,  wie  man  sieht,  vier  Toneinander 
unabhängige  Constante  mjfjL,  x,  b  und  Iq,  deren  letztere  die 
Wellenlänge  des  Maximums  der  (molecularen)  Absorption 
Torstellt. 

Die  Theorie,  welche  für  das  Absorptionsvermögen  (den 
Extinctionscoefficienten)  K  die  Gleichung: 

Ä'2  =  ^'  {V'F^+Q'  -  P) 

liefert,  verlangt,  dass  bei  farblos  durchsichtigen  Körpern, 
welche  für  die  der  Wahrnehmung  zugänglichen  Strahlen  ein 
sehr  kleines  Absorptionsvermögen  besitzen,  Q  sehr  klein 
sein  muss.  Auch  die  Constante  6,  welche  von  der  Reibung 
abhängt,  hat  einen  sehr  kleinen  Werth. 

Vernachlässigt  man  daher  Q^  gegenüber  P*  und  iSsst 
im  Nenner  von  P  das  mit  e^  behaftete  Glied  ausser  Acht, 
so  muss  die  so  abgekürzte  Formel  eine  erste  Annäherung 
an  das  Dispersionsgesetz  darstellen. 

Setzt  man: 

—  (x— 6)*  =  a, 
fi  ^         '  ' 

so  gewinnt  die   abgekürzte  Dispersionsformel  die  folgende, 

überaus  einfache  Gestalt: 

(2)  n«^l  =  -^, 

in  welcher  nur  noch  zwei  Constante,  a  und  X^^  vorkommen. 

Ich  habe  diese  Formel  mit  zahlreichen  Beobachtungs- 
reihen verglichen^)  und  gefunden,  dass  die  Abweichungen 
der  berechneten  von  den  beobachteten  Werthen  nur  in  sel- 
tenen FäUen  sich  über  die  vierte  Decimalstelle  des  Brechungs- 
index erheben. 

In  dieser  für  eine  Formel  mit  nur  zwei  Constanten  sehr 
befriedigenden  üebereinstimmung,  wodurch  sich  dieselbe  in 
der  That  als  eine  erste  Annäherung  an  das  Dispersions- 
gesetz erweist,  habe  ich,  wie  ich  glaube  mit  Recht,  eine  Be- 
stätigung meiner  Theorie  erblickt.^ 


1)  Lommel,  Wied.  Aim.  8.  p.  628.  1879. 

2)  Dieser  einfache  Gedankengang  ist  gewiss  leicht  su  venteheiL 
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Um  an  einem  weiteren  Beispiele,  und  zwar  an  einer  Be- 
obachtangsreihe,  welche  sich  weit  ins  ultraviolett  erstreckt, 
zn  zeigen,  wie  befriedigend  schon  diese  abgekürzte  Formel 
den  Beobachtungen  sich  anschliesst,  sind  in  der  folgenden 
Tabelle  die  von  Mascart^)  gemessenen  Brechungscoefficien- 
des  extraordinären  Strahles  im  Kalkspath  mit  den  nach 
Formel  (2)  berechneten  zusammengestellt. 

Tabelle  I. 
Kalkspath,  extraordinärer.  Strahl. 
a  =  1,183  018. 


Fnon- 
boftr'icbe 

«      1      w         j^ 

K 

Frann- 
hofln'iehA 

n 

'    *      1  z 

K 

Linien 

beobachtet' berechnet 

Linien 

beobachtet 

berechnet  , 

A 

1,48285 

1,48286 

-1 

+  7 

L 

1,49941 

1,49949 

-  8 

0 

B 

1,48409 

1,48409 

0 

+  1 

M 

1,50054 

1,50062 

-  8 

0 

C 

1,48474 

1,48473 

+  1 

0 

N 

1,60256 

1,50269 

-13 

—  6 

D 

1,48654 

1,48651 

+  3 

0 

0 

1,50486 

1,50490 

-  4 

0 

E 

1,48885 

1,48880 

+  5 

+  2 

P 

1,50628 

1,50631 

-  3 

0 

F 

1,49084 

1,49084 

0 

0 

ö 

1,50780   1,50772 

+  8 

+  7 

G 

1,49470 

1,49461 

+  9 

+  14 

R 

1,51028  1  1,50995 

+33J+24 

E 

1,49777 

1,49780 

-3 

+  4 

Der  Rechnung  sind  die  von  Hrn.  Ketteier  benutzten 
Mittelwerthe  der  Wellenlängen  2)  zu  Q-runde  gelegt  worden. 
Die  Columne  (Z)  enthält  die  DiflFerenzen  zwischen  Beobach- 
tung und  Rechnung  in  Einheiten  der  flinften  Decimale.  Zur 
Vergleichung  sind  in  der  Columne  [K)  die  Differenzen  da- 


Gleichwohl  thut  Hr.  Ketteier  in  einer  seiner  jüngsten  Abhandlungen 
(Wied.  Ann.  12.  p.  365.  1881)  folgende  Aeuaserung:  ,, Jedenfalls  hat  die 
frfihere  Untersuchung  gelehrt,  dass  alle  ähnlich  gebauten  Formeln  zur 
Barstellang  des  empirisch  gegebenen  Materials  volle  vier  Constanten  er- 
fordern, und  daher  ist  mir  ein  neuerer  Versuch  Lommers,  schon  mit 
zwei  Constanten  leidlich  auszukommen,  geradezu  unverständlich."  Ob- 
gleich ich  allerdings  Werth  darauf  lege,  dass  schon  die  obige  abgekürzte 
Formel'  die  Beobachtungen  genähert  wiedergibt,  so  habe  ich  doch  nie- 
mals die  Absicht  kundgegeben,  mit  nur  zwei  Constanten  „auskommen^^ 
SQ  wollen,  sondern  vielmehr  wiederholt  betont,  dass  das  vollständige 
Dispersionsgesetz  vier  Constante  enthält 

1)  Mascart,  Ann.  de  T^cole  normale.  1«  p.  219.  1864. 

2)  Ketteier,  Pogg.  An».  140.  p.  9.  1870. 
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neben  gestellt,  welche  Hr.  Ketteier  mittelst  einer  von  ihm 
früher^)  aufgestellten  vierconstantigen  Dispersionsformel: 


ij=Ä/'  +  ^+j 


*-T^ 


(in  welcher  /  die  innere  Wellenlange  bedeutet),  erhalten  hat 
Wie  man  sieht,  ist  diese  Formel  trotz  ihren  vier  Constanten 
unserer  zweiconstantigen  nur  wenig  überlegen.  Bei  letzterer 
erheben  sich  die  Abweichungen  an  zwei  Stellen  bis  in  die 
yierte  Decimale;  das  thun  sie  aber  bei  der  vierconstantigen 
Formel  auch. 

Die  abgekürzte  Formel  (2)  wird  sich  den  Beobachtungen 
um  so  genauer  anschliessen,  je  geringeren  Einfluss  in  den 
einzelnen  Fällen  die  Grössen  Q  und  €  ausüben,  durch  deren 
Vernachlässigung  jene  aus  der  vollständigen  Formel  (1)  her- 
vorgegangen ist.  Im  allgemeinen  zeigt  sich,  dass  dieser 
Einfluss  um  so  beträchtlicher  ausfällt,  je  grösser  a  und  je 
grösser  X^  ist,  d.  h.  je  mehr  der  bei  durchsichtigen  Körpern 
im  Ultraviolett  gelegene  Absorptionsstreif  dem  sichtbaren 
Spectrum  naherückt  So  ist  z.  B.  für  den  gewöhnlichen 
Strahl  des  Elalkspaths,  dessen  Absoi^tionsstreif  dem  sicht- 
baren Spectrum  beträchtlich  näher  liegt,  als  der  des  ausser- 
gewöhnlichen,  die  üebereinstimmung  der  Formel  (2)  mit  den 
Beobachtungen  weniger  gut  als  bei  diesem;  doch  erreichen 
auch  hier  die  Abweichungen  in  der  ganzen  Erstreckung  des 
Spectrums  von  A  bis  R  nirgends  vier  Einheiten  der  vierten 
Decimale. 

Um  in  solchen  Fällen  eine  genauere  üebereinstimmung 
zwischen  Beobachtung  und  Rechnung  zu  erzielen,  braucht 
man  nur  zur  vollständigen  Formel  (1)  zurückzukehren,  und, 
da  dieselbe  vermöge  ihres  Baues  zur  bequemen  Berechnung 
der  Constanten  ungeeignet  ist,  aus  ihr  einen  zu  diesem 
Zwecke  brauchbaren  vierconstantigen  Ausdruck  als  zweite 
Annäherung  herzuleiten. 

Da  der  Ausdruck  (2)  sich  als  erste  Annäherung  gut 
bewährt  hat,  wird  man  denselben  beibehalten  und  ihm  blos 


1)  Ketteier,  Pogg.  Ann.  140.  p.  80  \u  49.  1870. 
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nodi  die  zu  seiner  Vervollständiguiig  erforderlichen  Glieder 
hinzu  fügen. 

Ein  Blick  auf  die  Formel  (1)  aber  zeigt,  dass  der  nach 
Abzug  eines  Ausdrucks  von  der  Form  (2)  yon  ihr  übrig- 
bleibende Rest  sich  in  eine  Reihe  von  der  Form: 

ß  +  r^'  +  j,  +  '- 

entwickeln  lässt. 

Man  kann  daher  schreiben: 

Da  das  erste  Glied  des  Ausdrucks  zur  Rechten  den 
Gang  der  Werthe  von  n^  —  1  für  sich  allein  schon  sehr  nahe 
darstellt,  so  müssen  ßy  y,  Sj . . ,  sehr  kleine  Grössen  sein. 
Auch  Aq'  hat  bei  durchsichtigen  Mitteln  einen  kleinen  Werth. 

Bringt  man  rechts  auf  gemeinschaftlichen  Nenner  und 
yemachlässigt  die  Producte  der  kleinen  Grössen,  so  erhält 
man  als  zweite  Annäherung  die  vierconstantige  Dis- 
persionsformel: 


(3) 


n«-l  = 


a  +  bk^  +  ji 


1- 


K' 


in  welcher  b  und  c  kleine  Grössen  sind. 

Nach  dieser  Formel  sind  in  der  folgenden  Tabelle  die 
von  Mas  cart  beobachteten  Brechungscoefßcienten  des  ordi- 
nären Strahles  im  Ealkspath  berechnet. 

Tabelle  n. 

KalkBpath,  ordinärer  Strahl. 

a  =  1,694  081.      6  =  -  0,010  779.      c  -  -  0,008  801  9.      Xo  =  0,130  074  5. 


Frann- 

91 

n 

Frann- 

n 

n 

boftfiohe 

DIffereni 

hofei'sehe' 

Diffireni 

Linien 

beobMhtot 

bereohnet 

Linien 

beobachtet 

berechnet 

A 

1,65013  !  1,65015 

-2 

R 

1,68330 

1,68330 

0 

a 

1,65162  \  1,65168 

-6 

L 

1,68706 

1,68709 

-  8 

B 

1,65296 

1,65301 

-5 

M 

1,68966 

1,68966 

0 

C 

1,65446 

1,65446 

0 

N 

1,69441 

1,69489 

+  2 

D 

1,65846 

1,65841 

+  5 

0 

1,69955 

1,69952 

+   8 

£ 

1,66354 

1,66845 

+9 

F 

1,70276 

1,70279 

-  3 

h 

1,66446 

1,66446 

0 

Q 

1,70613 

1,70611 

+  2 

F 

1,66793 

1,66789 

+4 

B 

1,71155 

1,71144 

+  11 

ö 

1,67620 

1,67618 

+2 
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Die  Uebereinstimmung  zwischen  Beobachtung  und  Rech- 
nung ist,  wie  man  sieht,  befriedigend. 

Die  Formel  (3)  l&sst  sich  auch  in  folgender  Weise  dar- 
stellen : 

„.  _  1  =  *4+f -^* +_« =  a  +  j  V + bx-^  +  ^''^'ff;;•/^ 

oder,  wenn  man  das  kleine  Product  bX^^  gegenüber  a  ver- 
nachlässigt : 

„.-,.„+u=+^ilif=.(l+lA■)+•^^t-^ 

Dsi  b/a  sehr  klein  ist,  kann  man  auch  schreiben: 


1  - 

1^,  '  i*-V' 

a 

a» 

oder:                    n^  —  1  =  — 

Ab- 

" b 

setzt  man  nun: 

C^al^^  +  c, 

so  ergibt  sich: 

^4^                          «2      1  — 

A                C 

\V                                  71          1  —  ^, 

-P    '    ;»-2) 

2>  =  Vr 


Das  ist  aber  die  Form,  auf  welche  Hr.  Ketteier  neuer- 
dings ^)  sein  Dispersionsgesetz  ssurückgeführt  und  deren  Ueber- 
einstimmung mit  der  Erfahrung  an  den  Brechungscoefficienten 
des  ordinären  Strahls  im  Kalkspath  nachgewiesen  hat.  Dieser 
Nachweis  spricht  somit  ebenso  sehr  zu  Gunsten  meiner  Theo- 
rie, aus  welcher  diese  Formel,  wie  ich  soeben  gezeigt  habe, 
ja  gleichfalls  hervorgeht. 

Die  Herleitung  der  Formel  (4)  aus  der  Gleichung  (3) 
ist  geeignet,  über  das  Wesen  der  in  jener  yorkommenden 
Constanten  Aufschluss  zu  geben. 

In  der  Formel  (3)  sind  a  und  l^^  stets  positiv.  Ueber 
die  Vorzeichen  dagegen,  welche  die  kleinen  Co^fficienten  b 


1)  Ketteier,  Wied.  Ann.  12.  p.  364.  1881. 
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und  c  bei  der  numerischen  Berechnung  annehmen  werden, 
lässt  sich  von  vornherein  nichts  aussagen« 

Die  obigen  Relationen  zwischen  den  Constanten  der 
Formebi  (3)  und  (4)  zeigen  nun,  dass  A  und  B  immer  sehr 
gross  sind,  weil  sie  die  kleine  Grösse  b  im  Nenner  haben« 
Ihre  Vorzeichen  sind  stets  entgegengesetzt  und  von  dem 
Vorzeichen  der  Grösse  b  abhängig.  Der  absolute  Werth  des 
Verhältnisses  AjB  ist  (nahezu)  gleich  der  Grösse  a  der 
Formel  (3). 

Berechnet  man  z.  B.  die  Constanten  der  Formel  (4)  für 
die  extraordinären  Brechungscoef&cienten  des  Kalkspaths 
nnter  Zugrundelegung  der  Strahlen  B,  E,  H^  M,  so  ergibt 
sich  j4  positiv,  ß  negativ;  benutzt  man  dagegen  die  Strahlen 
5,  Fj  H,  M,  so  wird  A  negativ,  B  positiv.  Die  absoluten 
Werthe  von  A  und  B  sind  in  beiden  Fällen  sehr  gross. 

Diese  Ergebnisse  haben,  von  dem  Standpunkte  meiner 
Theorie  betrachtet,  nichts  Auffallendes;  sie  können  einfach 
dadurch  bedingt  sein,  dass  die  beobachteten  Werthe  der 
Brechungsco^fficienten  für  E  und  F  nach  entgegengesetzten 
Seiten  von  dem  wahren  Werthe  abweichen. 

Um  jene  Ergebnisse  dagegen  mit  dem  Dispersionsgesetz 
des  Hrn.  Ketteier  in  Einklang  zu  bringen,  mtisste  man, 
nach  der  von  ihm  selbst  angewendeten  Interpretationsweise, 
annehmen,  dass,  ausser  dem  beiden  Theorien  gemeinsamen 
Absorptionsstreifen  mit  der  Wellenlänge  ^,  im  ersteren 
Falle  noch  ein  Absorptionsstreifen  mit  der  Wellenlänge  Null 
und  einer  ungeheueren  Reibungsconstanten,  im  zweiten  Falle 
aber  ein  Absorptionsstreifen  mit  ungeheuer  grosser  Wellen- 
lange und  einer  Beibungsconstanten  =  0  vorhanden  sei. 

Die  Formel: 

(5)  n2  =  «i^  +  a  +  |i  +  ^, 

welche  Hr.  Ketteier  aus  der  Gleichung  (4)  entwickelt^), 
wurde  von  mir  schon  früher^  unmittelbar  aus  der  obigen 
allgemeinen  Dispersionsformel  (1)  abgeleitet. 


1)  Ketteier,  Wied.  Ami.  12.  p.  369.  1881. 

2)  Lommel,  Wied.  Ami.  3.  p.  347.  1878. 
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Da  Hr.  Ketteler  auch  diese  Formel  numerifich  be- 
stätigt findet^),  so  ergibt  sich  schliesslich  aus  seinen  Rech- 
nungen ebenso  wie  aus  den  meinigen,  dass  das  Ton  mir 
aufgestellte  Dispersionsgesetz  mit  der  Erfahrung 
übereinstimmt. 

Erlangen,  im  April  1881. 


XV.     Untersuchungen  Über  die  Höhe  der 

Atmosphäre  und  die  Constitution  gasförmiger 

WeltkOrper;  von  A.  Ritter  in  Aachen. 

^    Elfte  Abtheilung. 


§  41.   Erweiterte  Schwingungstheorie  der  puUirenden 
GaskugeL 

In  §  26  wurde  zur  Erklärung  des  Lichtwechsels  der  ver- 
änderlichen Sterne  versuchsweise  die  Hypothese  aufgestellt: 
dass  dieselben  gasförmige  Weltkörper  sind,  deren  perio* 
dische  Helligkeitsänderungen  durch  die  unter  den  wechsels- 
weise überwiegenden  Einflüssen  der  Gravitation  und  der 
inneren  "Wärme  stattfindenden  pulsirenden  Bewegungen  der- 
selben verursacht  werden. 

Die  inzwischen  von  Winnecke*)  entdeckte  periodische 
Veränderlichkeit  einzelner  Nebelflecken  liefert  anscheinend 
einen  weiteren  Beitrag  zu  den  der  obigen  Hypothese  günsti- 
gen Argumenten,  deren  Gewicht  sich  noch  verstärken  würde, 
wenn  es  sich  herausstellen  sollte,  dass  das  aus  dieser  Hypo- 
these abzuleitende  Gesetz  der  Helligkeitsänderung  in  befrie- 
digender Weise  übereinstimmt  mit  demjenigen  Gesetze,  wel- 
ches aus  directen  Beobachtungen  der  veränderlichen  Sterne 
sich  ergibt.  Um  für  eine  solche  Prüfung  der  aufgestellten 
Hypothese  die  nöthigen  Grundlagen  zu  gewinnen,  wird  es 
erforderlich  sein,  die  in  §  25  unter  der  beschränkenden  Vor- 
aussetzung einer  unendlich  kleinen  Schwingungsamplitude 

1)  Ketteler,  Wied.  Ann.  12.  p.  502.  1S8I. 

2)  Winnecke,  Astronom.  Nachr.  96.  Nr.  2293. 
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entwickelte  Theorie  der  pulsirenden  äaskugel  zu  verallge- 
meinem  und  durch  Ableitung  des  Schwingungsgesetzes  ftr 
Amplituden  von  endlicher  Grösse  zu  verTollständigen. 

Für  die  schwingende  Bewegung  desjenigen  Massentheil- 
chens,  welches  bei  der  ursprünglichen  Gleichgewichtslage  im 
Abstände  Qq  vom  Mittelpunkte  sich  befand,  wurde  in  §  25 
die  Differentialgleichung  gefanden: 

(3W)  5^  -  9o  {(1  -  «)"'+  (1  -  «)*""}  • 

In  dieser  Gleichung  bedeutet  |=s(>q  — p  die  Weglänge, 
nm  welche  das  Massentheilchen  während  der  Zeit  t  infolge 
der  erhaltenen  radialen  Anfangsgeschwindigkeit  dem  Mittel- 
punkte sich  genähert  hatte,  femer  oh^^jQq  das  Yerhältniss 
derselben  zum  ursprünglichen  Abstände  und  g^  die  dem  Werthe 
(=0  entsprechende  Gravitationsbeschleunigung  am  ursprüng- 
lichen Orte  des  Massentheilchens. 

Wenn  man  1  —  a>  ==  qp  und  demgemäss  ^^  Qq{\  —  7) 
setzt,  so  kann  man  aus  obiger  Gleichung,  indem  man  die- 
selbe auf  beiden  Seiten  mit  idtp  multipUcirt  und  alsdann 
integrirt,  die  folgende  Gleichung  ableiten: 

(396)  S^  f4?y  = ^   3^   ,,  +  Const. 

Da  im  Inneren  einer  homogenen  Kugel  die  Gravitationsbe- 
schleunigungen sich  yerhalten  wie  die  Abstände  vom  Mittel- 
pimkte,  so  ist  die  Grösse  Qq  zu  berechnen  aus  der  Glei- 
chung: 

(396)  -#-  =  ^, 

in  welcher  r^  und  N^g  die  dem  Werthe  ^  =  0  entsprechenden 
Grössen  bedeuten,  welche  resp.  der  Halbmesser  der  ganzen 
Kugel  und  die  Gravitationsbeschleunigung  an  der  Oberfläche 
derselben  bei  der  anfänglichen  Gleichgewichtslage  hatten. 
Nach  Substitution  des  hieraus  für  g^  zu  entnehmenden  Wer- 
thes  erhält  man  die  Gleichung: 

(397)  ^  teV  «  -?- %j^-3.  +  Const. 
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Für  einatomige  Gase  ist  nach  der  kinetischen  G-astheorie 
A'=  I  zu  setzen,  und  für  diesen  Fall  nimmt  die  obige  Grlei- 
chung  die  folgende  Form  an: 

Mittelst  dieser  Gleichung,  welche  zeigt,  dass  das  Aen- 
derungsgesetz  der  Grösse  q>  ganz  unabhängig  von  der  Grösse 
Qq  ist,  würde  man  für  jeden  Werth  der  veränderlichen  Grösse: 

(899)  (p^JL^JL 

den  zugehörigen  Werth  des  auf  der  linken  Seite  obiger  Glei- 
chung stehenden  Ausdruckes: 

w  '-i:,(S)' 

berechnen  können,  sobald  der  den  Werthen  f=0  und  <p^\ 
entsprechende  Anfangswerth  «  =  6^  für  diesen  Ausdruck  ge- 
geben ist.  Die  Constante  ist  nach  dieser  Bezeichnungsweise 
gleich  «0  ~  1  2^  setzen;  folglich  wird: 

Aus  dieser  Gleichung  ergeben  sich,  jenachdem  die  Con- 
stante £q  grösser  oder  kleiner  als  eins  ist,  zwei  verschie- 
dene Bewegungsgesetze.  "Wenn  e^  >  1  ist,  so  wird  bei  un- 
begrenztem Wachsen  der  Verhältnisszahl  qp  die  Grösse  dfldt 
niemals  gleich  Null  werden.  In  diesem  Falle  vrird  also 
nach  der  erstmaligen  Contraction  eine  Expansion  bis  ins 
Unendliche  stattfinden. 

Wenn  dagegen  Sq<1  ist,  so  wird  dtpjdt  =  0  werden, 
bevor  noch  cp  =  od  geworden  ist,  und  da  in  dem  betreffen- 
den Zeitpunkte  die  Bedingungen  des  Gleichgewichtes  nicht 
erfüllt  sind,  so  wird  in  diesem  Falle  eine  Umkehr  eintreten, 
und  eine  pulsirende  Bewegung  stattfinden.  Indem  man  dq}jdt 
=  0  setzt,  erhält  man  für  die  Grösse  qp  eine  quadratische 
Gleichung  mit  den  beiden  Wurzeln: 

(402)         fi-'T-^^'  (403)       9P»=       ' 


i  +  KaT'  "'"'       ^^      1-V^' 
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welche  für  die  periodischen  Aenderungen  der  Grösse  (p  die 
heiden  Grenzwerthe  darstellen.  Aus  den  letzteren  beiden 
Gleichungen  erhält  man  z.  B.  die  nachfolgenden  zusammen- 
gehörigen Zahlenwerthe: 


eo=       1 

i 

i 

-k 

liji 

0 

(JPI  =    \ 

0,536 

0,586 

i 

« 

1 

9>4  «     oo 

7,46 

8,18 

2 

V 

1 

Der  gesammte  in  der  Gaskugel  enthaltene  Energievor- 
rath  setzt  sich  zusammen  aus  der  inneren  Wärme  U  und 
der  lebendigen  Kraft  L,  Da  A  =  §  gesetzt  wurde,  so  ist 
nach  Gleichung  (359)  die  den  G-leichgewichtsbedingungen 
entsprechende  Quantität  der  inneren'  Wärme  gleich  der 
Hälfte  des  Potentialwerthes  Sl  zu  setzen;  folglich  hatte  bei 
dem  anfänglichen  Gleichgewichtszustande  die  innere  Wärme 
die  Grösse: 

(404)  t'o  =  f. 

Nach  §  39  muss  eine  Ausdehnung  bis  ins  Unendliche 
immer  dann  eintreten,  wenn  der  gesammte  Energievorrath 
die  Grösse  des  Potentialwerthes  erreicht  oder  überschreitet. 
Hiemach  entspricht  der  Werth  c^  =  1  dem  Falle,  in  welchem 
der  anfänglich  yorhandene  Energievorrath  die  Grösse  deB 
Potentialwerthes  gerade  erreichte,  oder  dem  Falle,  in  wel- 
chem die  Grösse  L^  ebenfalls  gleich  |?l  war.  Der  in  Glei- 
chung (400)  mit  €  bezeichnete  Ausdruck  repräsentirt  eine 
der  lebendigen  Kraft  proportionale  Grösse;  folglich  ist: 

(405)  f  =  f     . 

ZU  setzen,  und  da  dem  Werthe  Sq=^1  der  Werth  io  =  i^^a 
entspricht,  so  ist: 

(406)  e«^. 

Nach  Substitution  des  aus  Gleichung  (401)  für  s  zu  entneh- 
menden Ausdruckes  erhält  man  hieraus  für  L  den  Werth: 

(407)  Z  =  |^(|-i,  +  ^-l). 

Für  f  =  0  ist  qp  =  1  zu  setzen;   beim  Durchgange  durch  die 
Gleichgewichtslage  hatte  also  die  lebendige  Kraft  die  Grösse: 
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Der  nach  Ablauf  der  Zeit  t  in  der  G-askugel  yorhan- 
dene  Energievorrath  ist  zu  berechnen  aus  der  Gleichung: 
<409)  Cr  +  i=üo  +  Z, +.«-«„ 

in  welcher  Ä  =  ?lo/y  zu  setzen  ist.  Wenn  man  fftr  die 
Grössen  Uq,  L^j  L  die  oben  gefundenen  Ausdrücke  einsetzt, 
so  erhält  man  hieraus  für  U  den  "Werth: 

(410)-  •     U=^  =  ^. 

Aus  den  beiden  Gleichungen  (359)  und  (410)  ergeben  sich 
die  folgenden  Sätze: 

Die  innere  Wärme  einer  im  Gleichgewichtszustände  be- 
findlichen Gaskngel  ist  proportional  dem  Potentialwerthe, 
also  umgekehrt  proportional  der  ersten  Potenz  des  Halb- 
messers. 

Die  innere  Wärme  der  pnlsirenden  Gaskngel  ändert 
sich  dagegen  umgekehrt  proportional  dem  Quadrate  des 
Halbmessers. 

Eine  jiulsirende  Bewegung  findet  statt,  wenn  die  Grosse 
Bq  kleiner  als  Eins  ist  Um  die  Pulsationsdauer  zu  berech- 
nen, hat  man  der  Gleichung  (401)  zunächst  die  folgende 
Form  zu  geben: 

<411)  ,,=  ^._=^|=^ 

und  alsdann  die  Integration  derselben  auszuführen.  Wenn 
mit  $  die  ganze  Periode  bezeichnet  wird,  so  ist  |$  die 
Zeit,  in  welcher  cp  von  (p^  bis  (p^  wächst.  Hiernach  ist  die 
Pulsationsdauer  zu  berechnen  aus  der  Gleichung: 


(«^)    Ai/^f.».-.-;- 


«0)9' 


aus  welcher  man  mit  Benutzung  der  in  den  Gleichungen 
(402)  und  (403)  für  die  Grössen  ^^  und  (p^  gefundenen  Aus- 
drücke den  folgenden  Werth  erhält: 

(413)  ?ß  =  -J^L=.l/^. 
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Der  Werth  e^^^O  entspricht  dem  Falle  einer  unendlich, 
kleinen  Schwingungsaftiplitude,  und  für  diesen  Fall  ergibt 
sich  der  Werth: 

(414)  *'=2«l/^- 

Für  das  YerhSltniss  der  obigen  beiden  Schwingungsperiodeu^ 
erhält  man  hiernach  die  Gleichung: 

aus  welcher  z.  B.  die  nachfolgenden  zusammengehörigen. 
Zahlen werthe  sich  ergeben: 

«0      =         1-         *  4  i  T*T7         0 

Jt    =      CO       8      2,83     1,54     1,015      1 

Wenn  die  lebendige  Kraft  der  pulsirenden  Bewegung 
allmählich  in  Wärme  sich  umwandelte,  und  die  Gaskugel  in- 
folge dessen  bei  allmählich  abnehmender  Schwingungsampli- 
tnde  schliesslich  in  einer  dem  Werthe  (p  ^  ^^  entsprechen- 
den neuen  Gleichgewichtslage  zur  Buhe  käme,  so  würden., 
diesem  Endzustande  die  Werthe  Z7=  ü^^  \%^  und  L^L^^O 
entsprechen.  Indem  man  wieder  die  Energieänderung  der 
Potentialänderuiiig  gleich  setzt,  erhält  man  f&r  den  End- 
zustand die  Gleichung: 

(416)  D,  +  i,=  ü,  +  i,  +  «3-a,. 

Hierin  ist  ^^^^1^)^  zn  setzen,  und  wenn  man  f&r  die  übri- 
gen Grössen  die  oben  gefundenen  Ausdrücke  einsetzt,  sa- 
erhält  man  für  q>^  den  Werth: 

(417)  ,.,  =  i^. 

Denkt  man  sich  die  Gaskugel  um  diese  neue  Gleich? 
gewichtslage  Schwingungen  von  unendlich  kleiner  Ampli-^ 
tade  ausführend,  so  würde  für  die  Dauer  einer  Doppelschwiur 
gung  aus  Gleichung  (414)  der  Werth  sich  ergeben: 

(418)  *"=2.l/^. 

Hierin  ist  r^^tp^r^^r^il-^^)  und  N^^NIfp^^^N^il-^B^Y" 
zu  setzen.  Nach  Substitution  dieser  Werthe  erhält  man  die- 
Öleichung: 
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{419)  ^"=  — J^^^l/  ,?-. 

^    ^  ^     1/(1  -  fio)«  y  ^o'9 

Diese  Gleichung,  welche  zeigt,  dass  ?ß"=^  ist,  entWdt 
clas  folgende  Gesetz: 

Während  die  lebendige  Kraft  der  pulsirenden 
Bewegung  allmählich  in  Wärme  sich  umwandelt, 
und  infolge  dessen  die  Schwingungsamplitude  all- 
mählich bis  auf  Null  abnimmt,  bleibt  die  Schwin- 
gungsdaner  unverändert. 

In  §  26  wurde  die_nur  annäherungsweise  richtige  An- 
nahme gemacht,  dass  die  Schwingungsdauer  auch  bei  end- 
licher Schwingungsamplitude  unabhängig  ist  von  der  Grösse 
der  letzteren,  und  aus  dieser  Annahme  wurde  gefolgert,  dass 
die  Schwingungsdauer  zunehmen  müsse,  wenn  die  lebendige 
Kraft  der  schwingenden  Bewegung  allmählich  in  Wärme  sich 
umwandelt.  Der  obige,  als  Resultat  einer  genaueren  Unter- 
suchung gefundene  Satz  zeigt,  dass  jene  Folgerung  eine  un- 
richtige ist,  weil  die  derselben  zu  gründe  liegende  Vor- 
itussetzung  eine  unrichtige  war. 

§42.    Lichtcurve  der  yerftnderlichen  Sterne. 

Aus'  grosser  Entfernung  betrachtet,  würde  die  pulsirende 
Gaskugel  als  leuchtender  Punkt  von  veränderlicher  Hellig- 
keit erscheinen,  also  den  Anblick  eines  veränderlichen  Sternes 
darbieten.  Da  die  mittlere  absolute  Temperatur  der  Gas- 
kugel proportional  der  inneren  Wärme  sich  ändert,  so  würde 
das  Gesetz  der  Helligkeitsänderung  des  leuchtenden  Punktes 
AUS  den  Gleichungen  des  vorigen  Paragraphen  abgeleitet 
werden  können,  wenn  das  Gesetz  bekannt  wäre,  nach  wel- 
chem die  Intensität  der  Wärme-  und  Lichtstrahlung  mit  der 
Temperatur  sich  ändert.  Wenn  man  nach  Stefan^)  an- 
nimmt, dass  die  Strahlungsintensitäten  annäherungsweise  sich 
verhalten  wie  die  vierten  Potenzen  der  absoluten  Tempera- 
*  turen,  so  erhält  man  —  unter  Berücksichtigung  des  Um- 
standes,  dass  bei  unverändert  bleibender  Temperatur  die 
Helligkeit   dem  Quadrate    des    Halbmessers    proportional 


1)  Stefan,  Wien.  Ben    Februar  u.  März.  1879, 
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sich  ändern  würde,  f&r  das  YerhäJiniss  der  Helligkeiten  die 
Grleichung: 

(^^)  i  =  AwJ' 

welche  nach  Substitution  des  in  Gleichung  (410)  für  U  ge- 
fundenen Werthes  die  folgende  Form  annimmt: 

(«■'  i'^T 

Da  die  Volumina  wie  die  dritten  Potenzen  der  Halbmesser 
sich  verhalten,  so  würde  aus  der  obigen  Hypothese  das  fol- 
gende Gesetz  sich  ergeben: 

Die  Helligkeit  eines  veränderlichen  Sternes  än- 
dert sich  dem  umgekehrten  Quadrate  des  Volumens 
proportional. 

Mit  Benutzung  der  in  den  Gleichungen  (402)  und  (403) 
ftr  die  Grössen  tp^  und  qpj  gefundenen  Ausdrücke  erhält 
man  hiemach  für  das  Verhältniss  der  grössten  zur  kleinsten 
Helligkeit  die  Gleichung: 


(422) 


ft. ""  Vi  -  \Vj 


aus  welcher  z.  R   für  €o==l  ^^^  Werth  §i/§a  =  '^29   sich 
ergeben  würde. 

Wenn  mit  r  der  Erdhalbmesser,  mit  /  die  mittlere 
Dichtigkeit  der  Erde  und  mit  y^  die  Dichtigkeit  bezeichnet 
wird,  welche  die  Gaskugel  beim  Durchgange  durch  die  Gleich- 
gewichtslage hatte,  so  ist: 

(423)  ^o  =  f-7 

zu  setzen,  und  die  Gleichung  (413)  nimmt  nach  Substitution 
dieses  Werthes  die  folgende  Form  an: 

(424)  5ß=       2n^-^l/Z7Z. 
^  ^      Va-BoyV  g   To 

Die  beiden  Gleichungen  (422)  und  (424)  kann  man  be- 
nutzen, um  aus  den  beobachteten  Werthen  der  Grössen 
^il^i  und  $  die  Dichtigkeit  y^  zu  berechnen.  Wenn  z.B. 
die  Werthe  $i/^,  =  729  und  ^  «  10  Tage  =  864000  Secun- 
den  gegeben  sind,  so  erhält  man  zunächst  aus  Gleichung  (422) 
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den  Werth  e^  « |  und  hiemach  ans  Gleichung  (424) ,  indem 
man  /«  6 370000m,  ^  =s  9,8m  und  /—  6  600  kg  setzt,  den 
Werth  Yq  =  0,456  kg. 

Wenn  man  in  Gleichung  (401)  für  die  Constante  r^N^g 
den  aus  Gleichung  (413)  zu  entnehmenden  Werth  einsetzt, 
so  kann  man  derselben  die  folgende  Form  geben: 

(425)  4^==^_    2^^_. 

Das  Yerhältniss  der  Helligkeit  $  zum  Helligkeitsminimom 
hat  nach  Gleichung  (421)  die  Grösse: 

und  für  den  nach  t  genommenen  Differentialquotienten  dieser 
Grösse  erhält  man  mit  Benutzung  des  oben  für  dcpjdt  ge- 
fundenen Ausdruckes  die  Gleichung: 

aus  welcher  man  für  jeden  gegebenen  Werth  von  (p  den  zu- 
gehörigen Werth  von  df^/dt  berechnen  kann,  indem  man  für 
die  Grösse  e  die  aus  Gleichung  (401)  zu  entnehmende  Func- 
tion von  g)  einsetzt. 

Für  die  Zeit,  in  welcher  die  Helligkeit  yon  ^^  bis  ^ 
abnimmt,  findet  man  aus  Gleichung  (411)  nach  SubstitatioB 
des  für  den  Factor  Vr^/N^g  aus  Gleichung  (413)  zu  entneh- 
menden Werthes  den  folgenden  Ausdruck: 


(428) 


2^         J  y2<p-l-(l-«o)y*' 


9i 

und  wenn  man  mit  Benutzung  des  in  Gleichung  (402)  für  fi 
gefundenen  Werthes  die  Integration  ausführt,  so  erhält  man 
die  Gleichung: 

(429)   ,_A{|+„„™[<lrL^]-(,-.jy|^i;j. 

Die  oben  gefundenen  Gleichungen  würde  man  benutzen 
können,  um  das  Gesetz,  nach  welchem  das  Helligkeitsver- 
hältniss  ^  mit  der  Zeit  t  sich  ändert,  durch  eine  Gurre 
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geometrisch  darzaetellen.  Wenn  z.  B.  wieder  «o  ~  i  ^^^ 
$  =  864000  See  gesetzt  wird,  so  ergeben  sich  die  nachfol- 
genden zusammengehörigen  Zahlenwerthe: 

^       =     *  *  1  4        2 

±10»^  =   0    5136    5605    4178    0 

1^    =  729    191,2     64    5,62    1 

±10»^  =   0    7068    2152    98,9    0 

-^   =   0    0,077   0,1955   0,426   1 
in» 

Um  denjenigen  Werth  ^  =  <p'  zu  finden,  für  welchen 
die  Geschwindigkeit  der  Helligkeitsänderung  ihren  Maximal- 
werth  erreicht,  hat  man  den  zweiten  Diflferentialquotienten 
$,  nach  t  genommen,  gleich  Null  zu  setzen,  und  nach  Glei- 
chung (421)  erhält  man  mit  Benutzung  des  aus  Gleichung 
(401)  für  dcpjdt  zu  entnehmenden  Ausdruckes  den  Werth: 

Das  Yerhältniss  der  grössten  Helligkeit  zu  der  dem  Werthe 
9P  =  y'  entsprechenden  Helligkeit  §  =«  ^'  hat  nach  Gleichung 
(421)  die  Grösse: 

^^^^  F^te)'- 

Wenn  man  hierin  für  die  Grössen  cp^  und  (p  die  gefundenen 
Werihe  einsetzt,  so  kann  man  dieser  Gleichung  auch  die 
folgende  Form  geben: 

(432)  fa^ri5.>l  +224^01«, 

^    ^  »'     L    14(1 -y^o)   J 

Aus  den  obigen  Gleichungen  erhält  man  z.  B.  die  nachfol- 
genden zusammengehörigen  Zahlenwerthe: 


«0=0 

100 

i 

1 

CO 

Vi   =  1 

4^ 

* 

i 

0 

q>-   -  1 

0,9524 

0,7095 

A 

0 

fe=l 

1,322 

1,453 

1,473 

1,4S 

Da  eine  pulsirende  Bewegung  nur  dann  stattfinden  kann, 
wemi  die  Constante  t^  kleiner  ist  als  eins,  so  würde  inBe- 

AmL  d.  Phji.  u.  Chtm.  N.  F.  XUL  24 
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zug  auf  die  neu  aufleuchtenden  und  später  allmählich  wieder 
verschwindenden  ,, temporären*'  Sterne  aus  den  hier  auf- 
gestellten Hypothesen  dev  folgende  Satz  sich  ergeben: 

Das  Wiedererscheinen  des  Sternes  ist  nur  dann 
zu  erwarten,  wenn  das  Helligkeitsmaximum  weniger 
als  das  1,473-fache  betrug  von  derjenigen  Hellig- 
keit, welche  der  Stern  zur  Zeit  der  stärksten  Licht- 
abnahme besass. 

Da  jedoch  die  flir  das  Helligkeitsverhältniss  $i/f)'  ge- 
fundenen numerischen  Werthe  aus  dem  willkürlich  ange- 
nommenen Zahlen werthe  ^  ~  §  abgeleitet  wurden,  und  die 
aufgestellten  Hypothesen  überhaupt  nicht  als  hinreichend  be- 
gründet zu  erachten  sind,  so  wird  man  dem  obigen  Satze 
vorerst  nur  eine  theoretische  Bedeutung  beilegen  dürfen. 

Gegen  die  allerdings  willkürliche  Annahme  einer  gleich- 
förmigen Massenvertheilung  könnten  ebenfalls  Einwände 
erhoben  werden.  Wenn  man  indessen  bedenkt,  dass  es  sich 
hier  nicht  um  statische,  sondern  um  dynamische  Zu- 
stände handelt,  und  dass  die  Annahme  eines  jeden  anderen 
Gesetzes  der  Massenvertheilung  ebenfalls  als  eine  willkür- 
liche angesehen  werden  müsste,  so  wird  man  diesen  Ein- 
wänden kein  grosses  Gewicht  zuerkennen,  insofern  als  Aus- 
gangspunkt für  einen  ersten  vorläufigen  Erklärungsversuch 
die  Annahme  der  gleichförmigen  Massenvertheilung  den  Vor- 
zug zu  verdienen  scheint. 

Die  Annahme  einer  ungleichförmigen  Massenverthei- 
lung würde  zu  dem  Ergebnisse  führen,  dass  neben  der  pul- 
sirenden  Bewegung  der  ganzen  Gaskugel  noch  Wellen- 
bewegungen im  Inneren  derselben  stattfinden.  Infolge 
dessen  können  secundäre  Maxima  und  Minima  sich  bilden, 
wie  solche  bei  einzelnen  veränderlichen  Sternen  in  der  That 
schon  beobachtet  worden  sind. 

Auch  das  etwaige  Vorhandensein  einer  rotirenden 
Bewegung  könnte  auf  das  Gesetz  der  Helligkeitsänderong 
einen  störenden  Einfluss  ausüben,  insofern  bei  der  Contrac- 
tion einer  rotirenden  Gasmasse  ein  Theil  der  Gravitations- 
arbeit, welcher  anderenfalls  in  Wärme  umgewandelt  worden 
wäre,  statt  dessen  dazu  verwendet  wird,  die  lebendige  Kraft 
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der  rotirenden  Bewegung  zu  vergrössem.  Wenn  also  directe 
Beobachtungen  der  veränderlichen  Sterne  zu  Resultaten  führen 
sollten,  welchen  von  den  hier  gefundenen  abweichen,  so  würde 
immer  noch  Kaum  bleiben  für  die  Hoffnung,  dass  bei  wei- 
terer Ausbildung  der  hier  aufgestellten  Theorie  es  gelingen 
werde,  ftir  diese  Abweichungen  ebenfalls  eine  genügende  Er- 
klärung zu  finden. 

§48.  Expansionsgesetz  der  centrifugralen  koBmischenGrebilde. 

Als  Anfangszustand  wurde  bei  den  Untersuchungen  der 
vorigen  Paragraphen  derjenige  Zustand  gewählt,  in  welchem 
die  Gaskugel  sich  befand,  als  ihr  Halbmesser  gleich  r^  war, 
and  ihre  innere  Wärme  die  den  Gleichgewichtsbedingungen 
entsprechende  Grösse^  ^o  =  i  ^o  h^^^^«  Wenn  man  statt 
dessen  als  Anfangszustand  denjenigen  Zustand  wählt,  in 
welchem  die  Gaskugel  sich  befand,  als  ihr  Halbmesser  den 
kleinsten  Werth  ri  =  <jPi»'o  erreichte,  so  ergibt  sich  aus 
den  Gleichungen  (410)  und  (402)  für  die  innere  Wärme, 
welche  bei  diesem  neugewählten  Anfangszustande  in  der 
(xaskugel  enthalten  war,  der  Werth: 

(433)  t7,  =  ^  =  «._(l+17?). 

Das  Yerhältniss  der  inneren  Wärme  zu  dem  Potential- 
werthe  hatte  demnach  bei  diesem  Anfangszustande  die  Grösse: 

(434)  ^  =  ^  =  L±_Vjo. 

Wenn  man  nunmehr  das  Yerhältniss  r/r^  ^  V'  /  ^i  ^^^  V^ 
bezeichnet,  so  kann  man  der  allgemeinen  Differentialgleichung 
(401),  indem  man  zugleich  N^^tp^^N^  setzt  und  die  Con- 
stante  €q  durch  die  Constante  /a  ausdrückt,  die  folgende  Form 
geben : 

Die  •  Geschwindigkeit  eines  an  der  Oberfläche  befind- 
lichen Massentheilchens  hat  nach  dieser  Gleichung  die  Grösse: 

(436)  «  =  r,^-y2JV;^|/l-^.  +  ^-l, 

24* 
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und  diese  Geschwindigkeit  nähert  sich  bei  unbegrenztem 
Wachsen  des  Halbmessers  asymptotisch  dem  festen  Grenz- 
werthe : 


(437)  M'=V2JV,^r,ta-l). 

Aus  den  obigen  Gleichungen  folgt,  dass  die  lebendige 
Kraft  der  Expansionsbewegung  f ür  i/;  =  oo  den  Werth  Null 
annehmen  würde ,  wenn  die  Constante  ju  =  1  wäre,  dagegen 
einen  positiven  Werth,  wenn  die  Constante  ft  >  1  ist  Im 
letzteren  Falle  werden  die  vom  Mittelpunkte  alhnählich 
immer  weiter  sich  entfernenden  Massentheilchen  der  Gas- 
kugel diejenigen  Entfernungen,  bei  welchen  die  Gravitations- 
kräfte aufhören,  ihre  Geschwindigkeiten  merklich  zu  beein- 
flussen, nicht  nur  erreichen,  sondern  noch  mit  gewissen 
Kestgesch windigkeiten  überschreiten  und,  dem  Gesetze  der 
Trägheit  folgend,  mit  diesen  Kestgeschwindigkeiten  uachher 
gleichförmig  ihre  Bewegungen  bis  ins  Unendliche  fortsetzen. 

Die  nach  Ablauf  der  Zeit  t  in  der  Gaskugel  noch  vor- 
handene innere  Wärme  hat  nach  Gleichung  (410)  die  Grösse: 

(488)  U=^-'^-' 

und  für  den  gesammten  zu  dieser  Zeit  in  der  Gaskugel  noch 
enthaltenen  Energievorrath  erhält  man  (in  Berücksichtigung 
des  Umstandes,  dass  dem  neugewählten  Anfangszustande  der 
Werth  /^  =  0  entsprach)  die  Gleichung: 
(439)  ü^+  i  =  t^i  +  0  ~  («1  -  «), 

aus  welcher  für  das  Yerhältniss  der  lebendigen  Kraft  zu 
dem  Anfangswerthe  des  Potentials  der  folgende  Werth  sich 
ergibt: 

Hieraus  folgt,  dass  der  in  Gleichung  (43ö)  auf  der  linken 
Seite  stehende  Ausdruck  das  Yerhältniss  der  lebendigen 
Kraft  zu  dem  Anfangswerthe  des  Potentials  darstellt. 

Für  den  ersten  und  zweiten  Differentialquotienten  der 
Grösse  k  erhält  man  aus  obiger  Gleichung  resp.  die  Werthe: 

im      ^  =  ^7^,  (442)      S»^-<^^. 
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Aus  der  vorletzten  Gleichung  ergibt  sich,  dass  die  Expan- 
sionsbewegung eine  beschleunigte  ist,  solange  tp  <^2fi  ist, 
und  dass  dem  Werthe  yj  ^2fjL  das  Maximum  der  lebendigen 
Kraft  entspricht.  Beim  Ueberschreiten  dieses  Zustandes 
beginnt  die  Verzögerung,  und  die  letztere  Gleichung  zeigt, 
dass  dem  Werthe  ip  =  SfA  das  Maximum  der  Verzögerung 
entspricht.  Die  Verzögerung  nimmt  dann  allmählich  bis  auf 
Null  ab,  während  \p  bis  ins  Unendliche  zunimmt,  und  nach 
Gleichung  (440)  nähert  sich  die  lebendige  Kraft  L  asympto- 
tisch dem  festen  Grenzwerthe: 
(443)  ^  Z'=C"-l)?lj. 

Für  die  Zeit  t,  in  welcher  der  Halbmesser  der  Gaskugel 
Ton  Tj  bis  r  zunimmt,  ergibt  sich  aus  Gleichung  (435)  der 
Werth: 

Durch  Ausführung   der  Integration   erhält  man  unter  der 
Voraussetzung,  dass  ft  >  1  ist,  für  t  die  Gleichung : 

in  welcher  abkürzungsweise  mit  dem  Buchstaben  u  der  fol- 
gende Wurzelausdruck  bezeichnet  ist: 


(446)  «  =  y(^  -  1)  [(^  -  1)1//»  +  v  -^  /i]. 

Für  eine  Gaskugel,  deren  Masse  gleich  der  Sonnenmasse 
ist,  und  deren  Halbmesser  anfangs  die  hundertfache  Grösse 
des  Sonnenhalbmessers  hatte,  würde  r^  =  68800  Millionen 
Meter  ^  und  iV;  =  0,00274  (oder  iV^ -^  =  0,0269  m)  zu  setzen 
sein.  Wenn  bei  diesem  Anfangszustande  die  innere  Wärme 
doppelt  so  gross  war  als  der  Potentialwerth,  so  ist  die 
Constante  jw  ==  2  zu  setzen,  und  nach  Gleichung  (437)  wird 
für  diesen  Fall :  u  =  60840  m  =  8,2  Meilen.      ' 

In  §  39  wurde  die  „Potentialgeschwindigkeit"  einer  Kugel 
definirt  als  diejenige  Geschwindigkeit,  welche  jedes  Massen- 
theüchen  derselben  annehmen  würde,  wenn  die  ganze  Po- 
tentialarbeit in  lebendige  Kraft  umgewandelt,  unä  diese 
lebendige  Kraft  gleichförmig  auf  die  ganze  Masse  vertheilt 
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würde.  Das  Wärmeäquivalent  der  lebendigen  Kraft,  welche 
jedes  Massenkilogramm  in  diesem  Falle  besitzen  würde,  soll 
abkürzungsweise  die  Potentialwärme  der  Kugel  genannt 
werden. 

Für  eine  homogene  Kugel  von  der  Grösse  und  Masse 
der  Sonne  ergab  sich  in  §  39  eine-  Potentialgeschwindigkeit 
Ton  63,5  Meilen  pro  Seeunde,  und  die  entsprechende  Poten- 
tialwärme  beträgt  26  700000  Wärmeeinheiten.  Bei  hundert- 
facher linearer  V ergrösserung  würde  die  Potentialgeschwindig- 
keit bis  auf  6,35  Meilen  und  die  Potentialwärme  bis  auf 
267  000  Wärmeeinheiten  abnehmen.  Da  bei  dem  oben  als 
Beispiel  gewählten  Falle  fQr  die  in  Meterkilogrammen  aus- 
gedrückte innere  Wärme  das  Doppelte  der  Potentialarbeit 
als  Anfangswerth  angenommen  wurde,  so  hatte  die  in  jedem 
Massenkilogramme  enthaltene  Wärmequantität  anfangs  die 
Grösse  W^  =  534  000  Wärmeeinheiten,  und  während  der  Zeit 
t  verminderte  sich  diese  Wärmequantitkt  nach  Gleichung 
(438)  bis  auf  die  Grösse: 

(447)  fr=^  =  ^. 

Aus  den  obigen  Gleichungen  ergeben  sich  für  den  hier  als 
Beispiel  gewählten  Fall  die  in  der  folgenden  Tabelle  zu- 
sammengestellten Zahlenwerthe : 


y,        =      1 

2 

3 

4 

5 

10 

1009 

'^        -      0 

19,0 

31,6 

44,0 

56,8 

119 

1304S 

86  400 

W      =  534  000 

133  500 

59  333 

33  375 

21360 

5340 

0,534 

7420     =      ^ 

8,2 

8,64 

8,69 

8,68 

8,53 

8,2 

Wenn  man  sich  den  Anfangszustand  dadurch  herbei- 
geführt denkt,  dass  zwei  gleiche  homogene  Kugeln  aus  un- 
endlichen Entfernungen  einander  sich  näherten  und  zu  einer 
Kugel  von  derselben  Dichtigkeit  sich  vereinigten,  so  würde 
nach  §  38  die  den  interstellaren  Anfangsgeschwindigkeiten 
entsprechende  lebendige  Kraft  L^  zu  berechnen  sein  aus  der 
Gleichung : 

(448)  Zo+0,37«, -a«!, 
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Torausgesetzt,  dass  die  beiden  Kugeln  beim  Zusammentreffen 
g&r  keine  innere  Wärme  mitbrachten.  Für  die  erforder- 
lichen interstellaren  Anfangsgeschwindigkeiten  ergibt  sich 
hiemach  der  Werth: 


(449)  Mo  =  6,35  1/2-0,37  =  8,1  Meilen. 

Die  in  einem  Massenkilogramm  der  neu  entstandenen 
Kugel  durchschnittlich  enthaltene  Wärmequantit&t  würde 
nach  obiger  Tabelle  während  der  ersten  vier  Monate  von 
534000  bis  auf  5340  Wärmeeinheiten  abnehmen,  und  nach 
den  Hypothesen  des  vorigen  Paragraphen  würde  die  Licht- 
stärke während  dieser  Zeit  bis  auf  ein  Milliontel  der  an- 
fänglichen Lichtstärke  sich  vermindern. 


UqX. 


§  44.    Hypothesen  über  die  Constitution  der  Nebelflecke. 

Für  eine  Graskugel,  deren  Masse  so  gross  ist  wie  die 
Sonnenmasse,  und  deren  Halbmesser  anfangs  die  millionfache 
Grösse  des  Sonnenhalbmessers  hatte,  würde  r^  =  688  Billionen 
Meter  und  iVj  =  27,4. 10^^^  zu  setzen  sein.    Wenn  zugleich* 
die  Constante  fi  =  10000  gesetzt  wird,  so  ergeben  sich  auf 
dieselbe  Weise,  wie  beim  vorigen  Beispiele,  die  Werthe: 
«'  =  8,2  Meüen,     W^  «  267  000  W.-E.,     u^  =  6,35  Meüen. 
Fftr  diesen  Fall  würde  man  aus  den  Gleichungen  des  vorigen 
Paragraphen  die  in  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellten 
Zahlenwerthe  erhalten: 

i 

365 .  86  400 
W 

u 

im 

Diese  Tabelle  zeigt,  dass  die  in  einem  Massenkilogramme 
dmrchschnittlich  enthaltene  Wärmequantität,  welche  anfangs 
267  000  Wärmeeinheiten  betrug,  im  Verlaufe  von  3568  Jahren 
bis  auf  2670  Wärmeeinheiten,  und. im  Verlaufe  von  35  860 
Jahren  bis  auf  26,7  Wärmeeinheiten  abnahm. 

Die  dem  Anfangszustande  entsprechende  Potentialwärme 
war  gleich  dem  zehntausendsten  Theile  von  267  000  Wärme- 


-=     1 

2 

3 

4 

5 

10 

100 

=   0 

621 

1014 

1389 

1757 

3568 

35  860 

=  267  000 

66  750 

29  667 

16  688 

10  680 

2670 

26,7 

=   0 

7,10 

7,73 

7,94 

8,04 

8,16 

8,2 
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einheiten,  betrug  also  26,1  Wärmeeinheiten;  d.  h.  die  beim 
Uebergange  aus  dem  unendlich  grossen  in  das  gegebene  An- 
fangsvolumen  verrichtete  Grayitationsarbeit  würde  nicht  mehr 
als  26,7  Wärmeeinheiten  pro  Kilogramm  erzeugt  haben^  also 
eine  Wärmequantität,  welche  zum  Hervorbringen  des  Glühens 
bei  weitem  nicht  ausreichen  würde,  insofern  dieser  Wärme- 
quantität z.  B.  die  Temperatur  r=158<'  (oder  -  115<>  C.) 
entsprechen  würde,  wenn  die  Kugel  aus  atmosphärischer  Luft 
bestände  und  die  Temperatur  r=  11®  (oder  —  262  <^  C),  wenn 
die  Kugel  aus  Wasserstoff  bestände. 

Die  Potentialwärme  wächst  unter  sonst  gleichen  Um- 
ständen proportional  der  Massen  grosse.  Ziir  Erklärung 
des  Entstehens  einer  Potentialwärme  von  267  000  Wärme- 
einheiten würde  also  im  vorliegenden  Falle  die  Annahme 
einer  zehntausendfach  vergrösserten  Masse  erforderlich  ge- 
wesen sein. 

Als  Anfangsvolumen  wurde  bei  dem  hier  als  Beispiel 
gewählten  Falle  ein  Kugelraum  angenommen,  dessen  Halb- 
messer etwa  93  000  Millionen  Meilen  beträgt.  Dass  leuchtende 
Nebelmassen  von  beträchtlich  grösserer  Ausdehnung  wirküch 
existiren,  ist  als  in  hohem  Ghrade  wahrscheinlich  zu  be- 
trachten. Man  würde  also,  um  bei  so  grossem  Volumen  die 
Entstehung  der  zum  Leuchten  erforderlichen  Wärmequantitat 
durch  die  Hypothese  des  einfachen  Yerdichtungsprocesses  zu 
erkläreu,  gezwungen  sein,  eine  ausserordentlich  grosse  Masse 
dieser  Nebelflecken  anzunehmen. 

Die  wirklichen  Massengrössen  der  Nebelflecken  sind 
noch  unbekannt,  und  gegen  die  Annahme  einer  Massengrösse, 
welche  das  hundertfache  oder  tausendfache  der  Sonnenmasse 
beträgt,  scheint  allerdings  zur  Zeit  kein  wesentlicher  Ein- 
wand erhoben  werden  zu  können.  Jedoch  ist  zu  berück- 
sichtigen, dass  die  Yolumengrössen  ebenfalls  noch  unbekannt 
sind.  Wenn  also  aus  künftigen  Beobachtungen  sich  ergeben 
sollte,  dass  einzelne  dieser  Nebelflecken  eine  Ausdehnung 
von  vielen  Billionen  Meilen  besitzen,  so  könnten  der  Hypo- 
these des  einfachen  Yerdichtungsprocesses  möglicherweise 
Schwierigkeiten  sich  entgegenstellen,  insofern  dieselbe  in 
Betreff  der  Massengrössen  vielleicht  zu  Annahmen  fähren 
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würde,  welche  aus  anderen  Gründen  als  unwahrscheinlich 
betrachtet  werden  müssten. 

Diese  Schwierigkeiten  kann  man  umgehen,  indem  man 
—  anstatt  die  Wärmeerzeugung  einem  Yerdichtungsprocesse 
zuzuschreiben  —  die  Hypothese  aufstellt,  dass  die  zum  Her- 
yorbringen  des  Leuchtens  erforderliche  Wärmequantität  durch 
den  «Zusammenstoss  weit  ausgedehnter  kosmischer  Wolken 
erzeugt  wurde,  welche  beim  Beginne  ihrer  gegenseitigen  An- 
näherung bereits  gewisse  interstellare  Anfangsgeschwindig- 
keiten besassen.  Bei  dem  oben  als  Beispiel  gewählten  Falle 
würde  zur  Erklärung  des  Entstehens  einer  Wärmequantität, 
welche  das  zehntausendfache  der  Potentialwärme  beträgt,  die 
Annahme  einer  interstellaren  Anfangsgeschwindigkeit  von 
6,35  Meilen  pro  Secunde  schon  ausreichen  —  also  einer 
Greschwindigkeitsgrösse,  deren  Entstehung  nach  §  37  sehr 
wohl  aus  dem  Newton'schen  Gesetze  sich  erklären  lässt. 

Der  letzteren,  anscheinend  einfacheren  Hypothese,  würde 
man  gezwungen  sein,  den  Vorzug  zu  geben,  wenn  es  dem- 
nächst gelingen  sollte,  auf  irgend  eine  Weise  (vielleicht  auf 
spectroskopischem  Wege)  das  Vorhandensein  einer  Expan- 
sionsbewegung zu  constatiren.  Aus  dieser  Hypothese  würden 
die  folgenden  Sätze  sich  ergeben: 

Die  weit  ausgedehnten,  mehr  oder  weniger  unregelmässig 
begrenzt  erscheinenden  Nebelflecken  sind  Gasmassen,  welche 
eine  sehr  geringe  Dichtigkeit  und  einen  sehr  grossen  Ueber- 
Bchuss  von  innerer  Wärme  besitzen. 

Die  Masse  derselben  befindet  sich  daher  in  einem  Zu- 
stande, welcher  nicht  als  ein  statischer,  sondern  als  ein 
dynamischer  Zustand  aufisufassen  ist,  insofern  die  über- 
schüssige innere  Wärme  ein  stetiges  Wachsen  des  Volumens 
bedingt. 

Die  Expansionsbewegung  bedingt  eine  stetige  Abnahme 
der  inneren  Wärme.  Die  Lichtstärke  muss  daher  allmählich 
bis  zujB  völligen  Verschwinden  abnehmen,  wenn  auch  erst 
im  Laufe  von  Jahrtausenden. 
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XVI.     Veber  die  absolute  Grösse  der  Gusmoleeüle; 
von  JE.  Dorn  i/n  Breslau* 

Bezeichnet  für  ein  Gras  a  den  Durchmesser  der  Mole- 
cularsphäre  (gleich  der  kürzesten  Entfernung,  bis  zu  der  sich 
die  Centra  zweier  Molecule  nähern  können),  ü  denjenigen 
Bruchtheil  der  Volumeneinheit,  welcher  von  den  Molecular- 
Sphären  der  darin  enthaltenen  Gasmolecüle  eingenommen 
wird,  endlich  L  die  moleculare  Weglänge,  so  liefert  die  kine- 
tische Grastheorie  die  FormeP): 

(1)  (T  =  6V2oi. 

Da  sich  die  moleculare  Weglänge  aus  dem  Reibungscoeffi- 
cienten  mit  hinreichender  Sicherheit  berechnen  lässt,  so  wird 
man  tr  finden  können,  wenn  die  Ermittelung  von  ))  gelingt. 

Eine  obere  (Jrenze  dieser  Grösse  gewinnt  Hr.  Lo- 
schmidt  für  coercible  Gase  in  dem  „Verdichtungscoefficien- 
ten^S  womit  er  den  Quotienten  der  Dichtigkeiten  im  flüssi- 
gen und  gasförmigen  Zustande  bezeichnet,  während  Er. 
van  der  Waals  einen  der  Wirklichkeit  wahrscheinlich 
näher  kommenden  Werth  aus  den  Abweichungen  vom  Boyle- 
Charles'schen  Gesetze  herleitet. 

Im  Folgenden  will  ich  einen  dritten  Versuch  durchfüh- 
ren, der  auf  einer  Benutzung  der  Dielectricitätsconstante  der 
Gase  beruht. 

Bekanntlich  hat  zuerst  Mossotti  die  Eigenschaften  der 
Dielectrica  aus  der  Annahme  erklärt,  dass  dieselben  aus 
einer  nichtleitenden  Materie  bestehen,  in  welche  kleine  lei- 
tende Körperchen  eingebettet  sind. 

Setzt  man  voraus,  dass  diese  Körperchen  vollkommene 
Leiter  von  kugelförmiger  Gestalt  sind,  und  bezeichnet  mit  g 
den  von  ihnen  erfüllten  Bruchtheil  des  ganzen  Volumens  des 
Dielectricums,  so  erhält  man '  für  die  Dielectricitätsconstante 
Ä'den  Werth  2): 


1)  0.  E.  Meyer,  Kinetische  Theorie  der  Gase.   p.  224.    S.  daadbst 
auch  die  einschlägige  Literatur. 

2)  S.  u.  a.  Clausius,  Mech.  Wärmetheorie.    2.  Aufl.   2.   p.  94. 
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(2*)  ^=^' 

woraus  umgekehrt  folgt: 

Stellt  man  sich  zunächst  ganz  auf  den  Boden  der  Mos- 
sotti'Bchen  Theorie,  so  ist  klar,  dass  bei  einem  Gase  die  lei- 
tenden Körperchen  nur  die  Molecule  desselben  sein  können. 
Die  Annahme,  dass  dieselben  Kugeln  seien,  wird  kaum  Be- 
denken erregen,  da  dieselbe  ja  bei  allen  Bechniungen  der 
kinetischen  Gastheorie  gemacht  wird,  hingegen  ist  das  Yer- 
hältniss  der  Grössen  b  und  g  noch  näher  zu  erörtern. 

Die  electrische  Vertheilung,  welche  nach  der  Mossotti'- 
schen  Theorie  der  Grund  der  dielectrischen  Erscheinungen 
ist,  kann  ihren  Sitz  entweder  auf  dem  Molecül  selbst  oder 
auf  der  dasselbe  möglichenfalls  umgebenden  AetherhüUe 
haben,  und  andererseits  können  die  Stösse  der  Molecule 
gegeneinander  so  stattfinden,  dass  dabei  entweder  sie  selbst 
oder  ihre  AetherhüUen  sich  wirklich  berühren,  oder  dass 
endlich  ein  directer  Contact  gar  nicht  eintritt.  Sieht  man 
Yon  dem  unwahrscheinlichen  Falle  ab,  dass  die  Gebiete  der 
electrischen  Vorgänge  in  zwei  Molecülen  ineinander  eindringen 
—  was  beilänfig  nur  für  Aetherhüllen  möglich  wäre  —  so 
wird  g^'o  sein.  Sollte  etwa  die  Leitungsfähigkeit  der  Gas- 
molecüle  keine  vollkommene  sein,  so  würde  die  Dielectri- 
citätsconstante  hierdurch  herabgesetzt  werden,  und  der  aus 
(2b)  gefolgerte  Werth  von  g  zu  klein  ausfallen,  sodass  dieser 
jedenfalls  höchstens  =  t)  werden  kann. 

Jede  andere  Hypothese  über  die  Natur  der  Dielectrica 
muss  zu  demselben  Resultate  führen,  da  man  ein  Gas  als 
Gemisch  zweier  Dielectrica  auffassen  kann,  nämlich  des  Va- 
cuums, für  welches  Ä'=  1,  und  der  Molecule,  für  welche  K 
einen  grösseren  Werth  besitzt.  Das  Maximum  des  letzteren 
ist  00  und  tritt  für  vollkommen  leitende  Molecule  ein,  so- 
dass man  dann,  wieder  auf  die  Mossotti'sche  Theorie  zurück- 
kommt; im  Falle  einer  zwischen  1  und  oo  liegenden  Dielec- 
tricitätsconstante  der  Molecule  erhält  man  augenscheinlich 
aus  (2b)  einen  zu  kleinen  Werth  von  g. 
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Jedenfals  wird  man  also  wenigstens  eine  untere  Grenze 
für  den  Durchmesser  der  Molecuiarsphäre  gewinnen,  wenn 
man  in  (1)  statt  t)  das  aus  (2b)  berechnete  g  einführt. 

Das  Resultat  dieser  Operation  enthält  die  etwas  weiter 
unten  folgende  Tabelle. 

Die  moleculare  Weglänge  einer  Reihe  von  Gasen  gibt 
Hr.  0.  E.  Meyer ^)  flir  einen  Druck  von  760  mm  und  eine 
Temperatur  von  20®  C.  Ich  habe  diese  Werthe  auf  0*  re- 
ducirt  mit  Benutzung  der  Formel*): 

(a  =  0,003  665 ,        &  Temperatur), 

indem  ich  für  die  nicht  (oder  schwer)  condensirbaren  Gase 
(H,  CO,  CH^)  5'  =  J,  fur  die  leicht  condensirbaren  (CO,, 
NgO,  C2H4,  SO,)  q  =  J  setzte. 

Die  Werthe  der  Dielectricitätsconstante  entnehme  ich 
einer  Arbeit  von  Hrn.  Boltzmann^),  wo  dieselben  schon 
für  760  mm  und  0®  gegeben  sind.  Ich  halte  diese  für 
sicherer,  als  die  von  Ayrton  und  Perry  gefundenen*), 
und  benutze  von  letzteren  nur  die  Zahl  für  schweflige  Säure, 
über  welche  Hr.  Boltzmann  keine  Beobachtungen  mittheilt 


Ob> 

mm 

K 

lOV(O) 

10^  er 

mm 

10' (T 

T.  d.  W. 

10  V 
O.E.M. 

10»<rVZ 

Atm.  Luft 

— 

0,950 

1,000  590 

1,97 

i.e 

S,0 

— 

1,55 

Kohlensäure 

CO, 

0,656 

1,000  946 

3,15 

1,8 

1,8 

11,4 

1,« 

Waaseretoff 

H, 

1,822 

1,000  264 

0,88 

1,4 

1,4 

— 

1,84 

Kohlenoxyd 

CO 

0,968 

1,000  690 

2,80 

1,9 

— 

— 

1,86 

Stickozydul 

N,0 

0,657 

1,000  994 

8,81 

1,8 

— 

11,8 

1,50 

OelbUd.  Gas 

C.H, 

0,562 

1,001  312 

4,37 

2,1 

— 

— 

1,56 

Sumpfgas 

CH* 

0,833 

1,000  984 

3,28 

2,S 

— 

— 

2,12 

Schweflige  S. 

SO, 

0,468 

1,00521 

17,26 

6,9 

— 

8,0 

4,69 

1)  L  c.  p.  142. 

2)  1.  c  p.  160. 

3)  Boltzmann,  Pogg.  Ann.  166.  p.  421.  1875. 

4)  Siehe  Gordon,  Four  lectures  on  electric  induction,  p.  99.  1879. 
Natürlich  muss  hier  der  auf  Luft  bezogene  Werth  erst  auf  das  Vacaum 
reducirt  werden. 
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DerVergleichung  wegen  sind  in  der  siebenten  und  achten 
Columne  die  von  Hrn.  van  der  Waals  nach  seiner  eige- 
nen^) und  die  von  Hm.  O.E.  Meyer  nach  der  Loschmidt'- 
sehen  Methode^  berechneten  Werthe  des  Durchmessers 
der  Molecnlarsphäre  beigefügt. 

Wie  zu  erwarten,  sind  die  Zahlen  der  achten  Columne 
erheblich  grösser  als  die  von  mir  berechneten,  die  der  sie- 
benten zeigen  aber  eine  auffallende  Uebereinstimmung. 

Da  die  van  der  Waals'sche  Berechnungsweise  auf  den 
wirklichen  Durchmesser  der  Molecularsphäre  führt,  so  liegt 
mit  Bücksicht  auf  die  oben  gemachten  Auseinandersetzungen 
der  Schluss  nahe,  dass  die  Electricitätsvertheilung  auf  der 
Oberfläche  der  Molecularsphäre  stattfindet,  die  Molecule  also 
bis  zum  Contact  —  entweder  ihrer  selbst  oder  der  Aether- 
hüllen  —  sich  bewegen.  Eine  weitere  Verfolgung  dieses 
Gedankens  könnte  vielleicht  zu  einer  Theorie  der  Zerstreuung 
der  Electricität  geladener  Körper  in  gaserftillten  Bäumen 
f&hren,  denn  wenn  die  Gasmolecüle  sich  bei  ihrer  Bewegung 
untereinander  berühren,  werden  sie  es  auch  mit  angrenzen- 
den festen  Körpern  thun,  sie  werden  sich  laden,  die  Elec- 
tricität anderen  Molecülen  mittheilen  u.  s.  f. 

Die  gefundenen  Werthe  von  a  lassen  noch  eine  Prüfung 
zu.  Haben  a  und  L  die  frühere  Bedeutung,  und  bezeichnet 
l  die  Seite  des  „Elementarwürfels'',  d.  h.  eines  Würfels  von 
solcher  Grösse,  dass  sich  m  ihm  durchschnittlich  ein  Molecül 
befindet,  so  ist*): 

Da  nun  weiter  mit  Bücksicht  auf  das  Avogadro'sche 
Gesetz  A  für  die  verschiedenen  Gase  bei  gleichem  Druck 
und  gleicher  Temperatur  denselben  Werth  besitzt,  so  muss 
auch  gYL  für  verschiedene  Gase  constant  sein. 

Sieht  man  von  dem  unsicheren  Werthe  für  schweflige 
Säure  ab,  so  zeigen  die  Zahlen  der  letzten  Columne  des 
Täfelchens  keine  grössere  Abweichung,  als  man  im  Hinblick 

1)  1.  c.  p.  231. 

2)  1.  c.  p.  226. 

3)  L  c.  p.  118. 
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auf  die  der  Rechnung  zu  Grunde  liegende  unzutreflFende  Vor- 
aussetzung einer  kugelförmigen  G-estalt  der  Molecule  erwar- 
ten darf. 

Es  mag  hervorgehoben  werden^  dass  die  kleinsten  Werthe 
von  a  yz  für  diejenigen  Gase  eintreten,  in  deren  Molecülen 
die  Atome  wahrscheinlich  in  einer  Ebene  (COg,  N^O)  oder 
einem  abgeplatteten  Sphärold  (C^H^)  angeordnet  sind.  £s 
folgen  die  Guse  mit  linearer  Gruppirung  (Luft,  H^^  CO),  und 
das  Maximum  zeigt  Sumpfgas  (CH^),  dessen  Molecule  der 
Kugelform  am  n&chsten  kommen.^) 


Nachtrag.  Hr.  Stefan  bemerkt'),  dass  die  Beihen- 
folge  der  Brechungscoefficienten  n  die  umgekehrte  der  Weg- 
längen ist,  und  dass  fLLr  eine  Anzahl  von  Gasen  (n  —  1)  Z 
nahe  denselben  Werth  besitzt,  wobei  freilich  ein  Ansteigen 
mit  wachsendem  n  nicht  zu  verkennen  ist.  Da  die  von  Hm. 
Boltzmann  bestimmten  Dielectricitätsconstanten  der  von 
der  Maxweirschen  Lichttheorie  verlangten  Gleichung  V5^=n 
genügen^),  so  ist  obige  Bemerkung  leicht  mit  meiner  Rech- 
nung in  Beziehung  zu  setzen.  Wenn  nämlich  n  —  1  s=  €  ge- 
setzt wird,  so  folgt  wegen  der  Kleinheit  dieser  Grösse 
JSr=l  +  2€,  ^  =  |€,  sodass  also  nach  (1)  die  Gleichung 
(n  —  1)  Z  =Ä  const  mit  der  unzulässigen  Forderung  der  Gleich- 
heit von  (7  fur  alle  Gase  gleichbedeutend  wäre;  immer  vor- 
ausgesetzt, dass  D  =  ^,  was  ja  durch  Yergleichung  mit  den 
Resultaten  von  Hm.  van  der  Waals  wahrscheinlich  ge- 
macht wird. 

Die  mit  grösserer  Annäherung  erftülte  Relation:  (n— 1)  U^* 
=  const,  kommt  bis  auf  einen  Factor  überein  mit  der  oben 
geprüften  Folgerung  aus  (3),  nämlich  a  VX  »  const 

Breslau,  den  29.  März  1881. 


1)  L  c  p.  213  ff. 

2)  Stefan,  Wien.  Ber.  68.  IL  Abth.  p.  19.  1871. 
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XYU.  Bemerku/n^  zu  der  Arbeit  des  Hm.  Bessel- 

Hagen:  „lieber  eine  neue  Form  der  Töpler^seh&n 

QueckeUberluftptmipe^)f  van  F.  Neeaen. 


Bx.  Bessel-Hagen  hat  in  der  oben  angeführten  Arbeit 
meiner  mit  einigen  Worten  gedacht,  welche  eine  kurze  Er- 
widerung erfordern.  Hr.  Hagen  sagt  in  der  Anmerkung 
auf  p.  428:  „Hr.  Neesen  hat  seine  Quecksilberventilluft- 
pumpe  dadurch  umgestaltet,  dass  er  die  Glasventile  verwirft 
und  statt  dessen  die  yon  mir  angegebene  Form  des  Töpler'- 
schen  Auslassrohres,  deren  Vorzüge  auf  p.  483  erörtert  sind, 
stillschweigend  acceptirt.'^ 

Ueber  die  betreffende  Vorrichtung,  welche  ich  still- 
schweigend acceptirt  haben  soll,  finden  eich  dagegen  in 
der  betreffenden  Arbeit  von  mir,  auf  die  Hr.  Hagen  ver- 
weist, an  drei  verschiedenen  Stellen  folgende  Aeusserungen: 

Wied.  Ann.  11.  p.  522:  „unter  Benutzung  einer  von 
Töpler  herrührenden  Einrichtung^^ 

p.  523:  „Die  Grlaskugeln  haben  weiter  an  ihren  oberen 
Enden  die  von  Töpler  angegebene  Einrichtung^'  und  p.  525: 
jm  Stelle  der  von  Töpler  angegebenen  Eöhre  D,^^ 

Das  einzige,  was  ich  bei  der  Erwähnung  dieser  Töpler'- 
schen  Vorrichtung  unwissentlich  verabsäumt  habe,  war  die 
Hervorhebung  einer  kleinen  Aenderung,  welche  Hr.  Hagen 
an  jener  angebracht  hat.  Hr.  Hagen  hat  einen  Behälter, 
in  welchem  sich  Absperrquecksilber  befindet,  an  eine  umge- 
bogene Glasröhre  angeschmolzen,  während  Hr.  Töpler  diese 
letzte  Röhre  in  einen  nicht  fest  mit  derselben  verbundenen 
Behälter  unter  Quecksilber  münden  lässt.  Durch  diese  An- 
ordnung des  Hrn.  Hagen  wird  gewiss  erreicht,  dass  sich 
nicht  kleine  Luftblasen  an  dem  Ende  der  Eöhre  festsetzen 
können.  Dass  diese  kleine  Modification  von  Hm.  Hagen 
herrührt,  war  mir  nicht  bekannt;  ich  habe  das  Auslassrohr 
90  in  meine  Zeichnung  aufgenommen,  wie  es  mir  als  das 
Töpler'sche  bezeichnet  war. 

In  der  angezogenen  Anmerkung  aus  der  Arbeit  des 
Hm.  Hagen  heisst  es  weiter: 


1)  Bessel-Hagen,  Wied.  Ann.  12.  p.  425  ff.  1881. 
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„Er  (d.  h.  ich)  gelangt  auf  diese  Weise  zu  einei 
rat,  der  in  seinen  wesentlichsten  Theilen  übereinstii 
der  soeben  beschriebenen  Form  der  Töpler'schen  Lu 
Ich  erlaube  mir  die  Bemerkung  ^  dass  Bx*  Glasbläa 
renz  Müller  seit  drei  Jahren  die  Töpler'sche  Ln 
nach  meiner  Angabe  —  also  auch  mit  angebrachtem  S" 
D  und  direct  angeblasenem  Abschlussrohr  C  —  fer 

In  Bezug  auf  die  Worte:  „also  auch  mit  ange 
Seitenrohre'S  bemerke  ich,  dass  diese  Einrichtung,  w< 
Töpler'sche  Pumpe  erst  zum  ausgedehnteren  Gebraao 
macht,  da  sie  das  sonst  eintretende  ätossen  verhini 
erst,  wie  ja  auch  Hr.  Hagen  bemerkt  hat,  von  mir  an  _ 
wurde  und  für  mich  von  demselben  Glasbläser,  Hl 
renz  Müller,  ausgeführt  ist.  Hr.  Hagen  wusste  die 
seine  Pumpen  zur  Ausführung  kamen,  und  so  vers^ 
nicht  recht,  wie  Hr.  Hagen  zu  den  nach  seinen  1 
gemachten  Einrichtungen  auch  dieses  Seitenrohr  rechni 

An  meinem  Quecksilberluftpumpenezemplare  ist 
noch  eine  Aenderung  getroffen  worden,  welche  die 
sionen  der  Pumpe  wesentlich  verringert  Statt  des 
Glasrohres,  welches  die  Verbindung  des  auszupu 
Recipienten  mit  der  Pumpe  herstellt,  ist  ein  kurzes 
mit  zwei  Glasventilen  angebracht.  Diese  Vorrichtung 
rauf  ich  aufinerksam  gemacht  wurde,  nachdem  ich 
hatte  ausführen  lassen  und  in  der  physikalischen 
Schaft  beschrieben  hatte,  schon  von  Hrn.  Alex.  Miti 
lieh  angegeben.^)  Hm.  Mitscherlich  gebührt  el 
Priorit&t  des  Gedankens,  durch  Ventile  die  Gl 
in  welche  das  Quecksilber  hineingedrückt  wird, 
äusseren  Luft  abzusperren.  Für  grosse  Verdünnung< 
aber  zwei  Ventile  nöthig;  die  Ventile,  welche  die 
rung  gegen  den  Becipienten  bewirken,  beschwere  i 
kleine,  mit  Quecksilber  angefüllte  Becher,  um  das  Ai 
jener  zu  verhindern. 

Berlin,  März  1881. 


9t  § 


1)  Alex.  Mitscherlich,  Pogg.  Aim.  150.  p.  420.  1873. 
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18B1.  ANNALE»  Jß  1. 

DER  PHYSIK  uro  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  XHL 


I.     Ueber  die  auf  das  In/nere  magnetisch  oder 
dielectrisch  pola/risirter  KIfrper  wi/rkenden  Kräfte; 
von  H.  Helmholtz. 

(Aus  den  Berl.  Monatsber.  vom  17.  Febr.  1881  mitgeibeilt  vom  Hrn.  Verf.) 


Weiches  Eisen,  in  die  Nähe  eines  Magnets  gebracht, 
zeigt  selbst  Abstossnngen  und  Anziehungen  kleiner  magne- 
tischer oder  magnetisirbarer  Körper,  die  es  vorher  nicht  zeigte. 
Um  diese  zu  erklären,  nimmt  man  eine  gewisse  Yertheilung 
des  Magnetismus  in  den  Molecülen  des  Eisens  an.  Faraday 
zeigte  später,  dass  Wirkungen  dieser  Art  nicht  blos  im  Eisen, 
sondern  in  fast  allen  bekannten  Körpern  in  sehr  viel  ge- 
ringerer Stärke  und  zum  Theil  auch  in  entgegengesetztem 
Sinne  nachzuweisen  sind,  und  dass  genau  ähnliche  Erschei- 
nungen, die  auf  eine  Yertheilung  entgegengesetzter  Electri- 
cit&ten  in  den  Molecülen  electrischer  Isolatoren  hindeuten, 
durch  electrische  Anziehungskräfte  hervorgerufen  werden. 
Mathematisch  wurden  diese  Erscheinungen  von  Poisson 
zuerst  fQr  das  Gebiet  des  Magnetismus  unter  verhältniss- 
niässig  einfache  Gesetze  zusammengefasst,  die  wenigstens  für 
m&ssige  Stärken  der  Magnetisirung,  und  soweit  sich  nicht 
Wirkungen  der  reibungsähnlichen  Coercitivkraft  einmischen, 
den  Gang  der  Erscheinungen  gut  darstellen.  Dieselben  all- 
gemeinen Gesetze  lassen  sich  auch  auf  die  schwächeren 
magnetischen  Wirkungen  in  den  paramagnetischen  und  dia- 
magnetischen Substanzen  anwenden,  und  ebenso  auf  die  elec- 
trische Polarisirung  der  Dielectrica,  soweit  in  letzteren  nicht 
Leitung  und  die  der  Leitung  verwandt  erscheinende  Rück- 
standsbildung Zeit  haben,  sich  zu  entwickeln. 

Die  Erscheinungen,  an  denen  Poisson  seine  Theorie 
ausbildete,  waren  Bewegungen  starrer  Magnete  und  magne* 

Ann.  d.  Fhj«.  o.  Cham.   N.  F.  XUL  25 
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tisirbaren  Eisens  im  Lufträume.  Später  ist  die  Theorie  von 
Sir  "W.  Thomson  auch  auf  die  Bewegungen  starrer  Körper 
in  magnetisirbaren  Flüssigkeiten  ausgedehnt  worden  mit  Be- 
ziehung auf  Faraday's  diamagnetische  Versuche.  Sobald  sich 
die  Molectile  magnetisch  oder  electrisch  polarisirter  Medien 
gegeneinander  yerschieben  können,  wie  in  Flüssigkeiten  oder 
in  biegsamen  elastischen  Körpern,  so  kommen  neben  den 
ursprünglich  angenommenen  Fernkräften  noch  nothwendig 
moleculare  Wirkungen  in  Betracht.  Die  in  Richtung  der 
Kraftlinien  hintereinander  liegenden  Molecule  kehren  einan- 
der befreundete  Pole  zu  und  müssen  sich  gegenseitig  anziehen, 
die  seitlich  nebeneinander  liegenden  werden  sich  gegenseitig 
abstossen.  Die  bekannte  Theorie  der  magnetischen  Femwir- 
kung zeigt,  dasB  parallel  gerichtete  kleine  Magnete  sich  an- 
ziehen, wenn  die  Verbindungslinie  ihrer  Mittelpunkte  einen 
spitzen  Winkel  mit  der  magnetischen  Axe  beider  macht,  der 
kleiner  ist  als  54^44'  (arc  cos  l/yS))  sich  abstossen,  wenn 
der  spitze  Winkel  grösser  ist.  Damit  in  üebereinstimmung 
ist  Faraday's  Voraussetzung,  dass  in  den  magnetisch  oder 
dielectrisch  polarisirten  Medien  ein  Zustand  von  Spannung 
bestehe  in  Richtung  der  Kraftlinien,  infolge  dessen  sich  diese 
zu  yerkürzen  streben,  während  quer  gegen  die  genannten 
Linien  ein  Druck  wirke,  der  die  Substanz  in  dieser  Richtung 
auseinander  treibe.  Sir  W.  Thomson^)  hat  schon  1843  den 
Beweis  geführt,  dass  Kräfte  dieser  Art  dieselben  Wirkungen 
hervorbringen  können,  wie  die  directen  Femwirkungen  nach 
der  Theorie  yon  Coulomb,  und  Cl.  Maxwell  hat  diese 
Annahme  von  Faraday  zur  Grundlage  seiner  ganzen  Theorie 
der  Electricität  und  des  Magnetismus  gemacht.  Die  jüngst 
veröffentlichten  Versuche  von  Hrn.  Quincke  zeigen  in  sehr 
auffallender  Weise  das  Bestreben  electrischer  Isolatoren,  sich 
quer  gegen  die  Richtung  der  electrischen  Kraftlinien  zu  dehnen, 
wenn  auch  diese  Versuche  über  das  Verhalten  in  Richtung 
der  Kraftlinien  noch  Zweifel  bestehen  lassen. 

Zweck  der  vorliegenden  Arbeit  ist,  zu  zeigen,  dass,  wenn 


1)  Thomson,   Cambridge  Mathem.  Jouru.   May  1843.    ~  Bepriut 
Art.  Vn.  §  147. 
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die  Consequeüzen  von  Poisson's  Theorie  auch  nur  in  der 
angegebenen  Ausdehnung,  d.  h.  in  ihrer  Anwendung  auf  die 
Bewegungen  starrer  Körper  im  Lufträume  als  thatsächlich 
richtige  Beschreibung  der  beobachtbaren  Erscheinungen  an- 
gese])en  werden,  und  das  G-esetz  von  der  Constanz  der 
Energie  fär  dieses  Gebiet  von  Erscheinungen  als  gültig  be- 
trachtet wird,  dieses  Gesetz  allein  ohne  alle  Zuziehung  von 
Hypothesen  über  die  innere  Constitution  der  electrisch  oder 
magnetisch  polarisirten  Körper  es  möglich  macht  auch  die 
ponderomotorischen  Elräfte  zu  finden,  welche  auf  die  inneren 
Theile  solcher  Körper  einwirken  und  bei  Formänderungen 
derselben  sich  geltend  machen.  Es  ergibt  sich  dabei  in  der 
That,  dass  das  von  Faraday  angenommene  System  von 
Spannungen  längs  der  Kraftlinien  und  Drucken  quer  da- 
gegen im  Inneren  solcher  Körper  wirksam  sein  muss.  Die 
einzige  Abweichung,  welche  meine  Analyse  gegen  die  von 
den  Herren  W.  Thomson  und  Ol.  Maxwell  aufgestellten 
Formeln  zeigt,  ist,  dass  sie  noch  eine  zweite  Constante  ein- 
treten macht,  durch  welche  das  Yerhältniss  zwischen  den 
Grössen  jener  Drucke  und  Spannungen  von  der  Art  der 
Substanz  abhängig  gemacht  wird.^) 

§  1.    Die  Arbeit  bei  Bewegungen  starrer  polarisirter  Körper 
im  Luftraum. 

Da  die  hierher  gehörigen  Probleme  bei  ihrer  Anwen- 
dung auf  Electricität  etwas  andere  Form  erhalten  als  bei 
Poisson's  ursprünglicher  Anwendung  derselben  auf  Magne- 
tisirong,  so  will  ich  im  Folgenden  zunächst  die  Benennungen 
der  Electricitätslehre  anwenden.  Die  Uebertragung  auf 
Magnete  erfordert  nachher  nur  unerhebliche  Aenderungen. 
Es  mögen  X,  fx,  v  die  Componenten  der  dielectrischen  Mo- 
mente eines  polarisirten  Isolators  sein,  berechnet  flir  die 
Yolameneinheit  seiner  Substanz,  parallel  den  Axen  der  ^, 
y,  z  genommen;  ausserdem  möge  6  die  Raumdichtigkeit,  e 
die  Plächendichtigkeit  von    aussen  zugeleiteter   Elec- 

1)  Meine  in  Bd.  72  von  Borchardt's  Joum.  für  r.  u.  a.  Mathematik 
gegebene  Darstellung  paAst,  dem  dortigen  Zwecke  entsprechend,  nur  auf 
die  innerhalb  eines  ponderabeln  Trägers  fortgleitende  Electricität 
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tricität  in  seinem  Inneren  oder  an  seiner  Oberfläche  be- 
deuten, und  tp  die  Fotentialfunction  aller  freien,  d.  h.  nicht 
durch  die  Polarisirung  der  Substanz  neutralisirten  Electri- 
cität  sein,  so  wären  die  nach  Pois son's  Vorgang  zu  bilden- 
den G-leichungen,  welche  die  Abhängigkeit  der  genannten 
Grössen  voneinander  ausdrücken: 

(1)     ^=-^-g,     /^=-^-|,     «'  =  -^•1- 

Die  Baumdichtigkeit  der  freien  Electricität  wird  sein: 

aa\  -  ^     A  dl       du      dv 

und  die  Flächendichtigkeit,  wenn  N^  und  N^  die  auf  der 
Fläche  nach  beiden  Seiten  hin  errichteten  Normalen  sind, 
und  N^  mit  den  positiven  Coordinatenaxen  die  Winkel  o^, 
b^y  c^  macht: 

(1*>)  j  ^  471  [ßN,  ^  dN,] 

l  =e—  (ij  — A3).C08ai  — (Uj  — jM2).C08Ä^  —  (y^—  V^).COSCy 

Die  ponderomotorischen  Kräfte,  welche  wirksam  werden, 
wenn  einer  der  electrisirten  Körper,  den  wir  mit  A  bezeich- 
nen wollen,  bewegt  wird,  sind  nach  Po  is  son's  Annahme 
gleich  den  Femkräften,  welche  die  gesammte  vorhandene 
freie  Electricität  der  übrigen  Körper  auf  die  jedes  einzelnen 
ausübt.  Das  virtuelle  Moment  dieser  Kräfte  bei  wirklich 
eintretenden  Verschiebungen  oder  die  Arbeit,  welche  die  ge- 
nannten Kräfte  bei  solcher  Verschiebung  verrichten,  wird 
infolge  dessen  gegeben  durch  die  Aenderung,  die  durch  die 
Verschiebung  im  Werthe  des  Potentials  P  aller  freier  Elec- 
tricität gegeneinander  eintritt,  während  diese  selbst  in  jedem 
Punkte  des  bewegten  Körpers  als  unverändert  betrachtet 
wird.    Dieses  Potential  ist: 

(1^)  F^lfffg>.t.dx.dydy.dz  +  if(p.{&.d(o, 

und  seine  Aenderung  bei  eintretender  Bewegung  wird  sein: 
r  dF^\ffft.8q).dx.dz  +  lf®.Sq).da), 

Hierin  bedeutet  8(p  die  Aenderung,  welche  in  dem  betreffen- 
den  Punkte  des  bewegten  Körpers  sowohl  durch  seine  eigene 
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Bewegung  wie  durch  die  aller  anderen  Punkte  eintritt,  in 
deren  jedem  die  freie  Electricität  als  unveränderlich  be« 
trachtet  wird.  Würde  unter  S(p  nur  die  durch  die  eigene 
Bewegung  des  betre£Penden  Punktes  erzeugte  Aenderung  ver- 
standen, so  w&re  der  Factor  )  wegzulassen. 

Poisson's  Theorie  haty  wie  schon  bemerkt,  als  Grund- 
lage nur  die  Erfahrungen,  welche  bei  der  Bewegung  starrer 
magnetisirter  Körper  im  Lufträume  gemacht  waren.  Um  nun 
auch  in  allgemeineren  Fällen  die  Grösse  der  bei  der  Bewe- 
gung electrisirter  Körper  aufzuwendenden  Arbeit  berechnen 
zu  können,  habe  ich  den  Integralen,  welche  den  Werth  der 
Energie  ausdrücken,  eine  besondere  Form  gegeben.  Im  all- 
gemeinen kommt  darin  eine  ganze  Reihe  verschiedener 
Grössen  vor,  Potentialfunctionen ,  Momente,  Dichtigkeiten, 
die  durch  die  Gleichgewichtsbedingungen  voneinander  ab- 
hängig sind,  und  man  kann  mittels  der  letzteren  Bedingungen 
bald  die  eine,  bald  die  andere  der  genannten  Grössen  aus 
dem  Werthe  der  Energie  eliminiren  oder  auch  in  ihn  ein- 
führen. Unter  allen  diesen  Formen  gibt  es  nun  eine,  welche 
ich  die  Normalform  nennen  möchte,  bei  der  die  Variation 
ersten  Grades  des  betreffenden  Integrals,  welche  einer  will- 
kürlichen Variation  der  abhängigen  und  bei  Herstellung  des 
Gleichgewichts  sich  verändernden  Grössen  entspricht,  gleich 
Null  wird.  Bei  der  Anwendung  einer  solchen  Form  hat 
man  den  Vortheil,  dass  bei  Berechnung  der  Aenderung  des 
Arbeitswerthes  infolge  irgend  einer  anderen  Einwirkung  die 
dabei  eintretenden  Aenderungen  jener  erstgenannten  Grössen 
ausser  Betracht  gelassen  werden  können,  eben  weil  die  durch 
ihre  Aenderung  bewirkte  Arbeit  gleich  Null  ist. 

In  unserem  Falle  bilden  wir  das  über  den  unendlichen 
Baum  zu  erstreckende  Integral: 

mit  den  Bedingungen,  dass  58B  =  0,  im  Falle  k,  fi,  v  oder 
9>  variirt  werden.  Ich  will  das  hier  und  in  der  Folge  so 
schreiben: 


(2) 
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(2»)  *i©  «  S^^  =  5,©  «  *^aB  =  0. 

Führen  wir  diese  Variationen  aus,  so  erhalten  wir  in  der 
That  die  oben  unter  (1),  (1*)  und  (1^)  aufgeführten  Bedin- 
gungsgleichungen. 

Um  zu  berechnen,  welche  Aenderung  imWerthe  von  SB 
bei  Lagenänderungen  eines  oder  mehrerer  der  electrisirten 
starren  Körper  eintritt,  wollen  wir  zunächst  annehmen,  dass 
dabei  nicht  blos  die  Grössen  e  und  ^,  sondern  auch  A,  ,u,  v 
in  jedem  materiellen  Punkte  und  Volumenelement  der  be- 
treffenden Körper  ihre  Werthe  unverändert  behalten,  dann 
würde  auch  überall  der  Werth  der  durch  die  öleichungen 
(1»)  und  (1*>)  bestimmten  freien  Electricität,  beziehlich  der 
Grössen  Atp  und  {drpjdN^  +  örp/dN^)  in  jedem  materiellen 
Punkte  unverändert  bleiben,  (p  aber  sich  ändern  wegen  der 
geänderten  räumlichen  Verhältnisse.  Um  die  entsprechende 
Variation  von  8B  zu  finden,  würden  wir  den  Betrag  der  zu 
integrirenden  Grössen  fur  jedes  Volumenelement  der  betref- 
fenden Körper  vor  und  nach  der  Verschiebung  zu  vergleichen 
haben,  nachdem  wir  den  Theil: 

;//^{fe)*+(if)Mifn-.^..^ 

aus  der  ersten  in  die  zweite  Form  umgeschrieben  haben. 
Dann  sind  die  Integrale  nur  über  das  Innere  der  electrisir- 
ten Körper  zu  erstrecken,  da  A,  ^,  v^  /Irp  in  dem  zwischen 
diesen  liegenden  Kaum  in  Pois son's  Theorie  gleich  Null 
gesetzt  werden,  und  es  wird: 

+  1  Scp'le^X. COS  a  —  IX. cos 6  —  v . cos ^  +  g—  ' ä^j ^^^ • 

Unter  Anwendung  der  Gleichungen  (!■)  und  (1*»)  führt  dies 
auf  die  in  (1^)  gefundene  Form: 

Das  heisst  die  Zunahme  des  SB  bei  der  vorausgesetzten  Aen- 
derung ist  gleich  der  Zunahme,  welche  das  Potential  sämint- 
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licher  vorhandenen  freien  Electricität  durch  dieselbe  Lagen- 
änderung erfahren  würde,  wenn  diese  an  den  ponderablen 
Theilen  festhaftete.  Wegen  der  besonderen  Eigenschaften 
der  Function  28  ändert  sich  dieser  Werth  nicht  mehr,  wenn 
man  nachträglich  in  der  zweiten  Lage  die  dem  neuen  Gleich- 
gewichte entsprechende  Grösse  der  Momente  A,  ju,  v  ein- 
treten lässt.  Also  auch,  wenn  man  für  993  die  den  Gleich- 
gewichtsbedingungen (2*)  entsprechenden  Werthe  der  ab- 
hängenden Veränderlichen  A,  /i,  v,  9  als  fortdauernd  gültig 
voraussetzt,  wird  bei  Lagenänderungen  der  einzelnen  starren 
Körper  sein: 

335 -P=  Const., 

wobei  P  die  Arbeit  bedeutet,  welche  zur  Ueberwindung  der 
ponderomotorischen  Kräfte  der  Electricität  bei  Lagenände- 
rungen der  betreffenden  starren  Körper  aufzuwenden  ist  Es 
geht  hieraus  also  auch  hervor,  dass  diese  Arbeit  trotz  der 
Veränderlichkeit  der  electrischen  Vertheilung  nur  abhängt 
von  der  Anfangs-  und  Endlage  der  betreffenden  Körper, 
nicht  von  dem  Wege,  auf  dem  man  sie  aus  der  einen  in  di^ 
andere  Lage  geführt  hat. 

Uebrigens  ist  noch  zu  beachten,  dass  auch  für  Aende- 
rungen  in  der  Vertheilung  der  eingeleiteten  Electricität  < 
und  e  die  Aenderung  von  SB: 

^3B  ^ffftp.bt,dx,dy,dz  +fq}.Se.da}. 

wiederum  gleich  ist  der  Arbeit,  welche  man  hätte  aufwenden 
müssen,  um  in  leitenden  Drähten  durch  passend  angebrachte 
electromotorische  Kräfte  die  bewegten  Quanta  de  und  äe 
zwischen  Orten  von  verschiedenen  Potentialwerthen  qp  fort- 
zuleiten. 

Setzen  wir  die  aus  den  Gleichungen  (1),  (1*)  und  {!*>) 
sich  ergebenden  Werthe  von  Ä,  fi,  v,  e^  8  in  die  Gleichung  (2), 
so  erhalten  wir  die  für  den  Fall  des  hergestellten  Gleich- 
gewichts geltenden  Formen  des  Werthes  von  SB: 
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Die  Combination: 
(2*)      SB  «  2©6  -  >Bc        mit  der  Bedingung:        *^SB  =  0 

ist  wieder  eine  Normalform,  aus  der  l,  fÄ,  v  ausgeschie- 
den sind. 

Aus  der  Form  (2^)  folgt,  dass  838  =  0  wird,  wenn  die 
Körperelemente,  welche  angesammelte  Electricität  enthalten, 
voneinander  und  von  den  übrigen  in  unendliche  Entfernung 
gebracht  sind. 

Die  Grösse  98  ist  also  das  Maass  der  Arbeit,  welche 
verwendet  werden  muss,  um  die  entsprechende  Anordnung 
der  electrisirten  Körper  herzustellen,  wenn  die  Quanta  freier 
Electricität  sich  zuerst  unter  dem  Potentialwerthe  Null  be- 
funden haben.  Dies  ist  anwendbar  auf  jede  Art  von  Elec- 
trisirung,  welche  durch  beliebige  Vertheilung  zugeleiteter 
electrischer  Quanta  im  Inneren  oder  an  der  Oberfläche  der 
betreffenden  Körper  entstehen  kann. 

Im  Falle  unter  den  electrisirten  Körpern  auch 
Leiter  sind,  wird  innerhalb  jedes  Leiters  auch  c,  be- 
ziehlich  e  variabel,  aber  so,  dass  die  in  der  ganzen  Ausdeh- 
nung des  Leiters  enthaltene  gesammte  Quantität  der  Elec- 
tricität unverändert  bleibt,  d.  h.  es  ist  innerhalb  des  Leiters 
zu  setzen: 

S,m+  CfffSe.dx.dy.dz+Cfde.dM^O. 

Die  aus  der  Variation  hierbei . folgenden  Bedingungen  sind: 

die  für  die  Ausdehnung  jedes  zusammenhängenden  Leiters 
gelten.  Für  getrennte  Leiter  sind  verschiedene  voneinander 
unabhängige  Constanten  C  anzuwenden. 

Uebrigens  kommt  man  genau  zu  demselben  Besultate, 
wenn  man  die  Quantität  von  Electricität,  die  der  Leiter  ent- 
halten soll,  in  ihm  als  festliegende  Masse  e  annimmt  und 
dann  &  =^  oo  setzt.  Um  den  Werth  von  SB  in  (2«)  zum  Mi- 
nimum zu  machen,  wird  unter  diesen  Umständen,  so  weit 
??•  s=  00  ist,  sein  müssen: 
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and  das  Qaantum  der  im  Leiter  enthaltenen  Electricität 
wird  durch  die  eintretende  dielectrische  Polarisation  dessel« 
ben  nicht  geändert.  Wenn  wir  diese  Form  der  Behandlung 
des  problems  wählen ,  wird  also  der  Fall  der  Leiter  als 
Grenzfall  in  die  bisherigen  Bechnungsformen  mit  einge- 
schlossen. 

Bei  der  Anwendung  auf  magnetische  Yertheilung 
kann  im  ganzen  genau  ebenso  verfahren  werden,  nur  würden 
die  Quanta  t  und  e  als  festliegend  in  den  Gegenden  der  Pole 
unveränderlicher  Magnete  angesehen  werden  müssen,  und  das 
Gesammtquantum  derselben  in  jedem  Magnet  gleich  Null 
zu  setzen  sein.  Die  aufgestellten  Grleichungen  würden  den 
Fall  mit  umfassen;  dass  neben  dem  unveränderlichen  Magne- 
tismus, der  den  Quantis  t  und  e  entspricht,  in  der  Masse 
des  Magneten  sich  durch  Induction  temporärer  Magnetismus 
entwickelt. 

Die  Function  SB,  berechnet  für  Gleichgewichtszustand  in 
den  polarisirten  Körpern,  kann  auch  auf  die  Form  gebracht 
werden: 

(^)  ®  =  ffP-k^-  '  t^'  +  /*'  +  **^  -dx.dy.dz,      oder: 

+  /JJ2V  (^'  +  /*'  +  v^).dx.dy.dz. 

In  der  letzteren  Form  ist  das  erste  Integral  die  Arbeit  der 
freien  Electricität,  nach  ihrer  Wirkung  im  Lufträume  be- 
rechnet, das  zweite  der  Betrag,  den  die  Polarisirung  der 
dielectrischen  Substanzen  hinzufügt.  Die  Form  (2®)  entspricht 
der  Theorie  von  Faraday,  wonach  auch  im  Lufträume  Po- 
larisation stattfindet.  Soll  sie  auf  den  Luftraum  mit  der 
Aflnahme  i9-  =  A  =  ti  =  v  =  0  angewendet  werden,  so  ist  hier 
far  Xj-d-  u.  s.  w.  die  electrische  Kraft  (—  dtp/dx)  zu  setzen, 
um  der  Form  (J)  zu  entgehen,  wie  dies  in  (2')  geschehen  ist. 
Wenn  wir  annehmen,  die  durch  die  Gleichungen 
(1),  (!•)  und  (P)  bestimmte  Polarisation  könnte  un- 
veränderlich gemacht  werden,  wie  dies  bei  magneti- 
schen Substanzen  durch  die  Co^rcitivkraft  wirklich  in  ge- 
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wissem  Grade  geschieht ,  und  es  würden  dann  noch  neue 
electrische  Quanta  von  der.  Dichtigkeit  ^  und  e^  hinznge- 
bracht^  die^  f&r  sich  genommen,  die  Potentialfunction  \p  her- 
Torbrächten,  so  würde  deren  Ansammlung  zunächst  gegen 
ihre  eigenen  Kräfte  die  Arbeit: 

erfordern.  Weiter  wäre  die  Abstossung  der  früher  vorhan- 
denen electrischen  Quanta  und  Momente  zu  überwinden, 
deren  Potentialfunction  tp  ist.    Dies  gibt: 

ff  ftp  .B^.dx,dy,dz+f(p,e^.d(a 

Wenn  wir  diese  beiden  Arbeitsbeträge  unter  der  Be- 
zeichnung fß  zusammenfassen,  so  ergibt  sich  die  Gesammt- 
arbeit  mit  Hinzuftigung  des  Werthes  von  SB  aus  (2'): 

eine  der  Form  (2^  vollkommen  analoge  Form.  Daraus  geht 
hervor,  dass  diese  ihre  Bedeutung  auch  dann  behält,  wenn 
die  Momente  A,  jtt,  v  zwar  eine  solche  Anordnung  haben,  als 
wären  sie  durch  die  vertheilende  Wirkung  von  eingeleiteter 
Electricität  hervorgebracht,  aber  nicht  der  zur  Zeit  bestehen- 
den electrischen  Vertheilung  entsprechen. 

Man  findet  diese  Form  z.  B.  in  der  Gleichung  für  die 
Constanz  der  Energie  (20^)  meiner  ersten  Abhandlung  über 
Theorie  der  Electrodynamik  ^)  für  die  electrostatische  Arbeit 
wieder,  obgleich  dort  noch  inducirte  electromotorische  Kräfte 
mitwirken.  Für  die  magnetischen  Kräfte  findet  sich  ebenda 
die  einer  Gleichgewichtslage  entsprechende  Form  (2*).  Diese 
Gleichgewichtslage  ist  aber  dort  unter  dem  Einflüsse  elec- 
trischer  Ströme  zu  Stande  gekommen.  Letztere  wirken  nach 
Ampere^s  Darstellung  festen  Magneten  analog,  aber  sie 
machen  die  Potentialfunction  (p  mehrdeutig.    Eindeutig  wird 

1)  Helmholtz,  Borchardt's  Journ.  för  r.  u.  a.  Math.  72.  p.  125.  1870. 
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diese  nur,  wenn  wir  den  Eanm,  der  um  die  Stromleiter 
hemm  mehrfach  zusammenhängend  ist,  durch  passend  ge- 
legte Schnittflächen  einfach  zusammenhängend  machen.  An 
jeder  solchen  Schnittfläche  muss  die  Potentialfunction  tf 
einen  Sprung  machen,  sodass: 

wo  J  cLie  Stromintensität  bedeutet.  Die  Schnittflächen  dürfen 
nicht  die  unveränderlichen  Magnete  schneiden,  die  in  den 
bisher  angewendeten  Gleichungen  nur  durch  die  magnetischen 
Quanta  ihrer  Pale  e  und  e  repräsentirt  sind,  da  es  nicht 
gleichgültig  ist,  ob  der  die  Pole  verbindende  Magnetstab  auf 
der  einen  oder  anderen  Seite  des  Stromleiters  vorbeigeht. 
Es  dürfen  also  auch  bei  Verschiebungen  der  verschiedenen 
Körper  die  Quanta  €  und  e  nie  durch  die  genannten  Schnitt- 
flächen hindurchgehen. 

Wenn  dies  festgehalten  wird,  so  ist  zunächst  ersichtlich, 
dass  der  Werth  von  SB,  wie  er  in  Gleichung  (2)  gegeben 
ist,  nicht  von  der  Lage  der  genannten  Schnittflächen  ab- 
hängig ist.  Denn  wenn  wir  sie  verschieben,  ändert  sich  nur 
der  Werth  von  y,  nicht  aber  der  seiner  Differentialquotien- 
ten, in  denjenigen  Stellen  des  Raumes,  durch  welche  die 
Fläche  passirt  ist.  Da  nun  q>  nur  mit  e  oder  e  multiplicirt 
in  Gleichung  (2)  vorkommt,  und  die  Pole  der  Magnete 
nicht  durch  die  Fläche  gehen  sollen,  so  ändert  sich  nichts 
im  Werthe  von  äS  durch  eine  Verschiebung  der  Schnitt- 
fläche innerhalb  des  Bereiches  der  nur  temporär  magneti- 
sirten  Körper,  und  die  Function  SB  wird  also  auch  in  diesem 
Falle  die  ponderomotorische  Arbeit  auszudrücken  geeignet 
.  sein ,  welche  bei  constant  erhaltener  Stromintensität  auf- 
gewendet werden  muss,  um  die  verschiedenen  magnetisirten 
oder  magnetisirbaren  Körper  in  der  Nähe  des  Stromleiters 
za  bewegen.  Nur  ist  dabei  die  in  den  obigen  Ausdruck  von 
SB  nicht  mit  aufgenommene  Bedingung  festzuhalten,  dass  q> 
beim  Umlauf  um  den  Stromleiter,  wenn  dessen  Stromintensität 
•/ist,  um  die  Grösse  4 9r«/ zunehme. 

Zu  bemerken  ist,  dass  der  Werth  von  SB  in  (2®),  der  hier 
nur  durch  Betrachtung  der  zur  Herstellung  der  Mag- 
netisirung  aufgewendeten  Arbeit  gewonnen  ist,   sich 
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in  meiner  ersten  Abhandlung  uber  Electrodynamik  in  der 
schon  citirten  Gleichung  (20*)  als  vollständiger  Werth 
der  electrokinetischen  Energie  galyanischer  Ströme 
gefunden  hat.  Die  dortigen  Werthe  von  A,  fi^  v  beziehen 
sich  aber  nur  auf  die  durch  die  Ströme  selbst  hervorgerufene 
Magnetisirung,  da  sie  nur  den  mit  den  Strömen  verschwin- 
denden Theil  derselben  berücksichtigen.  Die  Herleitung  des 
Werthes  beruht  dort  auf  ganz  anderen  Principien,  nämlich 
auf  Berechnung  der  Wärmeentwickelung  durch  die  Inductions- 
ströme;  sie  kann  für  ungeschlossene  Ströme  problematisch 
erscheinen,  für  geschlossene  aber  hat  sie  sichere  Grundlagen. 
Wenn  im  Luftraum  i?- ==  0  genommen  wird,  muss  ebenda 
Xj&  durch  den  Werth  der  magnetischen  Kraft  ersetzt  werden. 

§  2.    Die  auf  das  Innere  dielectrisch  polarisirter  Körper 
wirkenden  Kräfte. 

Um  eine  Anzahl  electrisirter  und  entweder  leitender 
oder  dielectrisch  polarisirbarer  Körper  aus  unendlicher  Feme 
in  eine  durch  den  Index  0  zu  bezeichnende  Lage  zu  bringen, 
brauchen  wir  die  vom  Wege  unabhängige  Arbeit  838q;  um 
sie  in  irgend  eine  andere  ^  durch  den  Index  1  bezeichnete 
Lage  zu  bringen,  dagegen  die  Arbeit  SSi;  folglich,  um  sie 
aus  der  Lage  0  im  electrisirten  Zustande  in  die  Lage  1  zn 
bringen,  die  Arbeit  8Bi  —  SBo-  Diese  Verschiedenheit  beider 
Lagen  kann,  auch  verschiedene  Formen  der  dielectrischen 
Körper  umfassen,  da  diese  fern  von  den  electrisirten  Kör- 
pern, ehe  man  sie  in  die  Lage  1  überführt,  beliebige  Form- 
änderungen erleiden  können,  ohne  dass  Arbeit  gegen  elec- 
trische  Kräfte  zu  leisten  wäre.  Electrisirte  Körper  müsste 
man  vorher  in  kleine  Theile  zerlegt  denken,  oder  durch 
Leitung  geladen.  Beides  gibt  schliesslich,  wie  oben  gezeigt 
wurde,  denselben  Betrag  an  Arbeit. 

Als  die  zu  variirende  Normalform  von  SB  können  wir 
hier  die  einfachere  in  (2<*)  gegebene  benutzen,  welche  nur 
die  Grössen  c,  e  und  tp  enthält,  nämlich: 

(2.)«!-///{...-'^»[(fe)'+e^)V(|f)]|......... 
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Wenn  sich  die  dielectrischen  Massen  bewegen,  so  ändert 
sich  an  den  einzelnen  Stellen  des  Eaumes  durch  die  Be- 
wegung zunächst  der  Werth  von  i^.  Bezeichnen  wir  bezieh- 
lieh  mit  |y  97,  ^  die  Verschiebungen,  welche  der  Punkt  x^  y,  z 
in  Bichtung  dieser  Coordinaten  erleidet,  und  betrachten  wir 
vorläufig  1;  ^,  C  u^d  19*  als  continuirliche  Functionen  der 
Coordinaten  mit  dem  Vorbehalt,  Fälle  von  sprungweiser 
Aenderung  dieser  G-rössen  an  einzelnen  Flächen  nach  ge- 
fundener Lösung  als  Grenzen  einer  immer  jäher  werdenden 
continuirlichen  Aenderung  zu  betrachten:  so  würde  nach 
der  Verschiebung  die  durch  dieselbe  eingetretene  Aenderung 
des  Werthes  von  &  im  Äaumpunkte  x^  y,  Zj  wenn  wir  mit 
c  die  Dichtigkeit  der  Substanz  bezeichnen,  sein : 

Es  ist  aber  nach  bekannten  Sätzen: 

rfloffö-  =  -~^-^-^. 

^  dsp       dy       dz ' 

Bezeichnen  wir  die  von  der  Art  der  Substanz  abhängige 
Constante : 


d  log  (T 


SO  wird  also: 

Ebenso  wird  sein,  wenn  sich  b  mit  den  Körpern  bewegt: 

s-  y   de  de        y  de  [d^    ,    drj    ,   dc]       ^j^^. 

Wenn  wir  nun  die  Variation  von  SB  zunächst  so  voll- 
ziehen, dass  an  jeder  Stelle  des  Raumes  die  Werthe  von  qp 
ungeändert  bleiben,  so  sind  im  Werthe  von  SB  nur  &  und  e 
in  dem  angegebenen  Betrage  zu  variiren.  Variiren  wir  nach- 
her die  Werthe  von  <p  so,  dass  diese  in  die  von  dem  neuen 
öleichgewichtszustande  verlangten  Werthe  übergehen ,  so 
ändert  dies  unter  den  gemachten  Voraussetzungen  nicht  mehr 
den  Betrag  der  gesammten  Variation,  dp,: 

();aB  =  o. 
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Her  Energievorrath  also  wächst  auch  bei  erhalteiiem 
Gleichgewichtszustande  um  den  durch  Variirung  von  &  und 
£  erhaltenen  Betrag  von  S9l&j  während  gleichzeitig  die 
durch  die  Magnetisirung  hervorgebrachten  ponderomotori- 
sehen  Kräfte  Xj  Y,  Z  ihre  Arbeit  leisten.  Das  Princip 
von  der  Constanz  der  Energie  verlangt: 

Berechnen  wir  d'SS  aus  (2*),  so  kann  die  Gleichung  (3*^)  nicht 
erfüllt  sein,  wenn  nicht  zusammengefasst  unter  ein  Integral- 
zeichen die  mit  |,  ?;,  ^  multiplicirten  Factoren  einzeln  gleich 
Null  sind.    Also  die  erste  dieser  Gleichungen  ist: 

I  o-^+,.fe+,|f[(||)V(u)V(|.)-] 

Die  analogen  Ausdrücke  für  V  und  Z  sind  leicht  zu 
bilden.  Der  hier  gefundene  Werth  dieser  Componenten  um- 
fasst  nun  alle  die  electrischen  Einflüsse  zusammengenommen^ 
welche  auf  die  Volumeneinheit  der  Substanz  am  Orte  x,  y,  z 
einwirken.  Diese  können  zum  Theil  directe  Wirkungen  ent- 
fernter Theile,  zum  Theil  Wirkungen  aus  nächster  Nähe  sein. 
Wie  man  die  Theilung  zwischen  beiden  ausfuhrt,  ist  einiger- 
massen  willkürlich.  Die  Molecularkräfbe  müssen  den  Be- 
dingungen unterworfen  sein,  welche  das  Princip  von  der 
Gleichheit  der  Action  und  Reaction  stellt,  und  die  aus  der 
Theorie  der  elastischen  Körper  bekannt  sind.  Bezeichnen 
wir  nämlich  mit  A  Kräfte,  die  in  Richtung  der  :r,  mit  £ 
solche  die  in  Richtung  der  y,  mit  C  solche  die  in  Richtung  der 
z  fallen;  mit  dem  Index  x  solche  die  auf  die  Einheit  einer 
der  yz  Ebene  parallelen  Fläche  von  Seite  der  positiven  x 
wirken  u.  s.  w.,  so  muss  sein: 

Die  auf  die  Flächeneinheit  einer  Ebene,  deren  Normale 
die  Winkel  a,  by  c  mit  den  positiven  Coordinatenaxen  macht, 
auf  Seite  dieser  Normale  wirkenden  Kräfte,  müssen  eben 
deshalb  sein: 
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^«  =  4r  •  COS  a  +  Ay.  C08  b  +  Az.coscj 
Bn  =  Bx-  COS  a  +  By.  cos  b  +  Bz.  cos  c , 
C„=  Cx.cosa+  Cy.cos6+  C,.cosc. 

Die  auf  die  Volumeneinlieit  des  inneren  Raumes  wirkenden 

Kräfte  ergeben  sieb  dann  in  der  Form: 

-^ '^  öJ* ^' +  d7' ^y  "*■  57* ^' 

Die  Frage  der  Rückführung  der  Molecularkräfte  gestaltet 
sich  also  dahin ,  ob  es  möglich  ist,  die  gefundenen  Werthe 
von  X,  Y,  Z  in  die  Form  (4^)  mit  Einhaltung  der  Bedin- 
gangen  (4*)  zu  bringen,  wobei  die  Grössen  A,  B,  C  nur  von 
dem  örtlichen  Zustande  der  dielectrischen  Polarisation  ab- 
hängen dürfen. 

Nun  kann  man  in  der  That  die  in  (4)  gegebenen 
Kräfte  gänzlich  auflösen  in  Molecularkräfte  von 
der  Form  (4^). 

Um  diese  Reduction  auszuführen,  dient  folgende  Um- 
formung: 

Gleichungen  (1)  und  (1*)  ergeben: 

daraus  folgt,  dass: 


(4«) 


m 


-2;r. 


Drückt   man   die   Differentialquotienten   von   ip  mittels 
der  Gleichungen  (1)  durch  A,  ^,  f  aus,  so  lassen  sich  die 
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Kräfte   X,    Y,   Z  in    die  Form   (4^)    bringen,  wenn  man 
setzt: 

oder  auch: 

^.  -  '^t^W)-  W-  fe)]  *  ^  [fe)'*  fe)'*  (fell  - 

Man  kann  diese  Kräfte  auch  zusammengefasst  denken  in 

1)  einen  Druck,  der  überall  in  Kichtung  der  nach  aussen 
gewendeten  Kormale  jeder  Grenzfläche  wirkt  im  Betrage  von: 

— 8"J^^[^^  +  ^*  +  -^' 

2)  einer  in  Eichtung  der  Kraftlinien  wirkenden  Span- 
nung im  Betrage  von: 

wobei  mit  ri  der  spitze  Winkel  bezeichnet  ist,  den  die  Rich- 
tung der  electrischen  Kraft  mit  der  Normale  der  Oberfläche 
macht. 

Bezeichnen   wir   die  Besultante   der   electrischen  Kraft 
mit  R\ 

ä»  =  ^.(^'  +  m'  +  ^*), 

so  ist  die  hier  erwähnte  Spannung  auch  zu  setzen  gleich: 
1  +  47i5-     «    d(f> 

und  fällt  in  <lie  Richtung  der  in  das  Innere  eintretenden 
Kraftlinie. 

In  der  Form,  wie  die  Werthe  der  Kräfte  hier  gefunden 
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sindy  passen  sie  auch  ohne  Schwierigkeit  fär  den  Fall,  dass 
an  Grenzflächen  der  Körper  der  Uebergang  in  den  Werthen 
der  {y  discontinuirlich  wird,  oder  daselbst  zusammengedrängte 
Flächenschichten  von  Electricität  liegen,  da  in  den  Werthen 
der  .^  £,  C  weder  die  Grösse  e,  noch  Differentialquotienten  yon 
&  nach  den  Goordinaten  Torkommen.  Will  man  jedoch  zur 
Controle  der  Eichtigkeit  des  Verfahrens  die  an  der  Grenze 
verschiedener  Substanzen  eintretenden  Discontinuitäten  im 
Werthe  von  &  gleich  von  Torn  herein  als  solche  berück- 
sichtigen, so  ist  bei  der  Ausführung  der  Bechnung  zu  be* 
achten,  dass  die  oben  gebildete  Gleichung: 

sich  nur  auf  die  Variation  ersten  Grades  bezieht.  Dem 
gesanunten  Betrage  der  Veränderung  von  W  entspricht  die- 
ser Werth  Ton  SW  aber  nur,  wenn  die  Quadrate  und  Pro- 
ducte  der  yariirten  Grössen  gegen  die  Glieder  ersten  Grades 
yemachlässigt  werden  dürfen.  Wenn  nun  eine  Körpergrenze, 
wo  zwei  Medien  zusammenstossen,  deren  dielectrische  Con- 
stanten d-^  und  i^-Q  sind,  und  die  mit  der  Flächendichtigkeit 
e  belegt  ist,  in  Richtung  der  Normale  N^  so  weit  vorrückt, 
dass  eine  Schicht  von  der  Dicke  diV,  welche  bisher  die 
Constante  &^  hatte,  den  Werth  &^  bekommt,  so  entsteht 
zunächst  bei  unveränderten  Werthen  von  <p  dadurch  eine 
Aenderung  von  833,  welche  beträgt: 

Bezeichnen  wir  den  grössten  Differentialquotienten,  den  (p 
m  Richtung  der  Fläche  hat,  mit  dtpjds^  so  lässt  sich  dies 
auch  schreiben: 

-/.„..^{i.-4.[(|l)Vfe)]-..,^!. 

Denn  zunächst,  ehe  die  Werthe  von  (p  auf  den  neuen  Gleich- 
gewichtszustand zurückgeführt  sind,  herrscht  in  der  betreffen- 
den Schicht  noch  der  alte  Werth  des  dortigen  dtpIdN^. 
Wenn  nun  dieser  Uebergang  in  den  Gleichgewichtszustand 
▼or  sich  geht,  tritt  in  dieser  Schicht  der  Werth  des  Diffe- 
rentialquotienten dq>ldN^  ein,  der  der  anderen  Seite  der 
Fläche  entspricht  und  von  jenem  wegen  der  Gleichung: 

Ajio.  d.  Phji.  a.  Chem.  N.  F.  ITTT.  26 
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(4«)  -4ne  =  {l  +  4n&,).§§-^  +  (l  +  n&,).f§- 

endlich  unterschieden  ist.    Setzen  wir  nun: 

wo  annähernd-  -^^  —  ^^  4-  ^^ 

wo  annanema.  ^^  -  ^^^  -h  ^^.  , 

so  ist  diese  Variation  des  Differentialquotienten  in  der  Schicht 
Yon  Dicke  dN  endlich ,  und  also  ihr  Quadrat  nicht  zu  ver- 
nachlässigen. Die  Glieder  ersten  Grades  werden,  wenn  man 
von  einer  Gleichgewichtslage  ausgeht,  natürlich  auch  in 
diesem  Falle  gleich  Null,  ob  die  ^<;p  verschwindend  klein 
oder  endlich  sind.  Wenn  wir  aber  das  quadratische  Glied 
der  Variation  fortnehmen,  wird  der  Werth  der  Variation 
von  9EB,  der  von  dieser  Lagen&nderung  der  Fläche  herrührt, 
nunmehr  verändert  in: 

Mit  Benutzung  der  Gleichung  (4*)  für  den  Werth  von  e  re- 
ducirt  sich  dies  auf: 

Der  von  0  unabhängige  Theil  der  nach  dem  Inneren  hin 
normal  zur  Grenzfläche  wirkenden  Kraft  ergibt  sich  hieraus 
gleich : 

l+4n&f(d<pY      (dipYX 
871       WdN)        {dsji 

übereinstimmend  mit  den  in  (4*)  für  die  Coordinatenebenen 
gegebenen  Werthen.  Tangentiale  Kräfte  ergeben  sich  eben- 
falls, wenn  man  nachträglich  auch  noch  Verschiebungen  der 
Schicht  e  in  Richtung  der  Fläche  voraussetzt. 

In  der  von  Cl.  Maxwell  gegebenen  Darstellung^)  dieses 
Kiaftsystems  fehlt  das  mit  0  multiplicirte  Glied.  Es  ist  in 
unsere  von  Poisson's  Voraussetzungen  ausgehende  Analyse 
eingetreten,  da  wir  die  Möglichkeit  der  Dehnung  ponderabler 

1)  Cl.  Maxwell,  Electricity  and  Magnetism.  1.  §§  104—107.  Oxford 
1873. 
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Dielectrica  mit  in  Betracht  zogen.  Für  das  zwischen  den 
bewegten  Körpern  liegende  Yacnnm  aber,  beziehlich  den 
Luftraum,  ist  &  nach  Poisson's  Voraussetzungen,  denen 
wir  hier  gefolgt  sind,  überhaupt  gleich  Null  und  bleibt  gleich 
Null,  wie  auch  die  Form  und  das  Volumen  des  Vacuums  sich 
verändern  möge.  Diese  Voraussetzungen  impliciren  also  für 
das  Vacuum  auch  den  Werth  d  ^Q.  In  der  That  ergibt 
sich  bei  Untersuchung  dieses  Punktes,  dass  nur  in  Medien, 
in  denen  entweder  d  =  0,  oder  die  incompressibel  sind,  die 
ponderomotorischen  Kräfte  genau  dieselbe  Vertheilung  zei- 
gen, wie  sie  es  im  Vacuum  nach  Coulomb's  Hypothese 
thun  würden. 

Wenn  wir  nämlich  das  Medium  als  eine  homogene 
Flüssigkeit  betrachten,  die  kein  eingeleitetes  e  enthält,  deren 
Druck  p,  deren  Dichtigkeit  a  sei,  während  P  das  Potential 
der  äusseren  auf  die  Masseneinheit  der  Flüssigkeit  wirkenden 
ponderomotorischen  Kräfte  (z.  B.  Schwere)  -darstellt,  so  sind 
die  Bedingungen  des  Gleichgewichts: 

dx   *         oar '  dy  oy  ^  dz    *         dz 

In  einer  homogenen  Flüssigkeit  werden  &  und  <r  nur  vom 
Drucke  p  abhängen,  und  da: 

80  können  wir  die  erste  jener  Grleichungen  mit  Berücksichti- 
gung Ton  (4)  schreiben: 

oder  wenn  wir  statt  des  Druckes  p  die  Function  xfß  von  <t 
einführen,  für  welche: 

öo"  ""  (T    da 
80  erhalten  wir  aus  den  drei  obigen  Gleichungen  des  Gleich- 
gewichts die  eine  Integralgleichung: 

welche  anzeigt,  dass  unter  Einwirkung  der  gefundenen  Kräfte 
auch  flüssige  Medien  im  Gleichgewicht  sein  können;  ferner, 
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das8  wenn  d  =  0,  Drnckunterschiede  innerhalb  der  Flüssig- 
keit durch  die  electrischen  Kräfte  überhaupt  nicht  herror- 
gebracht  werden.    . 

Ist  die  Flüssigkeit  incompressibel,  so  ist: 

und  die  electrische  Polarisirung  bringt  dann  also  neben  den 
sonst  schon  bestehenden  Druckunterschieden  den  Druck: 


Vi 


l[(l!)Vfe)V{lf)] 


hervor.  An  der  Grenze  des  Mediums  tritt  diesem  aber  der 
ebenso  grosse,  von  Q  abhängige  Theil  der  Oberflächenkraft 
entgegen,  den  die  Gleichungen  (4*')  anzeigen.  Auf  die  jen- 
seits der  Grenze  gelegenen  Körper  hat  der  von  d  abhängende 
Druck  also  unter  diesen  Bedingungen  gar  keinen  Einfluss. 
Es  ist  dies  das  folgerichtige  Ergebniss  der  Betrachtung, 
durch  welche  ö  eingeführt  wurde.  Dies  geschah  in  der  Vor- 
aussetzung, dass  die  Substanz  durch  Dichtigkeitsänderungen 
Aenderungen  ihrer  dielectrischen  Constante  erleiden  könnte. 
Ist  sie  incompressibel,  so  ist  diese  Möglichkeit  wirkungsloB. 
Nur  in  einem  Medium,  in  welchem  d-  constant,  in  wel- 
chem also  entweder  d  =  0  oder  <r  constant  ist,  ergibt  die 
•Gleichung  (4«)  für  «  =  0  auch: 

wie  es  nach  Coulomb's  Theorie  im  leeren  Baume  statt- 
finden muss.  In  einem  anders  beschaffenen  Medium,  f&r 
welches  beide  genannte  Annahmen  nicht  zuträfen,  würde 
auch  die  Differentialgleichung  für  9)  sich  ändern. 

Auf  temporär  magnetisirte  Substanzen  sind  die 
hier  vorgetragenen  Sätze  ebenfalls  zu  übertragen,  aber  mit 
Ausschluss  der  Formänderungen  permanenter  Magnete,  da 
wir  nicht  wissen,  ob  die  Gleichung  (S*)  auf  das  Verhalten 
von  solchen  anwendbar  ist. 

In  der  Form  (4«)  sind  die  Femkräfte  ganz  verschwun- 
den und  ersetzt  durch  die  Beactionen  des  polarisirten  Me- 
diums. Es  ist  dies  die  Anschauungsweise  von  Faraday  und 
Cl.  Maxwell,  die  auch  in  dem  von  ponderabler  Substanz 
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leeren  Baume  den  Aether  als  Träger  dieser  Spannungen 
betrachten. 

Man  kann  aber  auch  die  zweierlei  Ursachen 
nebeneinander  bestehen  lassen,  wenn  man  die  di- 
recten  Fernwirkungen  nicht  aufgeben  will  Da  näm- 
lich die  Dichtigkeit  der  freien  Electricität  im  fiaume  dar- 
gestellt werden  kann  durch: 

und  wir  die  identische  Gleichung  bilden  können: 

+iÄi(ii)'+fe)*+fe)r 

80  können  wir  diesen  Ausdruck  mit  4i7t  dividirt  zum  Werthe 
Yon  X  addiren,  ohne  diesen  zu  yerändem.    Dann  ist : 

«y  «  JB^  =  1  ^^  etc. 

und  da  A*/i9' =  ^.(öy/ö^p)*  etc.,  so  fallen  im  Baume,  wo 
1?-  =s  0,  die  molecularen  Spannungen  fort.  Diese  wirken  nur 
in  den  ponderablen  Dielectricis,  und  neben  ihnen  die  Fem- 
wirkungen der  freien  Electricität,  welche  in  dem  ersten 
Gliede  des  Werthes  von  X  angezeigt  werden.  Dass  die  von 
der  Theorie  angezeigten  dehnenden  Kräfte  quer  gegen  die 
Ejraftlinien  bestehen,  ist  durch  die  von  Hm.  G.  Quincke 
kürzlich  veröffentlichten  Versuche  für  eine  Beihe  von  Sub- 
stanzen erwiesen  worden.^) 

Eine  Prüfung  des  Gesetzes  der  Anziehungen  im  Inne- 
ren einer  dielectrischen  Flüssigkeit  (Terpentinöl)  ist  von 
Hrn.  P.  Silow  schon  im  Jahre  1875  im  hiesigen  physika- 
lischen Institute  ausgeführt  worden.*) 

1)  Quincke,  Pogg.  Ann.  156.  p.  889.  1875. 

2)  Silow,  Wied.  Ann.  10.  p.  161.  374.  51S.  1880. 
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Schliesslich  mache  ich  noch  darauf  aufmerksam,  das8 
die  in  (2*)  gegebene  einfachere  Normalform  von  SB  unver- 
ändert bleibt,  wenn  wir  in  ihr  alle  Coefficienten  (1  +  4;i^) 
sowie  6  mit  derselben  Zahl  N^  multipliciren,  dagegen  alle 
Werthe  von  tp  durch  N  dividiren,  b  und  e  dagegen  nÜt  N 
multipliciren.  Da  nun  aus  dem  Werthe  von  SB  sowohl  die 
Gesetze  der  Vertheilung  der  Potentialwerthe  im  Baume,  wie 
die  Werthe  der  ponderomotorischen  Kräfte  hergeleitet  wer- 
den, so  bleiben  diese  alle  unverändert,  wie  übrigens  auch  die 
oben  in  (4®)  aufgestellte  Gleichung  für  €  und  die  Werthe  für 
die  Kräfte  {p.400  hinter  (4«))  erkennen  lassen.  Dadurch  reducirt 
sich  aber  in  den  Gleichungen  (5)  der  auf  directe  Fern  Wirkung 
der  Electricität  zurückgefllhrte  erste  Theil  der  Kraft  auf  l/iT', 
sodass  in  dem  Maasse,  wie  iV*  grösser,  wird,  die  directe 
Fernwirkung  immer  mehr  gegen  den  von  den  dielectrischen 
Medien  übertragenen  Theil  verschwindet  Das  Quantum  der 
freien  Electricität,  gemessen  durch  Jcp,  reducirt  sich  eben- 
falls auf  l/IV  seines  früheren  Werthes.  Für  grosse  Werthe 
von  N  verschwindet  also  freie  Electricität  und  Fernwirkung, 
was  zu  Maxwell's  Theorie  hinüberfuhrt.  Diese  Sätze,  die 
ich  schon  am  Schlüsse  meiner  ersten  Abhandlung  über  Elec- 
trodynamik  aufgeführt  habe,  bestätigen  sich  also  hier  auch 
der  vollständigeren  Analyse  der  ponderomotorischen  Kräfte 
gegenüber. 


IL    Heber  die  Leitu/ngsfälUgkelten  der  MetaUe  für 

Wärme  v/nd  Blectridtät; 

von  O.  Kirehhoff  wnd  O.  Hansemann. 

(Der  Acad.  der  Wiss.  zu  Berlin  vorgelegt  am  12.  Mai  1881.) 


In  einer  früheren  Abhandlung^)  haben  wir  eine  neue 
Methode  zur  Bestimmung  der  Wäilneleitungsfähigkeit  von 
Metallen  auseinandergesetzt  und  durch  ein  Beispiel  erläutert 
Wir  hatten  damals  schon  die  Absicht,  diese  Methode  auf 


1)  Kirehhoff  u.  HanBemann,  Wied.  Ann.  9.  p.  1.  1880. 
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eine  Beihe  von  Metallen  anzuwendei^  und  zugleich  die  elec- 
trischen  Leitungsfähigkeiten  derselben  zu  messen,  um  einen 
Beitrag  zur  Entscheidung  der  Frage  zu  liefern,  ob  das  Ver- 
h&ltniss  der  beiäen  LeitangfBhigkeiten,  der  Yermuthung  von 
Forbes,  Wiedemann  und  Franz  gemäss,  constant  ist. 
Wir  haben  nun  in  dieser  Weise  ausser  dem  Eisen,  von  dem 
in  der  citirten  Abhandlung  die  Rede  ist,  zwei  andere  Eisen- 
sorten und  je  eine  Sorte  von  Blei,  Zinn,  Zink  und  Kupfer 
untersucht  und  wollen  hier  die  Besultate,  zu  denen  wir  dabei 
gelangt  sind,  angeben. 

Die  Versuche  über  die  Wärmeleitung  wurden  alle  ganz 
in  der  Art  ausgeführt,  die  an  dem  angeführten  Orte  beschrie- 
ben ist;  bei  der  Berechnung  derselben  für  einige  Metalle 
haben  wir  aber  eine  kleine  Aenderung  eintreten  lassen,  indem 
wir  ein  Glied  berücksichtigten,  welches  beim  Eisen  unbe- 
denklich vernachlässigt  werden  durfte,  bei  grösserer  Lei- 
tnngsfähigkeit  aber  einen  merkbaren  Einfluss  ausüben  konnte. 
Wir  haben  nämlich  auf  der  rechten  Seite  der  Gleichung  (11) 

a.  a.  O.  das  Glied: 

t 


fcpindr 


dt 


hinzugefügt,  wo  R{f}  die  dort  mit  R  bezeichnete  und  durch 
die  Gleichung  (5)  definirte  Funcj;ion  von  t  bedeutet.  Infolge 
hiervon  musste  in  der  Gleichung  (15),  nach  der  die  nume- 
rischen Bechnungen  zu  führen  waren,  auf  der  rechten  Seite 
hinzugefügt  werden: 

0 

wo:  r/:^  nj^Lzi^iJo], 

Die  folgenden  Tabellen  enthalten  die  Ergebnisse  dieser 
Versuche  in  derselben  Anordnung,  die  auf  p.  46  der  ange- 
führten Abhandlung  benutzt  ist.  In  derselben  bezeichnet  a 
die  Leitungsf&higkeit,  dividirt  durch  das  Product  aus  der 
specifischen  Wärme  in  die  Dichtigkeit,  d.  h.  nat^h  dem  Aus- 
drucke des  Hrn.  H.  F.  Weber  die  Temperaturleitungs- 
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fähigkeit,  bezogen  auf  Millimeter  und  Secunde  als  Ein- 
heiten, und  19*  ist  die  Temperatur  in  Celsius'schen  Geraden. 

Eisen  U.  Bessemer  Stahl  der  Dortmunder  Union,  enthaltend: 

0,519%  Kohle  0,343%  Silicium. 


Vers.. 

Werthe 

^« 

^1 

& 

a 

Difierenx 

Nr. 

Y.  zu.  t 

beobachtj  berechn. 

1 

o 

9,8 

2,9 

7,7 

11,57 

11,62 

-0,05 

2 

s 

8,4 

2,1 

6,5 

11,68 

11,64 

+0,04 

3 

17,6 

11,0 

15,6 

11,46 

11,47 

-0,01 

4 

11 

14,4 

8,9 

12,7 

11,56 

11,52 

+0,04 

5 

15,4 

9,0 

'  13,5 

11,54 

11,51 

+  0,03 

6 

s 

15,0 

9,4 

18,3 

11,44 

11,51 

—0,07 

7 

16,8 

23,5 

18,8 

11,46 

11,41 

+0,05 

8 

kA 

16,5 

23,4 

18,6 

11,42 

11,41 

+0,01 

9 

s- 

17,0 

23,6 

19,0 

11,40 

11,40 

0,00 

10 

II 

17,1 

23,7 

19,1 

11,41 

11,40 

+0,01 

11 

16,3 

23,2 

18,4 

11,37 

11,41 

-0,04 

a  =  11,48  -  0,019  (&  -  15). 

Eisen  m.    Puddelstahl  der  Dortmunder  Union,  enthaltend: 
0,254%  Kohle  0,077%  Silicium. 


Ver8.- 

Werthe 

^ft 

^i 

& 

a 

Differenz 

Nr. 

Y.  ZU.t 

beobacht 

berechn. 

1 

1 

15,5 

8,4 

13,1 

16,40 

16,42 

-0,02 

2 

16,0 

9,0 

13,6 

16,40 

16,41 

-0,01 

3 

'* 

15,7 

8,8  ' 

13,3 

16,48 

16,42 

+0,06 

4 

II 

15,7 

22,1 

17,9 

16,30 

16,29 

+0,01 

5 

^ 

17,2 

24,5 

19,7 

16,28 

16,24 

+0,04 

6 

a 

17,7 

25,2 

20,2 

16,28 

16,24 

+0,04 

7 

B 

16,1 

22,3 

18,2 

16,30 

16,28 

+0,02 

8 

S 

16,8 

23,1 

18,9 

16,14 

16,27 

-0,13 

9 

g 

14,4 

8,1 

12,3 

16,50 

16,44 

+0,06 

10 

11 

10,2 

4,4 

8,2 

16,50 

16,55 

-0,05 

a  =  16,37  -  0,027  {&  -  15). 


Blei.    Clausthaler  Weichblel 

Vers.- 
Nr. 

Werthe 

&,          &, 

& 

a 
beobacht.  berechn. 

Differenz 

1 
2 
3 

4 
5 

u 

11  11 

16,8         11,0 
16,4         11,7 

16.7  11,3 

16.8  11,0 
16,1          10,5 

13,8 
14,0 
13,9 
13,8 
13,2 

24,15 
24,04 
24,09 
24,04 
24,04 

24,06 
24,05 
24,06 
24,06 
24,10 

+0,09 
-0,01 
+  0,03 
-0,02 
-0,06 
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Vera.- 

Werthe 

^0 

d-t 

& 

a 

Differenz 

Nr. 

v,zu,t 

*'! 

beobacht  berechn. 

6 

u 

16,6 

21,8 

19,3 

23,73 

23,71 

+0,02 

7 

16,1 

22,4 

19,4 

23,68 

23,71 

-0,03 

8 

o-S 

16,1 

23,2 

19,7 

23,64 

23,68 

-0,04 

9 

t^ ;::; 

16,3 

23,1 

19,8 

23,73 

23,68 

+0,05 

10 

H    II 

16,8 

22,6 

19,5 

23,66 

23,70 

-0,04 

a  =  23,99  -  0,064  (&  -  15). 

Zinn.    Bestes  englisches  Bancazinn. 


Vers- 
Nr. 

Werthe 

^n 

&, 

& 

f 

Differenz 

V.  2?U.  ^ 

beobacht. 

berechn. 

1 

1 

s 

14,4 

9,8 

12,2 

38,88 

38,89 

-0,01 

2 

15,4 

10,3 

13,0 

38,87 

38,81 

+0,06 

3 

14,8 

9,8 

12,5 

39,00 

38,87    . 

+  0,13 

4 

II 

14,9 

10,1 

12,7 

38,70 

38,85 

-0,15 

5 

15,7 

10,6 

13,3 

38,70 

38,78 

-0,08 

6 

g 

15,0 

10,3 

12,8 

38,87 

38,84 

+0,03 

7 

?^ 

16,1 

20,3 

18,1 

38,16 

38,28 

-0,12 

8 

cT 

15,5 

21,3 

18,2 

38,29 

38,27 

+0,02 

9 

II 

15,8 

20,9 

18,2 

38,24 

38,27 

-0,08 

10 

15,6 

21,0 

18,1 

38,43 

38,28 

+0,15 

a  =  38,60  -  0,105  (&  -  15). 


Zint    WH  Zink  von  G.  v.  Giesche's  Erben. 


Vers.. 
Nr. 

Werthe 

Y.ZVL,t 

^0 

^1 

^ 

a 
beobacht.  1  berechn. 

Differenz 

1 

i 

15,5 

11,9 



40,46 

40,49 

-0,03 

2 

16,2 

10,4 

— 

40,50 

+0,01 

3 

s 

16,3 

10,5 

40,42 

-0,07 

4 

n 

15,6 

9,9 

40,57 

+0,08 

5 

14,8 

10,7 

— 

40,50 

+  0,01 

6 

13,7 

19,1 

— 

40,38 

* 

-0,11 

7 

00 

14,5 

21,5 

— 

40,46 

-0,03 

8 

cT 

15,3 

20,8 

— 

40,34 

11 

-0,15 

9 

11 

16,6 

21,6 

— 

40,62 

71 

+0,13 

10 

16,8 

22,7 

— 

40,64 

» 

+0,15 

Die  Mittel  aus  den  5  ersten  und  aus  den  5  letzten  der 
beobachteten  Werthe  von  a  sind  hier  einander  gerade  gleich. 
Danach  ist  eine  Abhängigkeit  dieser  G-rösse  von  der  Tem- 
peratur beim  Zink  nicht  zu  erkennen;  es  ist  im  Mittel: 

a  =  40,49. 
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rafuematL 

n. 

Kupfer.    Aus  der  Giesserei  von  C 

).  Heck 

mann  m  Berlin; 

nach  später  vorgenommener  Analyse  pb 

osphorhaltig. 

Vers.- 1  Werthe 

"KT                                              J 

• 

^ 

a 

X/utorons 

Nr.   1  V.  z  u.  t 

ITQ                                vr  j 

beobacht. 

berechn. 

1 

15,5 

20,1 

21,4 

50,77 

51,13 

-0,36 

2 

s 

16,3 

21,7 

23,2 

51,02 

51,19 

-0,17 

3 

a 

17,8 

23,4 

25,0 

51,29 

51,24 

+0,05 

4 

1  i 

18,7 

25,2 

27,1 

51,40 

51,30 

+0,10 

5 

.1  ^ 

20,2 

25,8 

27,4 

51,31 

51,31 

0,00 

6 

»•  so     OS 

20,7 

15,0 

13,3 

51,02 

50,90 

-^0,12 

7 

s  § 

19,9 

15,5 

14,2 

50,75 

50,92 

-0,17 

8 

i: 

19,8 

14,6 

13,1 

50,79 

50,89 

-0,10 

9 

20,5 

15,7 

14,3 

51,00 

50,93 

-0,07 

10 

*^ 

19,8 

14,6 

13,1 

50,56 

50,89 

-0,33 

11 

>o    . 

20,2 

15,7 

14,9 

51,26 

50,94 

+0,32 

12 

Tl 

19,5 

15,8 

15,1 

51,05 

50,95 

+0,10 

13     1 

11  cc 

20,0 

15,8 

15,1 

5i,ai 

50,95 

+0,36 

a  =  50,95  +  0,029  (&  -  15). 

Der  Temperaturcoefficient  ist  hier,  was  auffallen  kann, 
positiv,  w&hrend  er  bei  Zink  gleich  Null,  bei  allen  anderen 
Metallen  sich  negativ  ergeben  hatte.  Sein  Werth  ist  frei- 
lich überall  sehr  unsicher,  da  er  aus  Versuchen  berechnet 
ist,  bei  "denen  die  Temperatur  nur  um  wenige  Grade  ver- 
schieden war,  und  er  nur  dazu  dienen  sollte,  die  Messungen 
auf  eine  Temperatur  zu  reduciren.  Doch  auch  Hr.  Tait*) 
hat  aus  seinen  Versuchen,  bei  denen  die  Temperatur  bis 
300 ®'C.  gesteigert  wurde,  geschlossen,  dass  wahrscheinlich 
beim  Kupfer  die  Temperaturleitungsfähigkeit  bei  steigender 
Temperatur  zunimmt,  während  sie  beim  Eisen  abnimmt 
Zwar  gibt  er  an,  dass  auch  Blei  sich  wie  Kupfer  verhält; 
er  legt  hierauf  aber  nur  ein  geringes  Gewicht,  da  er  das 
Blei  nicht  über  100^  C.  erwärmte,  und  diese  Temperatur  zu 
niedrig  war,  um  die  Aenderungen  der  Leitungsfähigkeit  bei 
seiner  Methode  mit  einiger  Sicherheit  zu  zeigen. 


Um  die  electrische  Leitungsfähigkeit  der  Metalle  za 
messen,  liessen  wir  aus  den  benutzten  Würfeln  Stäbe  von 
der  Länge  einer  Kante  und  einem  quadratischen  Querschnitt 
von  8  bis  5  mm  Seite  sägen  und  schleifen.    Es  wurde  die 


1)  Tait,  Edinb.  Trans.  28.  p.  735.  1878. 
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Länge  eines  jeden  Stabes,  sein  absolutes  und  specifisches 
Gewicht  bestimmt,  hieraus  sein  Querschnitt  berechnet  und 
dann  die  Methode  angewandt,  deren  Theorie  einer  von  uns 
früher  entwickelt  hat.^) 

Bei  dieser  Methode  war  aus  dem  Stabe,  dessen  Leitungs- 
Migkeit  bestimmt  werden  sollte,  einem  Widerstandsetaion 
und  einer  Kette  eine  Schliessung  zu  bilden;  es  waren  dann 
dem  Stabe  und  dem  Etalon  Nebenleitungen  zu  geben,  die 
die  beiden  Gewinde  eines  Differentialgalvanometers  enthiel- 
ten, und  deren  Widerstände  messbar  verändert  werden  konn- 
ten. Der  Stab  ruhte  in  einem  Petroleumbade,  durch  ein 
Gewicht  belastet,  horizontal  mit  den  vier  Ecken  einer  seiner 
langen  Flächen  auf  vier  federnden,  isolirten  Metallplättchen, 
Ton  welchen  zwei  zur  Zu-  und  Ableitung  des  Stromes  der 
aus  zwei  Daniell'schen  Elementen  bestehenden  Kette  dienten, 
während  die  beiden  anderen  mit  den  Drähten  verbunden  waren, 
die  zu  dem  einen  Gewinde  des  Galvanometers  führten.  Als 
Etalon  wurde  ein  ungefähr  9  m  langer,  1,3  mm  dicker  Kupfer- 
draht benutzt,  der  bifilar  zu  einer  Spirale  aufgewunden  war 
und  ebenfalls  in  einem  Petroleumbade  sich  befand.  Jedes 
der  beiden  Gewinde  des  Galvanometers  bestand  aus  zwei 
Theilen  von  ungleicher  Grösse;  die  beiden  grösseren  Theile 
bildeten  die  Hauptrolle,  die  die  eine  Nadel  des  astatischen 
Paares  umgab,  und  wurden  bei  den  Versuchen  von  Strömen 
Yon  entgegengesetzten  Richtungen  durchflössen;  die  beiden 
kleineren  bildeten  eine  HülfsroUe,  die  neben  jener  sich  be- 
fand und  um  eine  verticale  Axe  drehbar  war;  in  ihnen 
hatten  die  Ströme  gleiche  Richtung.  Wurde  derselbe 
Strom  durch  die  beiden  Gewinde  geleitet,  so  konnte  die 
HülfsroUe  so  eingestellt  werden,  dass  die  Nadel  des  Gal- 
vanometers keine  Winkelablenkung  zeigte.  War  diese  Ein- 
stellung filr  einen  Strom  von  gewisser  Intensität  bewirkt,  so 
galt  dieselbe  aber  nicht  mehr  f&r  einen  Strom  von  erheblich 
verschiedener  Intensität  infolge  der  seitlichen  Verschiebung, 
welche  die  Nadel  durch  die  Wirkung  des  Stromes  erfuhr, 
und  welche  um  so  grösser  sein  musste,  je  grösser  die  Inten- 


1)  Kirchhoff,  Berl.  Ber.  1880.  p.601. 
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sität  des  Stromes  war.  Um  den  Fehler  zu  yermeiden,  den 
dieser  Umstand  bei  unseren  Messungen  herrorbringen  konnte, 
regulirten  wir  die  Stellung  der  HülfsroUe  mit  Hülfe  von 
Strömen,  deren  Intensität  nicht  sehr  verschieden  von  der 
Intensität  derjenigen  war,  die  dort  wirkten.  Wir  hatten  die 
Einrichtung  getrofifen,  dass  durch  Umlegen  einer  Wippe  die 
dort  zu  benutzende  und  schon  beschriebene  Anordnung  in 
eine  andere  verwandelt  werden  konnte,  bei  der  der  Strom 
der  Kette  nur  einmal  in  zwei  Zweige  sich  theilte,  von  denen 
der  eine  den  Stab,  den  Etalon  und  den  diese  verbindenden 
Draht.'  der  andere  die  beiden  Gewinde  des  Galvanometers 
und  die  hinzugefügten  Drähte  enthielt.  Bei  dieser  Anord- 
nung wurde  die  HülfsroUe  eingestellt.  Wurde  nun  die  Wippe 
rückwärts  umgelegt  und  zeigte  sich  auch  dann  keine  Gal- 
vanometerablenkung, so  hatten  die  Widerstände  der  beiden 
Nebenleitungen  das  gesuchte  Yerhältniss.  Geändert  konnte 
dieses  werden  mit  Hülfe  eines  Siemens'schen  Widerstands- 
satzes, der  in  der  Nebenleitung  des  Elatons  sich  befand  and 
gestattete,  Widerstände  von  0,1  bis  10000  S.-E.  einztifilhren. 
War  der  passende  Widerstand  dieser  Nebenleitung  gefunden, 
so  wurde  der  der  zweiten  Nebenleitung  um  0,5  oder  nm 
1  S.-E.  vergrössert  und  die  entsprechende  Vergrösserung  des 
Widerstandes  der  ersten  Nebenleitung  bestimmt.  Das  Ver- 
hältniss  dieser  beiden  Vergrösserungen  war  dann  das  Yer- 
hältniss der  Widerstände  des  Stabes  und  des  Etalons.  Diese 
Bestimmungen  liessen  sich  leicht  und  sicher  ausführen,  wenn 
die  Belastung  des  Stabes  nicht  zu  klein  war  und  die  Dauer 
der  Ströme  nicht  zu  kurz  gewählt  wurde.  Die  Temperaturen, 
für  welche  sie  gelten,  wurden  an  zwei  Thermometern  ab- 
gelesen, die  in  die  Bäder  tauchten,  in  denen  der  Stab  und 
der  Etalon  sich  befanden,  und  die  mit  Bührvorrichtungen 
versehen  waren,  welche  durch  einen  kleinen  Wassermotor  in 
Bewegung  erhalten  werden  konnten.  Der  Regel  nach  wurde 
das  den  Stab  enthaltende  Bad  bis  etwa  35^  C.  erwärmt  und, 
während  dasselbe  von  30^  bis  auf  die  Zimmertemperatur 
unter  fortwährendem  Bühren  sich  abkühlte,  eine  Anzahl, 
meist  15,  Widerstandsmessungen  gemacht.  Je  drei  von  diesen 
wurden   so   schnell  hintereinander  ausgeführt,   dass  in  den 
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Zwischenzeiten  nur  sehr  kleine  Temperatoränderungen,  wenn 
überhaupt  welche,  sich  zeigten;  es  wurden  die  Zeiten  der 
Thermometerablesungen  und  der  Widerstandseinstellungen 
notirt  und  mit  ihrer  Hülfe  durch  Interpolation  die  Tem- 
peraturen berechnet;  die  den  gefundenen  Widerständen  ent- 
sprachen. 

Um  ein  TJrtheil  über  die  Genauigkeit  zu  gewähren,  die 
bei  diesen  Messungen  erlangt  ist,  führen  wir  die  Besultate 
der  einzelnen  Versuche  an,  die  mit  einem  Bleistabe  aus- 
geführt sind,  bei  dem  grössere  Differenzen,  als  bei  irgend 
einem  anderen  der  untersuchten  Stäbe  aufgetreten  sind. 
Vorausgeschickt  muss  nur  noch  werden,  dass  der  Wider- 
stand des  Elatons  bei  /^  C.  durch  Vergleichung  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  mit  einem  Siemens'schen  Etalon 
nach  der  Methode  der  Wheatstone'schen  Brücke  sich  er- 
geben hatte 

=  0,1045  (1  +  a  (^  -  15))  S.-E.,  wo  a  =  0,008  783. 


Nr, 

des  Ytnaehfl 

Temperatur 
t 

Wider 
beobachtet 

stand 

berechnet 

Differenz 

1 
2 

29,23 
28.97 

0,001  239 
1238 

0,001-239 
1238 

0 
0 

8 

28,84     ' 

1238 

1287 

+  1 

4 

25,64 

1226 

1223 

+  3 

5 

25.57 

1224 

1222 

+  2 

6 

25.53 

1224 

1222 

+  2 

7-9 

23,30 

1209 

1212 

-3 

10—12 

21,75 

1201 

1204     , 

-3 

13-15 

19,15 

1196 

1192 

+  4 

Die  berechneten  Werthe  von  wt  sind  nach  der  Formel: 

wt  =  0,001 174  {\  +  a{t^  15)),       a  =  0,003  893 

ermittelt,  di6  aus  den  beobachteten  nach  der  Methode  der 
kleinsten  Quadrate  abgeleitet  ist. 

Die  Länge  dieses  Bleistabes,  7,  war  142,0  mm,  sein  ab- 
solutes Gewicht  41,67  g,  seine  Dichtigkeit  bei  15®  0.  11,294. 
Ist  a  die  Seite  seines  quadratischen  Querschnitts,  so  ergibt 
sich  hieraus  a^  =  26,00  und,  nach  der  schon  citirten  theo- 


Digitized  by 


Google 


414 


G,  Kirchhaff  u.  G.  Hansemann. 


retischen  Untersuchung^),   die  electrische  Leitungsfähigkeit 
bei  15^  G.f  x^^j  diejenige  des  Quecksilbers  bei  0^  gleich  1 

-t.^--- 4,530. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  auf  dieselbe  Weise 
bestimmten  Leitungsf&higkeiten ,  x^g,  für  die  anderen  unter- 
suchten Stäbe  enthalten.  Hinzugefügt  ist  für  jeden  Stab  die 
von  uns  ermittelte  Dichtigkeit  bei  der  Temperatur  von  15®  C, 
fji^^,  und  eine  Angabe  über  die  Lage,  die  seine  Axe,  bevor 
er  ausgeschnitten  war,  in  dem  Metallwürfel  gehabt  hatte; 
dabei  ist  ein  Coordinatensystem  benutzt,  dessen  Axen  mit 
drei  Würfelkanten  zusammenfallen,  und  zwar  hatte  bei  ^en 
Versuchen,  die  über  die  Wärmeleitung  des  Würfels  an- 
gestellt waren,  die  ar-Axe  die  vertical  aufwärts  gekehrte 
Richtung,  und  die  z-Axe  ging  von  der  Seitenfläche,  die  be- 
spritzt wurde,  nach  der  gegenüberliegenden.  In  einigen 
Fällen  konnten  wir  nur  Grenzen  für  die  betreflfenden  Coor- 
dinaten  anführen.    ^ 


MetaUe 

Stob. 

Nr. 

Lage 

des  Stabes  im 

Metallwürfel 

«15        '      ^15 

Eisen  I 

1 

ar=137 

if  zwischen  3  u. 

20      «=0-140 

6,744]    7,800 

2 

wie  1 

6,735 

7,810 

3 

a'=0-140 

3^=73 

z=73 

6,708 

7,764 

4 

a'=0-140 

3^  =  73 

2=65 

6,643 

7,778 

5 

ar  =  63 

.y  =  78 

2=0-140 

6,803  1    7,789 

Eisen  n 

1 

ar=137 

3^=0-140 

«  zw.  120  u.  137 

4,121'    7,815 

2 

wie  1 

4,151  1    7,8t6 

8 

*«=65 

y=65 

««0-140 

4,082,    7,818 

4 

cc=65 

^=72 

«=0-140 

4,037       - 

Eisen  m 

1 

a?=137 

y=0-140 

«  zw.  120  u.  137 

6,871 1    7,836 

2 

wie  1 

7,119'    7,832 

3 

a?=65 

y=72 

«=0-140 

6,577'    7,831 

4 

a-«65 

^  =  65 

«=0-140 

6,561,    7,821 

Blei 

1 

af=137 

y  =  0-140 

«zw.  120  u.  137 

4,538  •  11,310 

2 

wie  1 

4,530 

11,294 

3 

wie  1 

4,527 

— 

4 

ar=65 

y=65 

«=0-140 

4,568  j  11,324 

i  5 

a?«65 

y=72 

«  =  0-140 

4,569 

11,315 

1)  a.  Kirchhoff,  Berl.  Ber.  1880.  p.  601. 
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MetaUe 

Steb. 

Nr. 

Lage 

des  Stabes  im 

MetaUwürfel 

Xl5 

^16 

Zinn 

1 

ar=:137 

^=0-140 

«zw.  120  u.  137 

7,938 

7,309 

2 

wie  1 

8,032 

7,308 

3 

wie  1 

7,896 

— 

4 

ar=65 

y=65 

2=0-140 

8,837 

7,306 

5 

a?=65 

y^l2 

»=0-140 

8,808 

7,306 

Zink 

1 

ar=137 

y  zwischen  3  u 

.20      2=0-140 

14,64 

7,187 

2 

wie  1 

14,50 

7,185 

3 

wian 

14,28 

— 

4 

a?=68 

5^=65 

2=  0-140 

14,80 

7,155 

5 

ar=68 

y^n 

2  =  32-140 

14,85 

7,161 

Kupfer 

1 

a:»l37 

yzwisch.3u.20         «=0—140 

21,67 

8,891 

2 

wie  1 

22,23 

8,886 

8 

wie  1 

21,42 

— 

4 

af=90 

y«50 

2=0-140 

24,04 

8,882 

5 

x=69 

y=67 

2=0-140 

24,06 

8,888 

6 

a?=69 

y  =  73 

2=0-140 

24,01 

8,886 

Wie  aus  dieser  Tabelle  ersichtlich  ist,  weichen  die 
Werthe  der  Leitungsfähigkeit  für  die  verschiedenen  Stäbe 
desselben  Metalls  sehr  erheblich  von  einander  ab,  während 
die  Dichtigkeiten  nur  unbedeutende  Unterschiede  darbieten. 
Der  Mangel  an  Homogenität,  der  hierin  sich  zeigt,  trat  auf- 
fallender noch  bei  Versuchen  hervor,  bei  welchen  wir  die 
electrische  Leitungsfähigkeit  verschiedener  Theile  derselben 
Stäbe  gemessen  haben.  Es  wurde  bei  diesen  der  zu  unter- 
suchende Stab  stückweise  verkürzt,  nach  jeder  Verkürzung 
sein  Widerstand  gemessen  und  aus  dem  Widerstände,  der 
Länge  und  dem  aus  dem  Gewichte  ermittelten  Querschnitt 
vor  und  nach  jeder  Verkürzung  die  Leitungsfähigkeit  des 
abgetrennten  Stückes  berechnet.    So  ergab  sich: 

für  den  Kupferstab  Nr.  6 

för  2=0-10,1     10,1-20,2    20,2-30,1  30,1—40,1     40,1—50,150,1—60,2 

xis=    20,98  21,86  22,75  23,83  25,38  26,39 

für  2=60,2-70,2  70,2—140,2 

»15=      26,18  24,25 

für  den  Zinnstab  Nr.  5 

fttr  2=0—10,3     10,3—20,5    20,5—30,5   30,5-50,5    50,5-70,4   70,4—140,4 
xie»  9,501  8,876  8,948  9,036  8,574  8,760 
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für  den  Zinnstab  Nr.  4 

far  « =  130,8-140,4   109,8—130,3   69,4-109,8   0—69,4 
«IB  =    9,139        8,908       8,806      8,798 

für  den  Eisenstab  III  Nr.  3 

for  « =  0—20,3      20,3—50,1       50,1—70,9      70,9—140,2 
Xj5  =     6,841  6,829  6,236  6,510 

für  den  Zinkstab  Nr.  4 

für  «  =  0—19,9      19,9—39,9      39,9—59,9      59,9—70,1       70,1—140,3 
Xi5  =     14,43  14,54  14,74  14,72  15,02 

für  den  Bleistab  Nr.  4. 

für  « =-  0—19,7       19,7—89,4      89,4—59,2      59,2—69,1       69,1—140,6 
Xi5  =    4,643  4,677  4,517  4,461  4,539 

Eine  Controle  für  diese  Zahlen  erhält  man,  indem  man 
dnrch  Mittelnehmen  aus  ihnen  die  mittleren  Leitungsf&hig- 
keiten  der  einzelnen  Stäbe  berechnet  nnd  diese  vergleicht 
mit  den  direct  gefundenen  Werthen  derselben.  Die  Mittel  sind: 

24,08        8,847        8,840        6,586        14,81        4,565 

und  die  direct  gemessenen  Leitungsfahigkeiten,  der  obigen 
Tabelle  zufolge: 

24,01        8,808        8,837        6,577         14,80        4,568 

Wie  man  sieht,  steigen  bei  dem  Kupferstabe  die  Diffe- 
renzen der  Leitungsfähigkeit  bis  zu  25  Proc.  ihres  Werthes. 
Wegen  Mangels  an  Homogenität  der  benutzten  Würfel  er- 
lauben daher  unsere  Versuche  nicht  mit  der  Sicherheit,  die 
zu  erreichen  wir  gehofft  hatten,  die  Frage  zu  entscheiden, 
ob  das  Yerhältniss  der  Leitungsi^higkeiten  für  Wärme  und 
Electricität  bei  den  untersuchten  Metallen  ein  constantes 
ist,  da  die  Mittelwerthe  der  beiden  Leitungsfähigkeiten,  welche 
unsere  Methoden  ergeben,  Ton  verschiedener  Art  sind.  WiU 
man  aus  den  Versuchen  mit  der  grösst  möglichen  Wahr- 
scheinlichkeit die  Frage  beantworten,  so  muss  man  ohne 
Zweifel  die  für  die  Wärmeleitungsfähigkeit  gefundenen  Werthe 
mit  denjenigen  Werthen  der  electrischen  Leitungsfähigkeit 
combiniren,  welche  für  Stäbe  gelten,  die  aus  den  Würfeln 
nahe  der  Mitte  in  der  Richtung  der  z*Axe  ausgeschnitten 
sind.  Die  folgende  Zusammenstellung  enthält  für  diese  Stabe 
die  Mittel  der  electrischen  Leitungsfähigkeiten  a^^,  die  Dich- 
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tigkeiten  jU^g,  die  specifischen  Wärmen  nach  B6de^)  s^^,  die 
Temperatarleitnngsfahigkeiten  0^5,  die  Wärmeleitungsfähig- 
keiten  k^^  und  die  Yerhältnisse  der  Leitungsfähigkeiten  für 
Wärme  und  Electricität,  alles  für  15^  C. 


Metalle 

*16 

A'iö 

.. 

1 

•       «15 

*15 

^15 

Eisen    I.    Stab  5 

6,803 

7,789 

0,1074 

16,94 

14,18 

2,08 

Eisen  U.    Stab  3  u.  4 

4,060 

7,818 

0,1074 

11,48 

9,64 

2,37 

Eisen  III.    Stab  3  u.  4 

6,569 

7,821 

0,1074 

16,37 

13,75 

2,09 

Blei.    Stab  4  u.  5 

4,569 

11,320 

0,0292 

23,99 

7,93 

1,74 

Zinn.    Stab  4  n.  5 

8,823 

7,306 

0,0513 

'  38,60 

14,46 

1,64 

Zink.    Stab  4  u.  5 

14,83 

7,158 

0,0878 

1  40,49 

25,45 

1,72 

Kupfer.    Stab  5  u.  6 

24,04 

8,887 

0,0917 

50,95 

41,52 

1,73 

Die  Zahlen  der  letzten  Columne  scheinen  zu  zeigen, 
dass  das  Verhältniss  der  beiden  Leitungsfähigkeiten  für 
Wärme  und  Electricität  im  allgemeinen  bei  den  verschie- 
denen Metallen  denselben  Werth  besitzt,  beim  Eisen  aber 
ein  anderes  ist.  Vielleicht  hängt  diese  Ausnahmestellung 
des  Eisens  mit  seinen  magnetischen  Eigenschaften  zusammen.^ 


Zu  diesem  Schlüsse  waren  wir  gekommen,  als  eine  Ar- 
beit') von  Hm.  H.  F.  Weber  in  Zürich  erschien,  die  auf 
denselben  Gegenstand  sich  bezieht  und  zu  einem  wesentlich 
anderen  Besultate  gelangt.  Hr.  Weber  findet  nämlich, 
dass  das  Verhältniss  zwischen  den  Leitungsfähigkeiten  für 
Wärme  und  Electricität  bei  den  Metallen  nicht  constant  ist, 
sondern  eine  lineare  Function  des  Productes  aus  specifischer 
Wärme  und  Dichtigkeit  oder  der  „specifischen  Wärme  der 
Volumeneinheit",  wie  er  dieses  Product  nennt.  Bei  Zu- 
grundelegung gewisser,  von  den  unserigen  theilweise  ver- 
schiedener Einheiten  erhält  er: 


1)  Böde,  Fortschritte  der  Physik,  p.  379.  1855. 

2)  Einige  Versuche,  die  wir  über  das  magnetische  Verhalten  der  drei 
Eisensorten  angestellt  haben,  zeigten,  dass  die  Co^rcitivkraft  bei  den 
Sorten  I  und  IQ,  fcb:  die  das  Verhältniss  kj*  das  gleiche  war,  denselben 
Werth  besass,  bei  der  Sorte  II  aber,  für  welche  kjx  erheblich  grösser 
sich  ergeben  hatte,  viel  bedeutender  war. 

3)  H.  F.  Weber,  Monatsber.  der  Acad.  der  Wissensch.  zu  Berlin, 
Mai  1880. 

Ann.  d.  Phyi.  u.  Chem.   N.  F.    XIII.  27 
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^  =  0,0877 .  10*  +  0,1360 .  10*  c^ , 

WO  Ao  ^i®  Leitungsfähigkeit  für  Wärme,  x^  diejenige  für 
Electricität  und  c^  die  specifische  Wärme  der  Volumeneinheit 
fiir  0^  C.  bezeichnet,  und  diese  Gleichung  stellt  mit  über- 
raschender Genauigkeit  seine  an  10  verschiedenen  Metallen 
ausgeführten  Messungen  dar,  bei  denen  Cq  von  0,827  bis  0,293 
variirt. 

Um  wo  möglich  den  Grund  der  auffallenden  Abwei- 
chungen unserer  Versuchsresultate  von  dem  Weber'schen 
Gesetze  zu  finden,  haben  wir  zwei  der  von  uns  benutzten 
Metalle,  nämlich  Zink  und  Blei,  einer  weiteren  Untersuchung 
unterworfen.  Wir  wählten  diese  Metalle,  weil  bei  ihnen  der 
Mangel  an  Homogenität  sich  weniger  gross,  als  bei  den 
übrigen  (abgesehen  vom  Eisen)  gezeigt  hatte,  und  zugleich 
die  specifische  Wärme  der  Volumeneinheit  bei  ihnen  recht 
verschiedene  Werthe  besitzt. 

Wir  veranlassten  zunächst  eine  chemische  Analyse  der- 
selben, die  in  dem  Laboratorium  der  landwirthschaftlichen 
Academie  zu  Berlin  unter  Leitung  des  Hm.  Landolt  aus- 
geführt ist.  An  fremden  Bestandtheilen  ergaben  sich  dabei 
im  Zink: 


Zinn 0,9406  Proc. 

Blei 0,7212      „ 

Kupfer     ....  0,0785      „ 

Antimon  .....  0,0313      ,, 


Arsen 0,0283  Proc 

Cadmium      .    .     .    0,0099      „ 
Eisen 0,0061      „ 


und  quantitativ  nicht  bestimmbare  Spuren  von  Mangan  und 
Schwefel;  im  Blei: 


Antimon  ....    0,1399  Proc. 
Kupfer     ....    0,0515      „ 
Zink 0,0222      „ 


Eisen 0,0032  Proc. 

Wismuth       .     .     .     0,0027      „ 
Cadmium     .    .    .    0,0023      „ 

und  quantitativ  nicht  bestimmbare  Spuren  von  Silber,  Man- 
gan und  Arsen. 

Hr.  Weber  hat  sein  G-esetz  nur  für  metallische  Körper 
aufgestellt;  wir  hatten  es  für  möglich  gehalten,  dass  in 
unseren  Würfeln  von  Zink  und  Blei  so  viel  von  nicht-metal- 
lischen Körpern  sich  befände,  das  infolge  hiervon  das  Weber'- 
sche  Gesetz  bei  ihnen  nicht  zuträfe;  diese  Vermuthung  ist 
als  durch  die  Analyse  widerlegt  anzusehen. 
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Wir  haben  ferner  die  specifische  Wärme  unserer  beiden 
Metalle  mit  Hülfe  des  Bunsen' sehen  Eiscalorimeters  be« 
stimmt,  um  die  Gültigkeit  der  Bede'schen  Angaben  für  die- 
selben zu  controliren.  Um  die  specifische  Wärme  bei  15^0. 
berechnen  zu  können,  erwärmten  wir  den  zu  untersuchenden 
Körper,  bevor  er  in  das  Calorimeter  gebracht  wurde,  bei 
einigen  Versuchen  auf  die  Temperatur  der  Dämpfe  siedenden 
Wassers,  bei  anderen  auf  eine  niedrigere,  scharf  messbare 
Temperatur.  Wir  haben  hierbei  eine  Methode  benutzt,  ein 
Wasserbad  längere  Zeit  auf  einer  constanten  Temperatur 
zu  erhalten,  die  sich  als  recht  zweckmässig  erwiesen  hat, 
ubd  die  deshalb  beschrieben  werden  möge. 

Das  warme  Wasser  befand  sich  in  einem  oben  mit 
einer  Abflussröhre  versehenen,  cylindrischen  Gefäss  von 
Zinkblech  von  etwa  25  cm  Höhe  und  20  cm  Weite,  das  dop- 
pelte Wandungen  besass,  deren  Zwischenraum  mit  gebrannter 
Infusorienerde  ausgefüllt  war.  In  ihm  war  eine  rotirende 
Rührvorrichtung  angebracht,  die  durch  einen  Wassermotor 
in  Bewegung  erhalten  wurde  und  bewirkte,  dass  eintretende 
Temperaturverschiedenheiten  sehr  schnell  sich  ausgleichen 
mussten.  Ferner  tauchten  in  das  Wasser,  vor  der  Berüh- 
rung mit  ihm  durch  ein  Messingröhrchen  geschützt,  die 
Löthstellen  gerader  oder  ungerader  Ordnungszahl  einer 
Thermosäule,  die  aus  Eisen-  und  Neusilberdrähten  bestand, 
und  deren  übrige  Löthstellen  durch  Schnee  auf  O^C.  er- 
halten wurden.  Die  Löthstellen  einer  zweiten  Thermosäule, 
die  aus  eben  solchen  Drähten  bestand,  aber  weniger  Ele- 
mente enthielt,  tauchten  in  ähnlicher  Weise  einerseits  in 
einen  von  den  Dämpfen  siedenden  Wassers  umspülten 
Baum,  andererseits  in  Schnee.  Diese  beiden  Thermosäulen 
waren  mit  einem  sehr  empfindlichen,  aperiodischen  Galvano- 
meter so  zu  einem  Kreise  verbunden,  dass  sie  einander  ent- 
gegenwirkten. Durch  einen  Kautschukschlauch,  der  mit 
Hülfe  einer  Klemmvorrichtung  leicht  geschlossen  und  ge- 
ofinet  werden  konnte,  communicirte  das  Zinkgefäss  mit 
einem  höher  steheiwien  Kessel,  welcher  siedendes  Wasser 
enthielt.  Durch  Handhabung  dieser  Klemmvorrichtung 
suchte  der  Beobachter  am  Galvanometer  die  Nadel  in  der- 

27* 
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jenigen  Stellnng  zu  erhalten,  die  sie  bei  geöffnetem  Kreise 
hatte,  und  das  gelang  leicht  soweit,  dass  die  Ablenkung  nie 
mehr  als  einige  wenige  Scalentheile  betrug;  eine  solche 
Ablenkung  entsprach,  wenn  der  Barometerstand  derselbe 
blieb,  einer  Temperaturänderung  des  Wassers  von  weniger 
als  0,01^  C.  Gemessen  wurde  die  Temperatur  des  Wassers 
an  einem  Luftthermometer,  dessen  Gefäss  in  demselben  sich 
befand.  Um  eine  Temperatur  von  etwa  50^  C.  zu  erhalten, 
wurde  einerseits  eine  Thermosäule  von  zwei  Elementen, 
andererseits  ein  einzelnes  Element  benutzt;  um  dem  Wasser 
eine  Temperatur  von  etwa  67^0.  zu  geben,  mussten  Thermo- 
Säulen  von  drei  und  zwei  Elementen  angewandt  werden.^) 
So  fanden  wir  für  Zink: 

5,  =  0,09171  (1  +  0,00027^) 
und  für  Blei: 

5,  =  0,03014(1+0,000540, 

wenn  die  nüttlere  specifische  Wärme  des  Wassers  zwischen 
0  und  100^  C.  als  Einheit  angenommen  wird.  Daraus  folgt 
die  specifische  Wärme  bei  16^ C,  s^^i 

für  Zink  =  0,0921,  für  Blei  =  0,0304, 

während  sie  nach  B^de: 

=  0,0878      und       =  0,0292 

sein  sollte.  Obwohl  jene  Zahlen  von  diesen  nicht  unerheb- 
lich abweichen,  so  ergeben  doch  die  einen  wie  die  anderen 
das  Yerhältniss  k^Jx^^  als  nahe  gleich  für  die  beiden  Metalle. 
Wir  stellen  in  der  folgenden  Tafel  die  von  Hm.  Weber 
für  Zink  und  Blei  gemachten  Angaben  mit  den  entsprechen- 
den von  uns  gefundenen  Werthen  zusammen,  die  auf  die 
von  Hrn.  Weber  benutzten  Einheiten  reducirt  sind,  indem 
die  Leitungsfähigkeit  des  Quecksilbers  =  1,047. 10~*,  wie 
er  sie  gefunden  hatte,  gesetzt  ist. 

1)  Eine  solche  Anordnung  würde  sehr  zweckmässig  sein  zur  Prüfmig 
der  von  Hm.  Avenarius  aufgestellten  Beziehung  zwischen  der  electro- 
motorischen  Kraft  einer  Thermokette  und  den  Temperaturen  ihrer  Loth- 
Btellen. 
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Zink 


Weber 


K.  und  H. 


1^ 

»a 
*o/*o 


0,662  I  0,657 

0,8056  0,2662 

17,43.10-*  I  16,41.10-» 

0,1753  .  10*  I  0,1622 .  10* 


Blei 


Weber 


K.  und  H. 


0,340  0,342 

0,0719  0,0853 

5,351 .  10-»  5,082  .  10"» 

0.1345  .  10*  0,1678  .  10* 


Den  Grund  der  unterschiede,  die  hier  sich  zeigen,  haben 
wir  in  unserer  Arbeit  nicht  finden  können.  Ob  die  Ver- 
suche und  Rechnungen,  durch  welche  Hr.  Weber  zu  seinen 
Eesultaten  gelangt  ist,  einwurfsfrei  sind,  kennen  wir  nicht 
beortheilen,  da  der  Auszug  aus  seiner  Arbeit,  der  allein 
yeröfifentlicht  ist,  die  Handhaben  hierzu  nicht  darbietet. 
Nicht  gerechtfertigt  aber  finden  wir  die  Art,  wie  Hr.  Weber 
die  Zahlen,  die  Hr.  F.  Neumann^)  bei  seinen  Versuchen 
über  die  Wärmeleitung  in  Metallen  erhalten  hat,  als  Be- 
stätigung seiner  eigenen  hinstellt.  Aus  jenen  Zahlen  be- 
rechnet er.  die  Constanten  a  und  b  seiner  Formel: 

—  =:  a  +  d .  c. 

X 

Die  absoluten  Werthe  derselben  lassen  einen  Vergleich 
mit  den  aus  seinen  eigenen  Versuchen  abgeleiteten  nicht  zu, 
da  Er.  Neumann  für  die  electrischen  Leitungsf&higkeiten 
eine  nicht  genau  bestimmbare  Einheit  benutzt  hat;  das  Ver- 
hältniss  beider,  das  von  dieser  Einheit  unabhängig  ist,  findet 
er  nach  Neumann  «  1,545,  während  seine  eigenen  Ver- 
suche es  »  1,550  ergeben  hatten.  Die  fast  völlige  Gleich- 
heit dieser  Zahlen  scheint  in  schlagender  Weise  den  Aus- 
spruch des  E[rn.  Weber  zu  rechtfertigen,  dass  die  Ergebnisse 
des  Hrn.  Neumann  in  guter  Uebereinstimmung  mit  den 
seinigen  sind,  und  eine  wichtige  Bestätigung,  der  letzteren 
zu  gewähren.  Erwägt  man  aber,  auf  welchem  Wege  die 
Zahl  1,545  berechnet  ist,  und  mit  wie  geringer  Genauigkeit 
die  Neumann'schen  Besultate  durch  die  Weber'sche  Formel 
dargestellt  werden,  so  zeigt  sich  jene  Grleichheit  als  ein  Zu- 
&11,  dem  eine  Bedeutung  nicht  beizulegen  ist.  Die  Neu* 
mann'schen  Versuche  beziehen  sich  auf  die  MetaUe: 


1)  Neumann,  Ann.  de  chim.  et  de  phjB.  (3)  66r  p.  185.  1862. 
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Kupfer,  Messing,  Neusilber,  Eisen  und  Zink 
und  ergeben  für  das  Verhältniss  kjx  die  Werthe^): 

17,5  19,8  19,9  18,9  17,1. 

Als  entsprechende  Werthe  von  c  benutzt  Hr.  Weber: 
0,83  0,80  0,80  0,84  0,67. 

Für  die  vier  ersten  Metalle  setzt  er  nun  kjx  und  c  gleich 
den  Mittelwerthen  19,05  und  0,82  und  berechnet  aus  diesen 
und  den  für  Zink  angegebenen  Zahlen  a  und  b.  Er  findiet 
so  a  =  8,4,  3  =  13,0,  woraus  er  schliesst  Ä/a=  1,545.  Be- 
rechnet man  aber  rückwärts  mit  diesen  Werthen  von  a  und  h 
das  Verhältniss  kjx  für  die  fünf  Metalle,  so  ergibt  sich: 
19,2  18,8  18,8  19,3  17,1. 

Bei  der  Grösse  der  Differenzen  zwischen  diesen  Zahlen  und 
den  von  Hrn.  Neumann  gefundenen  ist  auf  die  üeber- 
einstimmung  der  Verhältnisse  1,545  und'  1,550  ein  Gewicht 
nicht  zu  legen.  Aus  den  eigenen  Versuchen  hat  Hr.  Weber 
die  Werthe  von  a  und  i  nach  der  Methode  der  kleinsten 
Quadrate  berechnet;  behandelt  man  die  Neumann'schen 
Versuche  ebenso ,  so  ergibt  sich  aus  ihnen  i  /  a  =  0,84 
statt  =  1,550. 


in.     Veber  das  Leittmgsvermögen  der  MetaUe  fUr 
Wärme  und  Mectricität; 
von  X.  Loren»  i/n  Kopenhagen. 


Die  theoretischen  Betrachtungen,  welche  der  einen  der 
beiden  Methoden,  durch  welche  ich  das  Leitungsvermögen 
verschiedener  MetaUe  für  die  Warnte  zu  bestimmen  ver- 
sucht habe,  zu  Grunde  liegen,  sind  folgende. 

Man  denke  sich  eine  Stange  an  dem  einen  Ende  er- 
wärmt. In  einer  von  einem  willkürlichen  Punkte  innerhalb 
der  Stange  gerechneten  Entfernung  x  sei  die  variable  Tem- 
peratur Mj,  wobei  der  Nullpunkt  der  Temperaturscala  von 

Ij  Dieses  ist  die  Angabe  von  Hrn.  Weber;  statt  der  Zahl  17,5  steht 
in  der  Abhandlung  des  Hm.  Neumann  17,6,  und  die  Division  der  dort 
angeführten  Leitungsfähigkeiten  gibt  17,8. 
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der  constant  angenommenen  Temperatur  der  Umgebungen 
gerechnet  ist.  So  sind  Uo,  uiy  ...Uni  die  Temperaturen  in 
n+l,  um  die  Länge  l  voneinander  entfernten  Punkte  der 
Stange. 

Derjenige  Theil  der  Stange,  welcher  zwischen  zwei 
x^\l  und  or  =s  (n  ~  ))  /  entsprechenden  Schnitten  gelegen  ist, 
wird  Ton  der  einen  Seite  durch  Leitung  in  der  Zeiteinheit 
die  Wärmemenge  kq(uo  —  ui)ll  empfangen,  wenn  k  das  Lei» 
tungsvermögen  für  die  Wärme  und  q  der  Querschnitt  der 
Stange  ist,  während  zur  anderen  Seite  die  Wärmemenge 
*j(«(n-i)i~tf«i)//  abgeleitet  wird.    Wenn  also: 

Wo  — Wi  — M(n-l)l  +  MnZ  =  ^ 

gesetzt  wird,  so  ist  kqj  die  von  dem  betrachteten  Theile  der 
Stange  in  jeder  Zeiteinheit  empfangene  Wärmemenge,  welche 
theils  zur  Erwärmung  des  Metalles  verbraucht,  theils  zu  den 
Umgebungen  abgeleitet  wird. 

Das  betrachtete  Stück  der  Stange  hat  die  Länge  (n—  1)Z 
und  kann  in  n  —  1  gleich  grosse  Theile  zerlegt  gedacht 
werden.  Die  Erwärmung  eines  jeden  dieser  Theile  um  einen 
Grad  erfordert  cSq  l  Wärmeeinheiten,  wenn  durch  c  die 
Wärmecapacität  und  durch  8  die  Dichtigkeit  des  Metalles 
bezeichnet  wird,  und  da  die  der  Zeiteinheit  entsprechende 
Temperaturerhöhung  in  dem  Mittelpunkt  jedes  dieser  Theile 
gleich  duijdtj  du^ijdt^  .,,du^n-i)ildt  ist,  so  wird  die  in  der 
Zeiteinheit  zur  Erwärmung  der  n  —  1  Theilchen  erforderliche 
Wärmemenge  durch  cSq  l  [d  Sj dt)  ausgedrückt  werden 
können,  wenn: 

Ml  +  M2l+-..W(n-l)l  =  -5' 

gesetzt  wird. 

Die  an  die  Umgebung  abgegebene  Wärmemenge  ist 
eine  Funktion  der  Temperatur,  und  annähernd  kann  dieselbe 
als  eine  Funktion  der  mittleren  Temperatur  -5'/(n— 1)  be- 
trachtet werden,  wenn  vorausgesetzt  wird,  dass  die  Tem- 
peraturen der  verschiedenen  Theilchen  nicht  sehr  verschie- 
den sind. 

Wir  erhalten  demnach  die  Gleichung: 

(1)  *///  =  c5y/^+/(^. 
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Wenn  also  zunächst  die  Stange  an  dem  einen  Ende  er- 
wärmt wird;  während  man  den  zeitlichen  Verlauf  von  d  und 
JE*  unmittelbar  (mittelst  thermoelectrischer  Elemente)  be- 
obachtet, und  wenn  man  nachher  mit  der  Erwärmung  auf- 
hörty  wodurch  A  bald  in  einen  anderen  sehr  kleinen  Werth 
A'  übergeht,  während  2  aufs  neue  die  früher  beobachteten 
Werthe  rückwärts  durchläuft,  so  wird  für  die  letztere  Be- 
obachtungsreihe die  Ghleichung: 

erhalten.  Aus  diesen  beiden  Gleichungen  ergibt  sich  durch 
Subtraction  für  2'  =  2\ 


Y(4-^')-.*,i(if-!^), 


wo  cUS/dt  positiv  und  d2'  jdt  negativ  ist.  Es  wird  also  aus 
einer  einzelnen  Beobachtungsreihe  eine  Beihe  Bestimmungen 
von  [cSjk)  l*  hervorgehen. 

Diese  Methode  kann  noch  ein  wenig  genauer  ge- 
macht werden..  Um  dieses  nachzuweisen,  und  um  zugleich 
Einsicht  in  die  Grösse  der  Fehler,  welche  aus  den  nur  an- 
nähernd richtigen  Voraussetzungen  der  obigen  Berechnung 
entspringen  mögen,  zu  erlangen,  wird  es  indessen  nothwendig 
sein,  zu  der  Differentialgleichung  für  die  Wärmebewegung 
in  einer  Stange  zurückzugehen,  nämlich: 
...  d    t^     du  ^    du   ,      y 

wo  p  der  Perimeter  der  Stange  und  A  der  Coefficient  der 
äusseren  Wärmeleitung  ist.  Alle  Coefficienten  müssen  hier 
als  Functionen  von  u  betrachtet  werden,  allein  wenn  die 
Temperatur  u  und  deren  Aenderungen  als  klein  voraus- 
gesetzt werden,  so  wird  mit  genügender  Annäherung  gesetzt 
werden  können: 

indem  diese  neu  eingeführten  Coefficienten  als  constant  be- 
trachtet werden.    Die  Differentialgleichung  wird  alsdann: 

(3)  g  =  a.(l+«„)^  +  i<,(l+^„)„-y(gy, 
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Man  sieht  leicht,  dass: 

(n— 1)1     «  +  l 

l  dx     frfar^   =  Mo  —  Ml—  tt(n-l)l  +  «nl«  ii^ 
o  s 

ist.    Ferner  ergibt  sich  flir  eine  beliebige  Function/: 
(«-1)1    »+t 
jdxjdxfix)  =  l*{f{l)+f{2l)  +  .../((«-DO) 

0  X 

+  S  (/(«^)  -/««  - 1>0  -/(O  +/(0))  +  •  •  • . 

wo  der  Ausdruck  rechter  Hand  auch  in: 

l*{A{V)+fm  +  --f((n-2)l)+f({n-^)l))  +  ..- 
umgebildet  werden  kann. 

Mit  einer  kleinen  Aenderung  der  früheren  Bedeutung 
Ton  2,  nämlich  in: 

(4)  ^=  Uj^i  +  Mai  +  ...M(„_2)l  +U(^ri-{{)li 

erhalten  wir  demnach  aus  (3)  durch  die  angegebene  doppelte 
Integration  annäherungsweise: 

0  X 

Das  letztere  Integral  wird,  wenn  die  Werthe  von  u  nur 
klein  sind,  als  eine  gegen  die  übrigen  Glieder  der  Gleichung 
sehr  kleine  Grösse  betrachtet  werden  können.  Die  Berech- 
nung dieses  Integrals  kann  deshalb  mit  genügender  An- 
näherung mittelst  der  einfachen  Differentialgleichung: 
d^u  du  ,   T 

ausgeführt  werden,  indem  diese  Gleichung  unter  den  bei 
den  Versuchen  stattfindenden  Bedingungen  integrirt  wird. 
Es  muss  dabei  bemerkt  werden,  dass  die  Erwärmung  der 
Stange  so  geleitet  wird,  dass  J  sich  während  der  Messungen 
nahezu  constant  hält.  Diese  Bedingung  wird  durch  ein 
Integral  von  der  Form: 

ii  =  Ae        +  Be  +  Ce    ^ 

befriedigt  sein,  und  wenn  schon  auch  andere  Formen  von 
Integralen  hier  möglich  sind,    so    darf  doch   angenommen 
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werden,  dass  der  obige  Ausdruck  im  wesentlichen  den  Tem- 
peraturzustand der  Stange  während  der  Messungen  wird  dar- 
stellen können. 

Der  Anfangspunkt,  in  welchem  die  Temperatur  w«  ge- 
messen, ist  in  der  Entfernung  \l  vom  Stabende  gelegen.  Da 
die  Wärmeabgabe  am  Ende  der  Stange  nur  klein  ist,  wird 
deshalb  annähernd  rfu/(/x  =  0  für  jr  =  — \l  gesetzt  werdeo 
können. 

Man  kann  jetzt  die  Constanten  eliminiren,  wonach  man 
findet: 

(n  — 1)1    »+l 
jdx  fdx  M»   =   /»  ~!,^    +  l^J^f, 

0  X 

(n-l)l    x  +  l 


f^^^MW-^'^' 


indem /und  ^  gewisse,  allein  von  l^bo  abhängige  Zahlen  sind. 
Für: 

IHo   =    0,01  0,0225  0,04  0,09  0,16 

erhalten/  und  ff  die  folgenden  Werthe: 

/  =  11,08  9,34  7,66  4,86  3,05 

g  =    3,13  2,78  2,40  1,76  1,83, 

welche  Werthe  sehr  nahe  durch  die  empirischen  Formeln: 

^__  68 34 

»^  ""  5  +  100  Pb^ '  ^  "~  10  +  100  Z*6o 

ausgedrückt  werden  können. 
Wird  ferner: 

gesetzt,  indem  also  a  und  b  die  der  mittleren  Temperatur 
^/{n  — 1)  entsprechenden  Werthe  von  cSjk  und  phjkq  sind, 
so  erhält  die  Gleichung  (5)  die  einfache  Form: 

(6)  J(l-.^J)  =  aP^y +*/'-S. 

Da  alle  die  in  ri  eingehenden  Grössen  aus  den  Versuchen 
selbst  hergeleitet  werden  können,  habe  ich  die  in  dem  Gliede 
TiJ  enthaltene  Correction  für  alle  meine  Versuche  berechnen 
können,  und  es  hat  sich  alsdann  gezeigt,  dass  f&r  aUe  besser 
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leitende  Metalle  diese  Correction  ohne  Belang  ist.  Dasselbe 
gilt  auch  für  das  schlecht  leitende  Neusilber,  indem  hier 
y  ausnahmsweise  einen  positiven  Werth  annimmt ,  dagegen 
beträgt  die  Correction  fiir  Antimon  bei  meinen  Versuchen 
gegen  5  Procent,  und  für  Wimuth  sogar  gegen  10  Pro- 
cent, um  welchen  Bruch theil  der  gefundene  Werth  von  a 
kleiner  gemacht  werden  muss. 

Indem  also  r^A  gleich  0  gesetzt  wird,  erhalten  wir, 
wenn  die  Versuche  wie  oben  angegeben  ausgeführt  werden, 
zur  Berechnung  von  a  die  Gleichung: 

(7)  "    "'O'^i-r  • 

dt         dt 

Es  muss  noch  bemerkt  werden,  dass  aus  den  Versuchen 
die  Werthe  von  d^/dt  nicht  unmittelbar  hervorgehen.  Die 
Versuche  sind  so  angestellt,  dass  die,  gegebenen  Werthen 
von  ^,  wie  ^q,  JS^,  ^^f  *"'  entsprechenden  Zeitmomente 
^0'  ^'  ^>  •**  bestimmt  werden,  indem  die  ^  mit  constan- 
ten  Differenzen  zu-  oder  abnehmen.  Wenn  t  der  dem 
JS  =  (-Stt—i  +  -5'„)/2  entsprechende  Zeitmoment  ist,  so 
hat  man: 

'"      "-^^'('+.i5(«-'-.)'  +  -)' 

wo  schon  das  zweite  Glied  der  Reihenentwickelung  in 
meinen  Versuchen  nur  einen  äusserst  kleinen  Werth  erreicht. 
Dasselbe  wird  doch  immer  mit  in  Rechnung  gezogen  werden. 


Die  zu  meinen  Untersuchungen  verwendeten  Metalle 
waren:  Kupfer,  Magnesium,  Aluminium,  Cadmium,  Eisen, 
Zinn,  Blei,  Antimon  und  Wismuth,  und  von  Legirungen 
rothes  und  gelbes  Messing  und  Neusilber.  Aus  diesen  Me- 
tallen liess  ich  cylindrische  Stangen  verfertigen,  die  30cm 
in  der  Länge  und  1,5  cm  im  Durchmesser  hielten.  Diese 
Stangen  wurden  mit  einer  Reihe  von  sehr  feinen,  nur  .0,4  mm 
weiten  Löchern  durchbohrt,  von  welchen  eins,  das  beson- 
ders flir  die  Messungen  der  electrischen  Widerstände  be- 
stimmt war,  1  cm  von  dem  einen  Ende  der  Stange  entfernt 
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war,  während  in  derselben  Entfernung  vom  anderen  Ende 
der  Stange  eine  Beihe  von  9,  um  2  cm  von  einander  ent- 
fernten,  ähnlichen  Löchern  anfingen,  welche  Löcher  ich  durch 
0,  1,  2,  ...  8  bezeichnen  werde.  Alle  diese  Löcher  waren 
parallel  und  durch  die  Mitte  der  Stange  gebohrt.  Ausser- 
dem war  noch  ein  Loch  zwischen  0  und  1,  }cm  von  1  ent- 
fernt, sowie  zwischen  7  und  8,  }cm  von  7  entfernt,  senk- 
recht zu  den  anderen  Löchern  und  ein  wenig  excentrisch 
gebohrt  Ich  werde  diese  beiden  Löcher  mit  1'  und  7'  be- 
zeichnen. 

In  diesen  Löchern  wurden  die  Thermoelemente  ange- 
bracht. Sie  bestanden  in  der  Begel  aus  einem  0,1  mm 
dicken  Kupferdraht  und  einem  0,3  mm  dicken  Neusilber- 
draht. Die  Löthstelle  war  mit  einigen  von  der  Seide  des 
übersponnenen  Kupferdrahtes  abgewickelten  Fäden  um- 
wickelt, während  der  dickere  üebergang  des  Neusilberdrahtes, 
wenn  der  Kupferdraht  durch  das  Loch  hindurch  gezogen 
war,  einen  Vorsprung  bildete,  wodurch  die  Löthstelle  gerade 
mitten  in  der  Stange  festgehalten  wurde.  Das  Thermo- 
element war  von  der  Stange  vollständig  isolirt,  was  jedes- 
mal besonders  untersucht  wurde. 

Zu  den  beiden  Löchern  0  und  1,  sammt  7  und  8, 
wurden  thermoelectrische  Doppelelemente  benutzt,  welche 
aus  kurzen,  mit  den  beiden  Enden  an  Kupferdrähten  an- 
gelötheten  Neusilberdrähten  bestanden.  Diese  Doppel- 
elemente gaben  also  die  Temperaturdifferenzen  der  Löcher 
0  und  1,  7  und  8  an.  Ausserdem  wurden  noch  die  von  0 
und  7  kommenden  Kupferdrähte  dieser  Elemente  zusammen- 
gelöthet,  sodass  die  thermoelectrische  Differenz  der  beiden 
von  1  und  8  kommenden  Kupferdrähte  der  in  der  obigen 
Rechnung  durch  A  bezeichneten  Temperaturdifferenz  ent- 
spricht. 

Femer  wurden  sieben  Thermoelemente  in  den  sieben 
Löchern  T,  2,  3  . . .  6,  T  angebracht  und  zu  einer  Kette  ver- 
bunden, in  der  Weise,  dass  alle  ausserhalb  der  Stange  be- 
findlichen Löthstellen  während  der  Versuche  in  einem  be- 
sonderen Raum,  welcher  auf  der  Temperatur  der  Umgebung 
gehalten  wurde,  angebracht  waren.    Die  electrische  Differenz 
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der  En^unkte  dieser  Kette  entsprach  also  der  in  der  Glei- 
chnng  (4)  durch  2  bezeichneten  Temperatur  sum  me. 

Die  beiden  von  8  und  T  kommenden  Kupferdrähte  waren 
an  einen  1  mm  dicken  Kupferdraht  G  (Taf.  HI  Fig.  1)  an- 
gelöthet,  während  der  von  1  kommende  Eapferdraht  mit 
dem  Drahte  D  und  der  von  t  kommende  Neusilherdraht 
mit  8  verbunden  war.  Die  electrischen  DifiEerenzen  zwischen 
G  und  D  und  zwischen  G  und  S  entsprachen  also  den  zu 
messenden  Temperaturgrössen  A  und  2. 

Die  Stange  wurde  danach  in  den  in  der  Figur  dar- 
gestellten Erwärmungsapparat  eingesetzt.  Derselbe  bestand 
ans  einem  geschlossenen  Cylinder  A  (47  cm  lang,  10^5  cm 
im  Durchmesser),  durch  welchen  ein  an  beiden  Enden  offenes, 
4,3  cm  weites  Rohr  B  hindurch  ging,  alles  aus  Messing  und 
mit  starken  Wanddicken.  Dieser  Apparat  wurde  entweder 
durch  einen  von  a  nach  b  gehenden  Wasserstrom  auf  der 
Temperatur  der  Wasserleitung  gehalten  oder  durch  einen 
Yon  b  nach  a  geleiteten  Dampfstrom  auf  100^  erwärmt.  Die 
Stange  war  in  das  innere  Bohr  mittelst  zwei  Korkpfropfen 
eingesetzt,  ein  dritter,  nicht  dicht  schliessender  Kork- 
pfropfen diente  als  Schirm  und  nöthigte  die  von  dem  er- 
wärmten Ende  e  der  Stange  kommende  Luft,  dicht  an  den 
Röhrenwänden  vorbeizustreichen.  Die  Thermoelemente  waren 
durch  kleine  Löcher  in  dem  an  das  andere  Ende  der  Stange 
angebrachten  Korkpfropfen  hindurchgezogen,  in  der  Weise, 
dass  alle  diejenigen  Löthstellen  der  Thermoelemente,  welche 
auf  der  Temperatur  des  Erwärmungsapparates  gehalten  wer- 
den sollten,  sich  in  dem  Baume  e  befanden,  wo  sie  von 
lockerer  Baumwolle  umgeben  waren.  Die  drei  oben  er- 
wähnten Kupfer  drahte  Dj  G  und  8  führten  durch  einen 
dicht  schliessenden  Korkpfropfen  nach  aussen. 

Die  electromotorischen  Kräfte  der  Thermoelemente  wur- 
den in  folgender  Weise  gemessen.  Auf  einem  Tische  war 
ein  1  mm  dicker  und  über  5  m  langer  Kupferdraht  so  be- 
festigt, dass  das  erste  halbe  Meter  des  Drahtes  über  einen 
in  Millimeter  eingetheilten  Maassstab  ausgespannt  war,  wäh- 
rend der  übrige  Theil  des  Drahtes  bei  jedem  halben  Meter, 
vom  Nullpunkte    des  Maassstabes    an  gerechnet,    an    dem 
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Tisch  festgemacht  war  und  hier  einen  kleinen  Bügel  bildet«. 
Dieser  Draht  war  mit  einem  Daniell'schen  Element,  einem 
Siemens'schen  Bheostaten  und  einer  Sinusbussole  zu  einer 
Kette  verbunden. 

Von  dem  Drahte  G  des  Erwärmungsapparates  f&hrte 
eine  Leitung  nach  einem  genügend  astatisch  gemachten 
Wiedemann*schen  Spiegelgalvanometer  und  von  da  ab  zu 
dem  Nullpunkt  des  oben  beschriebenen  Messdrahtes.  Yen 
den  beiden  anderen  Dr&hten  D  und  S  führten  zwei  Leitun- 
gen zu  dem  am  Messtische  sitzenden  Beobachter.  Wenn 
eine  dieser  Leitungen  mit  einem  Punkte  des  Messdrahtes  in 
Berührung  gebracht  wird,  so  geht  sowohl  der  thermoelec- 
trische  als  der  vom  Messdrahte  abgeleitete  Strom  durch  das 
Galvanometer,  und  wenn  diese  beiden  in  dem  Stromkreise 
erregten  electromotorischen  Kräfte  gleich  gross  und  ent- 
gegengesetzt sind,  so  wird  der  G-alvanometerspiegel  keinen 
Ausschlag  geben.  In  dieser  Weise  waren  alle  Galvano- 
meterbeobachtungen  auf  Nullpunktsbeobachtungen  zurück- 
geführt, und  man  hat  in  den  abgelesenen  Millimetern  des 
Messdrahtes  ein  Maass  der  electromotorischen  Kräfte  A  und 
2\  und  zwar  wird  A  mittelst  der  von  D  kommenden  Leitung 
auf  dem  über  den  Maassstab  ausgespannten  Theil  des  Mess- 
drahtes gemessen,  während  2  mittelst  der  Leitung  von  8 
auf  dem  übrigen,  nur  in  halbe  Meter  eingetheilten  Theil  des 
Messdrahtes  gemessen  wird. 

Alle  Drahtleitungen,  der  G-alvanometerdraht  und  der 
Messdraht  mit  einbegriffen,  bestanden  aus  einem  1  mm  dicken 
Kupferdraht  von  einer  und  derselben  Drahtrolle,  und  überall 
wo  zwei  Drahtenden  durch  Klemmschrauben  verbunden 
waren,  waren  die  Drähte  selbst  in  unmittelbare  Berührung 
miteinander  gebracht.  Die  Drahtenden,  welche  an  dem  Mess- 
tische bewegt  werden  sollten,  waren  auf  hölzernen  Hand- 
haben befestigt.  Die  Messungen  wurden  bei  Lampenlicht 
gegen  welches  das  G-alvanometer  durch  einen  Schirm  ge- 
schützt war,  ausgeführt,  das  Tageslicht  war  nur  sparsam 
und  Sonnenschein  gar  nicht  ins  Beobachtungszimmer  ein- 
gelassen. Das  Daniell'sche  Element  wurde  immer  eine 
Stunde,'  bevor  die  Messungen  anfingen,  in  die  Stromkreise 
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eingeschaltet,  wodurch  ein  sehr  constanter  Strom  während 
der  Messungen  erhalten  wurde.  Endlich  waren  auch  die 
electrischen  Widerstände  der  verschiedenen  Theile  des  Mess- 
drahtes  genau  verglichen. 

Durch  obige  Vorsichtsmaassregeln  gelang  es,  alle  thermo- 
electrischen  Wirkungen  von  den  äusseren  Leitungen  fern» 
zuhalten.  Wenn  die  in  dem  Erwärmungsapparat  angebrachte 
Stange  nach  gehöriger  Zeit  die  Temperatur  des  Apparats 
angenommen  hatte,  wurden  auch  bei  den  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  angestellten  Versuchen  sowohl  J  als  2  gewöhn- 
Uch  gleich  0  gefunden.  War  dagegen  der  Apparat  durch 
Wasserdampf  erwärmt,  so  war  dieses  nicht  mehr  der  Fall, 
und  J  und  2  mussten  alsdann  von  den  Punkten  des  Maass- 
stabes gerechnet  werden,  welche  die  Messungen  bei  dem 
stationären  Temperaturzustande  ergeben  hatten.  Diese  con- 
stanten  thermoelectrischen  Kräfte  rührten  zum  Theil  von 
der  einseitigen  Erwärmung  der  drei  in  den  Erwärmungs- 
apparat führenden  dicken  Kupferdrähte  her,  in  welchen 
wegen  der  Erwärmung  beim  Löthen  ein  merkbarer  thermo- 
electrischer  Unterschied  an  den  beiden  Enden  entstanden  war. 

Bei  dem  Beginn  eines  Versuchs  ist  das  Bohr  des  Er- 
wärmungsapparats an  c  mit  einem  Korkpfropfen  ver- 
schlossen, bis  die  Stange  die  constante  Temperatur  des 
Apparats  erreicht  hat.  Alsdann  wird  der  Pfropfen  entfernt 
und  eine  im  Voraus  erwärmte  Stange,  in  der  Regel  die 
Kupferstange,  wird  von  aussen  an  c  geführt,  und  die  Er- 
wärmung der  äusseren  Stange  wird  noch  während  des  Ver- 
suches mittelst  einer  kleinen  Lampe  um  ein  wenig  ge- 
steigert. Diese  Erwärmung  muss  so  geleitet  werden,  dass 
die  thermoelectrische  Differenz  J  schnell  steigt  und  sich 
dann  in  einiger  Zeit  einigermassen  constant  hält.  Um  mit 
Sicherheit  die  Erwärmung  leiten  zu  können,  muss  für  eine 
vollständige  metallische  Berührung  der  beiden  Stangen  ge- 
sorgt werden,  weshalb  die  Endfläche  der  äusseren  Stange 
immer  frisch  amalgamirt  war.  Im  übrigen  kann  ich  keine 
allgemeine  Kegel  für  die  Erwärmung  geben,  sie  erfordert 
nur  einige  Uebung  zum  Gelingen  des  Versuches.  Mehrere 
rationelle  Erwärmungsmethoden  habe  ich  zwar  versucht,  aber 
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sie  wieder  verwerfen  müssen.  Die  schlecht  leitenden  Stangen 
von  Antimon  und  Wismuth  habe  ich,  um  die  richtige  Erwär- 
mung zu  erlangen,  um  etwas  kürzer  machen  müssen. 

Sobald  die  Messungen  ergeben,  dass  A  sich  der  Con- 
stanz  nähert,  sucht  man  2  zu  bestimmen,  das  heisst,  man 
bringt  die  Spitze  des  von  S  kommenden  Drahtes  in  tastende 
Berührung  mit  einem  der  am  Messdraht  angebrachten  klei- 
nen Bügel,  die  in  500,  1000,  bis  5000  min  Entfernung  von 
dem  Nullpunkte  angebracht  sind,  und  beobachtet  alsdann 
mittelst  einer  Pendeluhr  den  Zeitmoment,  wo  die  Berührung 
eines  dieser  Bügel  keinen  Strom  erzeugt  Dann  wird  A 
genau  bestimmt,  und  wiederum  wird  der  Zeitmoment,  wenn 
2  die  nächste  Theilung  passirt,  beobachtet  und  so  fort 
weiter,  bis  entweder  A  sich  nicht  mehr  genügend  constant 
erhält,  oder  bis  der  höchste  Punkt,  5000  mm,  des  Maass- 
stabes erreicht  ist.  Die  Erwärmung  wird  alsdann  unter- 
brochen^ das  Bohr  des  Erwärmungsapparates  wird  wieder 
mit  dem  Korkpfropfen  verschlossen,  und  A  nimmt  jetzt  rasch 
ab  und  nähert  sich  dem  Nullpunkte.  Die  Beobachtungen 
werden  alsdann  bei  abnehmender  JS  vde  früher  fortgesetzt, 
bis  man  zu  der  zuerst  notirten  niederen  Grenze  für  2  zurück- 
gekommen ist.  Die  Berechnung  einer  solchen  Versuchsreihe 
wird  dann  mittelst  der  Gleichungen  (7)  und  (8)  ausgef&hrt. 

Um  mich  über  die  Kichtigkeit  der  gewonnenen  Resul- 
tate zu  vergewissern  und  die  möglichen  Fehlerquellen  zu 
entdecken,  habe  ich,  bevor  ich  meine  endlichen  Messungen 
anfing,  eine  grosse  Menge,  in  verschiedenen  Weisen  variirter 
Versuche  (über  100  Beobachtungsreihen)  angestellt  Es 
wurden  Versuche  theils  mit  dem  oben  beschriebenen  Er- 
wärmungsapparat, der  bei  den  endlichen  Messungen  ange- 
wendet wurde,  theils  mit  einem  anderen,  theils  auch  in  freier 
Luft  ausgef&hrt.  In  einigen  Versuchen  war  die  Stange  mit 
Baumwolle  oder  Eiderdaunen  umgeben.  Ferner  wurden  Ver- 
suche bei  sehr  verschiedenen  Erwärmungsgraden  angestellt, 
indem  der  in  den  Stromkreis  des  Messdrahtes  eingeschaltete 
Widerstand  von  300  bis  50  Siemens -Einheiten  variirte. 
Ausser  den  gewöhnlich  benutzten  Thermoelementen  von 
Kupfer-    und    Neusilberdraht   wurden    auch   Elemente  von 
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Kupfer-  und  Eisendraht  geprüft  Da  die  electromotorische 
Kraft  der  ersteren  Elemente  mit  wachsender  Temperatur 
grösser,  bei  den  letzteren  Elementen  dagegen  kleiner  wird, 
sodass  die  Temperaturangaben  dieser  Elemente  zu  entgegen- 
gesetzten Seiten  von  der  gewöhnlichen  Temperaturscala  ab- 
weichen, sind  diese  Versuche  nicht  ohne  Interesse,  weshalb 
ich  im  Folgenden  eine  mit  Kupfer-Eisendraht  ausgeführte 
Beobachtungsreihe  mittheilen  werde.  Endlich  habe  ich  auch 
bei  den  Eisen-,  Neusilber-  und  Wismuthstangen  Kupfer- 
drähte 'allein,  die  in  leitender  Verbindung  mit  der  Stange 
iB  die  Löcher  eingesetzt  wurden,  als  Thermoelemente  ange- 
wendet. Ich  beschränke  mich  in  Bezug  auf  alle  diese  Vor- 
untersuchungen darauf,  anzugeben,  dass  durchaus  keine  erheb- 
lichen Differenzen  in  den  bei  den  verschiedenen  Messungen 
erhaltenen  Eesultaten  wahrgenommen  wurden. 

Nach  Beendigung  dieser  sehr  zeitraubenden  Vorunter- 
suchungen konnten  die  endlichen  Messungen,  die  ich  im 
Folgenden  vollstö.ndig  mittheilen  werde,  ziemlich  schnell  zu 
Ende  geführt  werden,  da  in  der  That  die  Versuche  an 
und  für  dich  nach  einiger  Uebung  keine  besonderen  Schwierig- 
keiten darbieten.. 

Das  electrische  Leitungsvermögen  habe  ich  für  alle 
Stangen  unmittelbar  in  absolutem  Maasse  bei  0^  und  bei 
100^  durch  die  in  diesen  Annalen^)  beschriebene  Methode 
bestimmt,  durch  welche  Methode  die  Messungen  kleiner 
Widerstände  sich  leicht  und  genau  ausführen  lassen.  Die 
Stangen  waren  theils  in  Eis,  theils  in  siedendes  Wasser 
gebracht.  Nur  die  Magnesiumstange  und  die  Aluminiumstange 
wurden  allein  in  dem  Erwärmungsapparat  auf  100^  erwärmt. 
Auch  wurden  einige  Beobachtungen  bei  der  Temperatur  des 
Zimmers  gemacht,  wobei  die  Stange  allein  von  der  Luft  um- 
geben war.  Bei  gegebener  Temperatur  waren  die  Besultate 
ganz  die  nämlichen,  mochte  die  Stange  von  Luft  oder  von 
Wasser  umgeben  sein. 

Bei  diesen  Versuchen  habe  ich  allein  von  der  äusseren 
Drahtrolle  meines  Apparates  Gebrauch  gemacht,  mit  welcher 


1)  Lorenz,  Pogg.  Ann.  149.  p.  251.  1873. 
Ann.  d.  Phyi.  n.  Ctaem.    N.  F.  XIIL 
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Rolle  ich  auch  einige  Bestimmungen  des  Leitungsvermögens 
des  Quecksilbers  angestellt  habe.  Die  Resultate  stimmten 
mit  den  von  mir  früher  gefundenen  überein  ^  indem  ich 
wiederum  einen  um  2  Proc.  kleineren  Werth  als  das  Committee 
der  British  Association  für  den  absoluten  Widerstand  des 
Quecksilbers  gefunden  habe.  Ein  dazwischen  liegender  Werth 
ist  von  Hrn.  Rowland^)  gefunden^  allein  es  muss  dabei  be- 
merkt werden,  dass  dieser  und  andere  Beobachter  nicht  den 
Widerstand  -des  Quecksilbers  unmittelbar  bestimmt  haben, 
sondern  allein  den  Widerstand  der  Siemens'schen  Copien, 
welche  durch  Vergleichung  mit  verhältnissmässig  dünnen 
Quecksilbersäulen  erhalten  sind. 

Ich  benutze  diese  Gelegenheit  zu  einem  kleinen  Zusatz 
zu  meiner  oben  citirten  Abhandlung,  wo  ich  (p.  262)  einfach 
eine  eigenthümliche  Inductionswirkung  auf  die  Galvanometer- 
nadel ohne  Erklärung  notirt  habe.  Diese  Induction  rührt 
von  der  Wirkung  der  Drahtrolle  auf  den  nächstliegenden 
Theil  der  zum  Galvanometer  führenden  Leitung  her.  Wenn 
diese  Leitung  zu  der  Drahtrolle  senkrecht  auf  deren  Win- 
dungen geführt  wird,  so  hört  die  besagte  Wirkung  auf. 

Die  Bestimmungen  der  specifischen  Gewichte  wurden 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  ausgeführt,  und  indem  ich 
die  Ausdehnungscoefficienten  als  bekannt  voraussetzte  sind 
danach  die  specifischen  Gewichte  bei  0^  und  100^  be- 
rechnet. Diese  Versuche  sowie  die  nächstfolgenden  wurden 
mit  6  cm  langen ,  von  den  Stangen  abgeschnittenen  Stücken 
ausgeführt. 

Endlich  habe  ich  auch  alle  Wärmecapacitäten  bei  drei 
verschiedenen  Temperaturen  bestimmt.  Der  für  diese  Ver- 
suche eingerichtete  Erwärmungsapparat  bestand  aus  einem 
156  mm  hohen,  55  mm  im  Durchmesser  haltenden  Cylinder 
aus  Kupfer,  in  dessen  Deckel  ein  unten  verschlossenes, 
128  mm  langes ,  27  mm  weites  Rohr*  befestigt  war.  Der 
Cylinder  enthielt  Aethylalkohol  oder  Amylalkohol,  der  in 
stetigem  Sieden  gehalten  wurde,  indem  die  Dämpfe  in 
einem  spiralförmigen  Glasrohre  verdichtet  wurden,  und  die 


1)  Rowland,  Sill.  Journ.  15.  p.  281.  1878. 


Digitized  by 


Google 


Z.  Lorenz,  485 

Flüssigkeit  zum  Cylinder  zurückkehrte.  Das  zu  untersuchende 
Stück  einer  der  Stangen  wurde  in  das  innere  Rohr  eingebracht 
und  in  dieser  Weise  auf  nahezu  78  oder  131^  erwärmt.  End- 
lich wurde  auch  in  demselben  Apparate,  durch  Einsetzung 
desselben  in  eine  Kältemischung  von  Eis  und  Kochsalz,  die 
kleme  Stange  bis  auf  die  Temperatur  desselben  abgekühlt. 
Wenn  eine  constante  Temperatur  erreicht  war,  wurde  der 
Erwärmnngsapparat  mittelst  einer  Handhabe  zu  dem  Calo- 
rimeter geführt,  in  welches  die  kleine  Stange  schnell  ge- 
stürzt wurde.  Im  übrigen  wurde  in  gewöhnlicher  Weise 
verfahren.  Da  die  Temperatur  des  Zimmers  bei  diesen 
Messungen  nahezu  20^  betrug,  waren  die  den  gefundenen 
Wärmecapacitäten  entsprechenden  mittleren  Temperaturen 
sehr  nahe  0^,  50^,  75 ^  Bei  jeder  dieser  drei  Temperaturen 
wurden  wenigstens  zwei  Beobachtungen  gemacht.  Die  ge- 
fundenen mittleren  Werthe  werden  in  dem  Folgenden  mit- 
getheilt. 

Aus  diesen  Beobachtungen  habe   ich   die  Wärmecapa- 
citäten Cq  und  c^QQ  bei  0  und  100^  durch  die  Formeln: 

Cq^c  +  0,45  €  -  0,30 €'  Cjoo  =  c  +  0,20 e  +  1,20 «' 
berechnet,  indem  durch  c,  c  +  c,  c  +  €'  die  mittleren  Werthe 
der  den  Temperaturen  0*^,  50 '^,  75^  entsprechenden  beobach- 
teten Wärmecapacitäten  bezeichnet  werden.  Die  obigen  For- 
meln sind  mittelst  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  be- 
rechnet, wobei  die  Gewichte  der  gefundenen  Werthe  von  c, 
c+e  und  c+^'  bezüglich  gleich  1,  2  und  8,  4  geschätzt  wurden. 


In  den  folgenden  Tabellen  habe  ich  die  Resultate  der 
ausgeführten  Messungen  in  der  Beihenfolge  zusammenge- 
stellt, in  welcher  die  Beobachtungen  über  die  Wärmeleitung 
angestellt  wurden.  &  ist  die  Temperatur  des  Erwärmungs- 
apparates, die  in  erster  Linie  angegebenen  Werthe  von 
A  und  2  sind  die  auf  den  Messdraht  in  Millimetern  ge- 
messenen Constanten  Temperaturen  beim  Anfange  des  Ver- 
suches, W  ist  der  Widerstand  im  Stromkreise  des  Mess- 
drahtes. Dieser  Widerstand  betrug  gewöhnlich  102  S.-E., 
wobei  P  C.  48  mm  des  Messdrahtes  bei  0®  und  58,5  mm 
bei  100^  entspricht.    Die  erste  verticale  Reihe  der  Tabelle 

28* 
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enthält  die  mittleren  Werthe  J(-2'»-.i  +  2^)  von  zwei 
nacheinander  folgenden  beobachteten  Werthen  Ton  2. 
die  zweite  Reihe  enthält  die  zwischen  diesen  beiden  Be- 
obachtungen verflossene  Anzahl  Secunden  {t),  durch  welche 
die  in  der  dritten  Reihe  angegebenen  Werthe  von  d2\di 
mittelst  der  Gleichnng  (8)  berechnet  sind,  welche  Gleichung 
bis  auf  eine  kleine  Correction  d^jdt^^bOO/t  gibt.  Die 
vierte  Verticalreihe  enthält  die  beobachteten  Werthe  von  J. 
Die  drei  folgenden  Reihen  enthalten  die  entsprechenden,  bei 
der  nachfolgenden  Erkältung  gefundenen  Grössen,  wobei  2 
dieselben  Werthe  rückwärts  durchläuft.  Endlich  enthält  die 
achte  Verticalreihe  die  mittelst  der  Gleichung  (7)  berechne- 
ten Werthe  von  a/*,  wo  Z  ==  2,  während  in  der  letzten 
Reihe  die  Werthe  von  10*Ä/a  mittelst  der  Gleichung: 

b_  _         dt  J' 

berechnet  sind.  Es  mag  bemerkt  werden,  dass  hier  A  und 
2  von  den  beim  Anfange  der  Beobachtungen  bestimmten 
festen  Punkten  gerechnet  werden  müssen,  während  die  Werthe 
von  a  von  diesen  Punkten  unabhängig  sind.«  Als  absolate 
Einheiten  sind  hier  überall  das  Gramm  als  Masseneinheit 
das  Centimeter  als  Längeneinheit  und  die  Secunde  als 
Zeiteinheit  angenommen  worden. 


1 

.  ^« 

6,o^ 

J«Ü, 

Zinn. 
Z^ 

0, 

W^ 

102  S.-E. 

2: 

t 

dZ 

dt 

J 

t 

dZ' 
dt 

A' 

4a  ;A.io* 

1250 
1750 
2250 

153 
187 
247 

3,27 
2,67 
2,05 

45 
44 
43 

513 
376 
308 

0,99 
1,84 
1,64 

'  0 

1 
5 

10,56  1   79 
10,72  ,   82 
10,30  \     94 

S 

\,     &^ 

6,4  S 

J  =  0, 

Z  = 

0, 

W  = 

102  S.-E. 

3250 

109 

4,59 

82 

178 

2,82 

5 

10,39  : 

102 

3750 

116 

4,31 

85 

155 

3,23 

5 

10,61  1 

99 

4250 

114 

4,40 

90 

141 

3,55 

9 

10,19  1 

105 

% 
^ 

1.  ^^ 

8,2  S 

J  =  0, 

Z^ 

-30, 

TT»  102S.-E. 

2250 

98 

5,10 

73 

265 

1,90 

-2  '  10,71  I 

76 

2750 

105 

4,76 

72 

213 

2,36 

-3   10,53  1 

76 

3250 

114 

4,39 

70 

183  i 

2,74 

-3  ;  10,24  ' 

75 

3750 

130 

3,85 

^1 

153 

3,27 

-3   10,39  1 

79 

4250 

130 

3,85 

74 

147  ! 

3,41 

0 

10,19  1 

80 
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4.    ^=100^  J  =  22, 


2"=  700,  Tr=102S.-E. 


2 

t 

dZ 
di 

ä 

t 

dr 
dt 

A' 

4a 

a 

2250 

120 

4,17 

88 

320 

1,57 

22 

11,54 

101 

2750 

185 

3,71 

90 

258 

1,95 

23 

11,84 

100 

3250 

160 

3,13 

90 

214 

2,34 

25 

11,88 

102 

3750 

.216 

2,32 

87 

198 

2,53 

30 

11,75 

106 

5.  ^  -  1000,  A  =  -27,        2  =  1500,         W 

3750  61         8,20  93          218         2,31     I  -27 

4250  68        7,35  97          170         2,95  -27 

4750  70        7,14  96           170         2,95     l  -22 


^  102  S.- 
11,42 
12,02 
11,70 


108 
108 
104 


Die  drei  Beobachtungsreihen  1,  2  und  4  sind  mit  ther- 
moelectrischen  Elementen  Ton  Kupfer-Eisendraht  ausgeführt, 
während  bei  den  anderen  sowohl  als  bei  allen  folgenden  Be- 
obachtungen Elemente  von  Neuailber-Kupferdraht  angewendet 
sind.    Als  Mittel  aus  den  Beihen  1;  2  und  3  ergibt  sich: 

4a  =10,44  bei  16^0., 
und  aus  den  Beihen  4  und  5: 

4a  =11,74  bei  lOÖ^  C. 
Die  hieraus  berechneten,  den  Temperaturen  0  und  100® 
entsprechenden  Werthe  von  4a  sind: 

4ao  =  10,21,         4a,oo=  11,64. 
Die  beobachteten  Wärmecapacitäten  sind: 
bei  0<>  0,05368,        bei  50«  0,05534,        bei  W  0,05643, 
woraus  mittelst  der  Gleichungen  (9): 

c^  =  0,05360,  Ci^  =  0,05731 

erhalten  wird. 

Die  0  und  100®  entsprechenden  Dichtigkeiten  sind: 
<Jo  =  7,276,  ^100  =  7,226, 


woraus: 


Co5o  =  0,3900,        0,00*100  =  M141. 


Die  Wärmeleitungsvermögen  bei  0  und  100®  sind  demnach : 

=  0,1423,        \-  =  1,074, 


A,=  ?oA  =  0,1528, 


^'^~     «... 


Die  bei  0  und  100"  beobachteten  electrischen  Leitungs- 
Termögen  sind: 


«0  =  9,346.10-6, 
woraus: 

^«1635, 

«0 


=  6,524.10-«,        =2- =  1,433, 


=^  =  2181, 

*100 


^A  =  1,334. 
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1.    ^  =  9,8% 


Eisen. 
J  =  0,  2: 


0, 


F'=  114S.-E. 


2 

t 

dZ 

~di 

A 

t 

dZ' 
dt 

A' 

4a 

1.,. 

2250 

86 

5,81 

141 

553 

0,91 

2 

20,62 

40 

2750 

84 

5,95 

144 

440 

1,14 

2 

20,03 

41 

3250 

90 

5,56 

144 

366 

1,37 

2 

20,50 

42 

3750 

90 

5,56 

'  146 

308 

1,62 

2 

20,06 

43 

4250 

94 

5,32 

149 

268 

1,87 

4 

20,17 

46 

4750 

99 

5,05 

161 

240 

2,08 

8 

20,06 

50 

2.    ^  «  100%        J  =  -  13,        ^  =  300,         TT»  62  S.-E. 


2750 
3250 
3750 
4250 


180 

2,78 

77 

202 

2,48 

79 

238 

2,10 

79 

290 

1,72 

79 

510  ;  0,98  I  -8  .  22,60  I  49 

393  1,27  —6  ,  22,67  '  54 

347  '  1,44  I  -2  I  22,88  i  56 

808  ,  1,62  I  +3  I  22,35  :  59 


Mittel  aus  1 :    4a  =  20,24  bei    19o. 
Mittel  aus  2:    4a  »  22,73  bei  114«. 
Hieraus:    4  o^  =  19,74,    4aioo=  22,34. 
Die  Wärmecapacit&ten  sind: 
bei  0»  0,1050,        bei  50»  0,1107,        bei  75»  0,1136, 


woraus: 


Co  =0,1050,        Cn,o=  0,1165. 


Ferner  sind: 
5,  =  7,828,     ^1,,  =  7,799,    cJ^  =  Q,%2l%    c^^S^^  =  0,\^, 


Ä„=   0,1665, 
Xo=  10,374.10-», 


100 


0,1627, 


*t_ 


=  1605, 


1.    ^  =  9,6», 


Xioo  =  6,628. 10-», 
^  =  B455, 

Neusilber. 

J«0,        2:  =240, 


A -1,023, 

*100 

^^  =  1,565, 

*100 

*i^  :  ^  =  1,530. 


Tr=  102S.-E. 


I 


dZ^ 
dt 


t       '  - 


dZ' 
dt 


4a      ,  —  .10» 
a 


2750 
3250 
3750 
4250 


2750 
3250 
3750 


157 

3,18 

194  ; 

425 

1,18 

167 

2,99 

193  ! 

375 

1,33 

176 

2,84 

192 

340 

1,47 

202 

2,48 

191 

320 

1,56 

.  ^  = 

10,3% 

J  =  5, 

Z' 

'■  100, 

146 

1,42 

207  1 

442 

1,13 

140 

3,57 

222 

396 

1,26 

159 

3,14 

221  1 

380 

1,32 

4  43,58  I    51 

6  ,  43,29  I    49 

8  I  42,69  47 

20  I  42,33  51 

W^  102S.-E. 

13  i  42,64  '    50 

18  ;  42,24  ,    50 

30  I  42,83  I    50 
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3. 

^  = 

100  ^ 

^  =  -  29,    Z^  850, 

W 

=  102  S.-E. 

2: 

t 

"  d2~ 
dt 

J 

t 

rf2" 
"  dt 

A'           4a      jA.iO» 

1       1  a 

3750 
4250 
4750 

73 
73 
74 

6,85 
6,85 
6,76 

269 
281 

288 

392 
345 
275 

1,28 
1,45 
1,82 

-15 
"13 
-11 

34,98  1  49 
35,42  .  49 
34,85  ;  53 

3750 
4250 
4750 


&  =  100», 
276  I  1.81 
298    1,68 
362  I  1,38 


J  =  -21,    2"  =1100, 

94    432  I  1,16 

96    400  I  1,25 

100    386  I  1,30 


•Tr=  102  S.-E. 

-13 

-  7 


36,03 
85,15 
36,19' 


52 
52 
53 


+  3 

Mittel  aus  1  und  2:     4a  =  42,80  bei  19^. 
Mittel  aus  3  und  4:    4a  =  35,43  bei  108^ 
Hieraus:    4jxq  =  44,37,    40^^^  =»  36,09. 
Die  Wärmecapacitäten  sind: 
bei  0<>   0,09153,        bei  50^   0,09292,        bei  75 ^  0,09401 
woraus:  Cq  =s  0,09141 , 

Ferner  sind: 
^0  =  8,499,     ^100  =  8,457,     Co*o  =  0,"69, 

V  =  0,08874, 


c^oo  =  0,09467. 


*o=  0,07004, 
»0=3,766.10-5, 
^  =  1858, 

1.     ^  =  11,2^ 


=  0,8006, 


x,oo  =  3,632.10-«, 


*100 


2443, 


^100 


j-ü-  =  0,7893, 

*100 

-^  =  1,037, 
:i5  =  1,314. 


Kupfer. 
J  =  0,       2:=  50,         W^  102  S.-E. 


z 

t 

di; 

dt 

J 

t 

dJS' 
dt 

J' 

4a 

1.10. 

a 

1250 

186 

2,69 

15 

985 

0,52 

1 

4,36 

64 

1750 

162 

8,09 

18 

680 

0,74 

2 

4,18 

72 

2250 

156 

3,21 

22 

512 

0,98 

3 

4,54 

75 

2750 

154 

3,25 

24 

406 

1,24 

4 

4,45 

79 

3250 

150 

3,34 

27 

334 

1,50 

5 

4,55 

81 

3750 

156 

3,21 

29 

288 

1J4 

6,5 

4,55 

86 

4250 

153 

3,27 

32 

246 

2,04 

8,5 

4,43 

94 

4750 

150 

3,34 

35 

224 

2,23 

10,5 

4,40 

98 

2.     ^  = 


3250 
3750 
4250 


99 
101 
107 


100», 
5,05 
4,95 
4,68 

Mittel  aus  1 
Mittel  aus  2 


J  =  8, 

39  I 

40  I 
41 


2:- 

287  I 
250 
220  i 

4a  = 

4a  =7 


=  150, 

1,75 
2,01 
2,28 

w  =  5 

7,6  1 
8 

9   1 

4,43  b 
4,61  b 

ei  19». 
ei  117» 

4,63 
4,60 
4,60 


88 
86 
87 
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Hieraus:  Aa^  =  4,40,         ^<^\wi  =  4,58. 

Die  ^Värmecapacitäten  sind: 


bei  C 

f^    0,08988, 

bei  50«  0,09169, 

bei  75«  0,09319, 

woraus:             0^  =  0,08970,        Cj^o  =  0,09421. 
Ferner: 

^0=8,827,     ^1^=8,783,     Co<Jo=0,7918, 

^100^100  =  0,8274, 

*o  = 

0,7198, 

Ä,oo  =  0,7226, 

/°    «0,996, 

*100 

^0  = 

45,74.10-», 

x,oo=  33,82 

MO-», 

*°   =1,352, 

Xioo 

Xo 

1574, 

^»00  ^  2137 
Blei. 

> 

1. 

&  =  ll,o^ 

J  =  0, 

2:=r-50,        Tr=102S.-E. 

2 

t 

dt 

.  ;  ^ 

dZ' 

df 

A' 

4a       [A.io» 
a 

1750 
2250 
2750 

84 
86 
99 

5,95 
5,81 
5,05 

136     i     278 
140         211 
145     1     175 

1,84 
2,38 
2,86 

5 

8 

16,94        115 
16,48        116 
17,30         118 

2. 

^  =  12,1  \ 

j  =  0,          ; 

^  =  0, 

W^  102S.-E. 

2250 
2750 
8250 
8750 

142         3,58 
149         8,36 
162         3,09 
183        2,74 

105 
114 
120 
129' 

210 
174 
146 
126 

2,39 
2,88 
3,43 
3,97 

5,5 

8 
11 
17 

16,81 
16,99 
16,71 
16,68 

121 
122 
126 
133 

3. 

^  =  100^ 

j  =  -  35,     ; 

^•=500, 

Tr=  102S.-E. 

1750 
2250 

111         4,51 
132        3,79 

78  880 

79  263 

1,33 
1,91 

-30  1     18,49        129 
-24        18,05         145 

4. 

^  «  100^ 

J  -  -  35,        2 

i:»630. 

Tr=102S..E. 

3250 
8750 

288 
278 

2,16 
1,84 

76 
84 

112 
94 

4,47 
5,32 

-42 
-44 

17,80 

17,88 

156 
155 

4a,oo  =  17,98. 


Mittel  aus  1  und  2:     4a  =  16,84  bei  19«. 
Mittel  aus  3  und  4:     4a  =  18,05  bei  105«. 
Hieraus:  4a^  =  16,57, 

Die  Wärmecapacitäten  sind: 
bei  0«   0,03067,        bei  50«  0,03092,        bei  75«  0,03071, 
woraus:  Cq  =«  c^^^  =  0,03077. 

Ferner: 
*o=  11,257,     .$,,,  =  11,163,    c,*o=  0,3464,     c,,,S,^^^M^^' 
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Aa  =  0,08362, 

A^o«  =  0,07642,               p-  =  1,094, 

Xo  =  5,141 .  10- 

^        x,oo  =  3,602. 10-»,-      i;^=  1,427, 

^  =  1627, 

»0 

*ioo  ^  2122,              ^'''  :  *«  =  1,304. 

Xiao                                     *ioo     *o 

Messing  (rothes). 

I.     &  =  12,7», 

J  =  0,                2^  »  ~,  42,        ^ «  102  S.-E. 

1 

' 

dZ 

dt 

A 

t 

dZ' 

At 

A' 

4a 

1.10. 

a 

2250    1 

110 

4,55 

70 

558 

0,90 

3 

12,29 

50 

2750    ' 

111 

4,50 

73 

406 

1,24 

4 

12,02 

56 

3250 

108 

4,63 

77 

348 

1,44 

5 

11,86 

56 

3750    : 

114 

4,39 

80 

2a4 

1,76 

6 

12,03 

59 

2.     ^  =  100^        J  «  -  14,5,        2"  =  -  273, 


W^  102S.-E. 


1750 

90    ' 

5,56 

2250 

86    . 

5,81 

2750 

83    , 

6,02 

3250 

80    , 

6,25 

65  !     460  I  1,10  I  -12  I  11,56  I     65 

68  318  I  1,58  i  -14  i  11,10  64 

72  194  '  2,58  i  -21  10,81  65 

77  j     131  I  3,82  .  -30  '  10,63  67 


In  der  letzteren  Beobachtungsreihe  ist  die  Erkältung 
der  Stange  durch  eine  kurzdauernde  Berührung  mit  einer 
kalten  Stange  beschleunigt. 

Mittel  aus  1:    4a  =  12,05   bei  21^. 
Mittel  aus  2:     4«=  11,02   bei  107». 
Hieraus:  40^=  12,29,        ^a^^^  =  11,10. 

Die  Wärmecapacitäten  sind: 
bei  0^  0,08991,      bei  50<>  0,09224,      bei  75«  0,09396, 


woraus:             c^  = 

=  0,09005,        c,^  =  0,09396. 

Ferner: 

^„=    8,395, 

*ioo  =    8,348, 

t^\=    0,7559, 

«100^100=    0,7844, 

\=    0,2460, 

Aioo=    0,2827, 

^0 
^100 

=  0,8704, 

«0  =  15,75.10- 

•»,        Xi„o  =  13,31.10-», 

l 

*0 
*100 

=  1,183, 

^  =  1562. 

^100  ^  2123              ^*^° 

*100                                                        Xjoj 

»0 

=  1,360. 
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Messing  (gelbes). 


1 

.  ^  = 

12,0  ^ 

J«0, 

2"  =173, 

•  W 

=  102  S.-E. 

2 

t 

dt 

A 

t 

dZ' 
dt 

A' 

4a   A. 10» 
a 

3250 
3750 
4250 

65 
66 
67 

7,69 
7,58 
7,46 

143 
147 
150 

324 
264 
204 

1,56 
1,90 
2,46 

11 
16 

18 

14,27  '   76 
13,82  1   86 
13,31     93 

2250     i 
3. 
2750 
3250 
3750 
4250 


2  =  120, 
505     I     1,00 
J  =  -6,        i:=  550, 


J  =  0, 

44     i 


170 

2,94 

47 

367 

1,37 

-5 

192 

2,61 

48 

307 

1.63 

-3 

1  226 

2,22 

48 

266 

1,88 

0 

275 

1,82 

48 

255 

1,96 

4 

^=  10,3«, 
304    I     1,66 

^  =  loo^ 

70  I  2,S 

92  I  2,6 

26  I  2,2 

75  I  1,8 

Mittel  aus  1  und  2 
Mittel  aus  3: 
Hieraus :     4  a^  =  1 4,1 6 
Die  Wärmecapacitäten  sind: 
bei  0«  0,08833,      bei  50<^  0,09218, 


Tr=  102  S.-E. 


8     ,     13,53 
W  =  102  S. 


I      75 


12,05 

66 

12,03 

69 

11,71 

74 

11,64 

76 

4«  =.  13,73  bei  20». 
4a  =  11,86  bei  107«. 
4ai„o  =  12,0i: 


bei  75»  0,09265, 


woraus : 

Ferner : 
J„=    8,140, 


Co  =  0,08876,        cioo  «  0,09428. 


5.^  =  8,090, 


Co^o' 


Äo=    0,2041 
x,  =  12,625. 10- 
^=  1617, 

X, 


*i„,  :=  0,2540, 
x,oo=  11,00. 10 
^  =  2309, 

V ' 


0,7225,    c,<,„J,o„=  0,7627, 
p-  =  0,8035, 

-8         J^  =  1,148, 

^:^=  1,428, 

*100      *• 


Magnesium. 


1.  ^  = 

.  10,90, 

J  -0, 

z 

«  210, 

W^ 

102  S.-E. 

z 

t 

dZ 
dt 

^   1 

t 

dZ' 
dt 

J' 

1 

4a 

1.10» 
a 

3750 
4250 
4750 

63 
66 
63 

7,94 
7,58 
7,94 

56   ' 

59  ; 

61   ! 

153 
132 
115 

3,27 
3,79 
4,35 

2 

3 
4 

1   4,82 
,   4,93 
i   4,64 

104 
109 
115 

2.  ^« 

10,8«, 

2f  =  0, 

Z=  50, 

W  *  102  S.-E. 

1250 

,  121  1 

4,13 

23,5 

514  1  0,99 

0   1   4,59   1 

82 

1750 

1  118  ! 

4,24 

24,5 

368  1  1,37 

0     4,37 

81 

2250 

1  124  1 

4,03 

26,5  ' 

268  1  1,88 

1   0,5    4,40 

90 

2750 

132 

3,79 

28   { 

226  1  2,22 

1     4,51 

90 

3250 

137 

3,65 

30   1 

190  1  2,64 

2   i   4,45   1 

97 

3750 

1  150 

3,34 

32   1 

152  !  3,30 

1   2   1   4,52   , 

101 
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3.   ^=«  100^        J-0, 


2:  -  -  20,         TT  =  102  S.-E. 


£ 

t 

d£ 
dt 

A 

t 

dZ' 

'   dt 

A' 

4« 

A.  10* 
a 

2750 

184 

2,72 

28,5 

173 

2,89 

1,5 

4,81 

114 

3250 

204 

2,45 

30 

145 

3,45 

2,5 

4,66 

121 

3750 

235 

2,13 

31,5 

124 

4,03. 

3 

4,63 

123 

4250 

273 

1,83 

30,5 

122 

4,10 

4,5 

4,38 

119 

4.    ^  =  100^ 


J  ==  -  2,        2:  =  0, 


IT  =52  S.-E. 


3250 
3750 
4250 
4750 


81 

6,17 

44 

148 

3,38 

-2 

4,82 

96 

5,21 

40,5 

125 

4,00 

-2 

4,61 

129 

3,88 

38 

119 

4,20 

-1,5 

4,89 

166 

3,01 

35;5 

105 

4,76 

+  1,5 

4,38 

104 

107 
101 
117 


Die  letztere  Beobachtungsreihe  ist  nicht  bei  Erwärmung, 
sondern  mittelst  Erkältung  ausgeführt,  indem  die  äussere 
Stange  nur  bis  auf  80^  erwärmt  war  und  während  des  Ver- 
suches frei  in  der  Luft  erkaltete.  Der  Strom  im  Messdrahte 
war  deshalb  hier  umgekehrt. 

Mittel  aus  allen  Beobachtungen:  4a  ==4,612. 

Die  Wärmecapacitäten  sind: 


bei  0»  0,2456, 
woraus: 

Ferner:    S^  = 

bei  50«  0,2519, 
Co  =  «'loo  =  0,2503. 
1,739,      V=  1.725, 
*o  =  *ieo  =  0,3760 

bei  75<>  0,2509, 
c5  =  0,4335, 

x,  =  24,47 

.  10-», 

Xio„=  17,50.10-» 

y 

""'  =  1,398, 

*100 

^  =  1537, 

*"«  =  2149, 

^100 
«100 

:^=  1,398. 

Aluminium. 


1.    ^ 

=  13,70, 

J  = 

0,       Z 

=  0, 

TT-  102  S.-E. 

2 

t 

di: 
dt 

A 

t 

dZ' 
dt 

A' 

4a 

a 

3750 
4250 

61 
63 

8,20 
7,94 

72 
73 

202 

181 

2,48 
2,76 

8,5 
3,5 

6,41 
6,31 

81 
85 

2750 
8250 
S750 
4250 
4750 


^  =  14,00,    2f  =  0,   Z^O,        TT»  120  S.-E. 


85 
88 
94 
96 
97 


5,88 
5,68 
5,82 
5,21 
5,15 


52 
54 
55 
57 
58 


303 

1,65 

2 

6,64      1 

243 

2,06 

3 

6,59      1 

212 

2,36 

4 

6,64      ' 

184 

3,05 

4,5 

6,35 

180 

2,78 

7,5 

6,37 

71 
77 
79 

88 
83 
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3.    ^  =  100«,        J  «  -  15,         2"  =  220,         Tr=  102  S.-E. 


z 

t 

dZ 
dt 

A 

'  -'f, 

3750 
4250 
4750 

94 
92 
92 

5,32 
5,43 
5,43 

41 

44 

.  47 

209  j  2,37 
181  ,  2.76 
167  1  2,99 

4a      ,— .10* 

la 


4.  ij^=  100«,  A 

3250     i  221    I     2,27  !     23,5  1  216 

3750     I  290    '     1,73  i     23,5  I  191 

4250     i  388    I     1,30  |     23  |  177 


-11 
-10 
-  9 

5,5,        2"  =820,         Tr  = 


2,32 

2,62 


-  5,5  1 

i5l 


6,76  I 

6,59  ' 

6,65  1 

52  S.-E. 

6,32  I 
6,55 

6,44  I 


84 
87 
86 


79 
79 
78 


Mittelbaus  allen  Beobachtungen:  4a  =  6,517. 

Die  Wärmecapacitäten  sind: 

bei  0^  0,2055,      bei  50«   0,2088,      bei  75<>  0,2144, 


woraus: 

Ferner: 


Co  =  0,2043,        Cjoo  =  0,2168 


d,  =  2,739,     J,,o  =  2,720,     c,(y,  =  0,5596,     c,^  i^oo  =  0,5897, 


Äo=    0,3435, 
Xo=    22,46.10-8, 
^  =  1529, 

1.    ^  =  13,3«, 


k,^=    0,3619, 
x,oo=    17,31.10-», 
-^  »  2091, 


Cadmium. 

j  =  - 1,     2:  =*  -  70, 


^  =  0,9489, 
-^  =  1,297, 

X|00 


JF  =»  102  S.-E. 


^ 

t 

dl 
dt 

A 

t 

dt    1 

4a 

'1.10' 

1  a 

1250 

67 

7,46 

71 

566 

0,90  1  -1 

8,61 

1  68 

1750 

71 

7,04 

74 

396 

1,27 

-1     9,03 

'  70 

2250 

71 

7,04 

76 

303 

1,66 

-1   .   8,85 

72 

2750 

72 

6,94 

78 

245 

2,05 

-1   1   8,79 

73 

3250 

74 

6,76 

81 

200 

2,50 

-1     8,86 

75 

3750 

74 

6,76 

85 

178 

2,81    0   !   8,88 

i  77 

4250 

75 

6,67 

88 

156 

8,21 

1 

8,81 

•  80 

2. 

^  =  14,7«, 

J  =  0, 

Z 

=  0, 

W 

«  52  S.-E. 

1750 

68 

7,35 

78 

385  1 

1,30 

0 

9,02 

74 

2250 

74 

6,76 

78 

286  1 

1,75 

0 

9,16  , 

7H 

2750 

81 

6,17 

75 

228 

2,19 

0 

8,97 

80 

3250 

98 

5,10 

71 

197 

2,54 

2 

9,03  , 

8b 

3750 

123 

4,07 

67 

,  181 

2,76 

5 

9,08  1 

88 

3. 

^  =  14,8  0, 

J  =  0, 

2. 

=  -40, 

W 

=  102  S.-E. 

1250 

88 

5,68 

58 

548  ' 

0,93 

0 

8,77  ! 

78 

1750 

95 

5,26 

59 

378  , 

1,33 

0 

8,98 

74 

2250 

114 

4,39 

56 

287  , 

1,75 

0,5 

9,04  1 

78 

2750 

140 

3,57 

52 

235  1 

2,13 

1 

8,95  ! 

80 
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4.  ^  =  100  ^ 


33,5, 


1100, 


TT  =  102  S.-E. 


^ 

t 

d2 

dt 

^ 

t 

dZ' 
dt 

1 

4a 

1.10» 
a 

3250 

67 

^7,46 

55 

290 

1,73 

;-33,5 

9,63 

80 

3750 

60 

8,33 

62 

286 

2,12 

-33,5 

9,14 

80 

4250 

65 

7,69 

64 

196 

2,55 

-33,5 

9,52 

81 

4750 

67 

7,46 

69 

153 

3,27 

,-33,5 

9,55 

90 

5.  ^  =  loo^      j^  -n, 


H^bbO,  Tr=s52S.-E. 


3250 

133 

3,76 

39,5 

215 

2,33 

-17 

9,28 

3750 

149 

3,86 

42,5 

185 

2.70 

-15,5 

9,57 

4250 

187 

2,67 

43 

163 

3,07 

-13 

9,76 

86 
89 
94 


Mittel  aus  1,  2  und  3:    4a  »  8,927  bei  24^. 
Mittel  aus  4  und  5:         4a  =  9,493  bei  11 0<^. 

Hieraus:      4«^  =  8,769,        ia^^  =  9,427. 

Die  Wärmecapacitäten  sind: 


bei  50«  0,05648,       bei  75<>  0,05607, 
^100*=  0,05632. 


bei  0<^  0,05562, 

woraus: 

.  Cq  =  0,05585, 
Ferner: 
*o  =  8,638,     (fioo- 8,556,     0,^^  =  0,4824, 

k,^   0,2200,  Ä,oo=    0,2045, 


^100*100  =  0,4819, 


«0=  14,41.10-8,       x^ 
^  =  1527, 


100 


10,18.10-», 


•^  =  2009, 


P~  =  1,076, 

«100       • 

-5s-  =  1,415, 

XlOO 

^:^=  1,315. 

Xioo     *o 


1.   ^  =  16,5  0, 


Antimon. 
=  0,       2"  =  -  60, 


F'«  102  S.-E. 


i: 

:    t 

dZ 
dt 

^ 

' 

dZ' 
dt 

^' 

4a 

11.10. 

1  a 

1750 
2250 
2750 

138 

'    162 

192 

.    3,63 
3,09 
2,61 

174 
179 
181 

274 
195 
165 

1,84 
2,57 
3,04 

0 
0 
2 

31,81 
31,63 
31,68 

1     102 
!     Ill 
1     112 

2.   ^  =  15,1  S 


2750  '  89 

$250  I  93 

3750  100 

4250  I  112 


Z  =  180, 


TP  «  102  S.-E. 


5,62 

278 

156 

3,21     ' 

0 

31,47 

5,38 

294 

138 

3,68     , 

5 

32,07 

5,00 

304 

115 

4,35 

8 

31,64 

4,47 

308 

107 

4,68 

16 

31,98 

125 
128 
129 
127 
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3.   ^  =  100«,        J  =  -  2,        2:  =  800,         TT«  102  S.-E. 


z 

t 

dZ 

di 

A 

t 

dZ' 
dt 

A' 

4a 

3250 

133 

3,77 

257 

121 

1     4,14    1 

-15 

34,38 

154 

3750 

141 

3,56 

276 

107 

■     4,68 

-11 

34,84 

150 

4250 

168 

2,99 

291 

90 

5,56 

-  6 

34,73 

160 

4750 

197 

2,55 

301 

87 

5,75 

4-12 

34,78 

158 

Mittel  aus  1  und  2:    4a  =  31,75  bei  24o. 
Mittel  aus  3:    4a  =  34,68  bei  108». 
Hieraus:       40^  =  80,91,      Aa^^  =  84,40. 
Die  Wärmecapacitäten  sind: 
bei  0»  0,05162,      bei  50«  0,05174,      bei  75»  0,05070, 
woraus:  c„  =  c^o  =  0,05120. 

Ferner: 
*o  =  6,678,      ^100  =  6,653,     c^d,«  0,8417, 


«100^1.«)  =  0.3406, 


Äo  =  0,04421, 
*,  =  2,199. 10-», 
^  =  2011, 


100 


0,03961, 


Xioo  =  1,522. 10- 
^?  =  2608, 


»0 


=  1,116, 


-^  =  1,445, 

*10Q 

^« :  ^  ==  1,294. 


1.  ^  =  16,1  ^ 


Wismuth. 
0,  Z^% 


W  =  102  S.-E. 


z 

t 

dZ 
dt 

A 

t 

i    dt 

A' 

4a 

:A.io^ 

a 

2300 
2800 

96 
112 

5,22 

4,47 

577 
583 

180 
150 

2,79 
,     8,34 

14 

28 

70,8 
71,1 

;    130 
1    133 

2.    ^  =  15,8, 


2400 
2900 
8400 
3900 


3.  ^  =  100^ 
1900  1  159  ;  3,16 


105    . 

4,77     , 

133 

3,77 

181 

2,78 

310 

1,64 

2400 


196 


2,57 


4.  ^  =  100^ 

1900  176  '  2,85 
244  ;  2,07 
424  j  1,22 


2400 
2900 


=  0, 

551 
547 
528 
511 


2:- 


178 
134 
109 

88 


0, 

2,82 
3,74 
4,60 
5,69 


W  =  102  S.-E. 

;  12  ;  •  71,0 

'   16    70,7 

0    71,5 

-10  .   71,1 


J  -  -  4,    2"  =  340,    W  =  102  S.-E. 

440    169 

j  453  I  126 

J  «  -  4,    2"  =  380,    IT«  102  S.-E. 


2,98 
3,98 


-30 

-48 


76,5 
77,0 


408 
421 
422 


223  I 
178  I 
152 


2,26 
2,82 
3,30 


21  I  75,7 
43  I  77,3 
70  ,   77,9 


125 
13T 
135 
142 


164 


170 
169 
166 
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Mittel  aus  1  und  2:     4a  =  70,95  bei  25». 
Mittel  aus  8  und  4:    4a  «  76,88  bei  105 ». 
Hieraus:  4«^  =  69,10,      ia^^^  =  76,51. 

Die  Wärmecapacitäten  sind: 
bei  0^  0,03013,      bei  50«  0,03066,       bei  75  <^  0,03090, 
woraus:  c^,  =  0,03014,      0^00  =  0,03116. 

Ferner: 
S,  =  9,746,     5,00  -  9»707,     Co  S,  -  0,2937,      c.^o  ^loo  =  0,3025, 
L  =  0,01700  Ä,oo  =  0,01581,  ^  «  1,071, 

«4  =  0,9293 .  10- »,     «100  =  0,6299 .  10" »,       -^  =  1,475, 


100 


*o  ^  1330^  *ioo  ^  2510,  ^ .  *o.  ^  I  372. 

*0  *100  '  '^lOO       *0 

(Fortsetzung  im  nächsten  Hefte.) 


IV.   Die  siyed fische  Wärme  flüssiger  organischer 
Verbindungen  und  ihre  Beziehung  zu  deren  Mole- 
culargewicht;  van  M*  A.  von  JReis. 

(Habilitationsschrift.) 


Die  physikalischen  Eigenschaften  der  chemischen  Ver- 
bindungen nehmen  mehr  und  mehr  die  Aufmerksamkeit  der 
Forscher  in  Anspruch,  es  sind  besonders  die  organischen 
Verbindungen,  deren  Untersuchung  Thatsachen  von  grossem 
Werthe  fttr  die  theoretische  Chemie  zu  Tage  gefördert 
haben. 

Die  Frage  über  die  Constitution  der  organischen  Ver- 
bindungen tritt  immer  mehr  in  den  Vordergrund,  man  ist 
zar  Einsicht  gekommen,  dass  diese  wichtige  Frage  nicht  auf 
rein  chemischem  Wege  gelöst  werden  kann.  Hier  stellt  sich 
nun  die  Physik  dem  Forscher  hülfreich  zur  Seite,  und  zeigen 
die  in  letzterer  Zeit  recht  zahlreichen  physikalisch-chemischen 
Arbeiten,    dass    man    anfängt,    diese  Hülfe    zu    würdigen. 
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BetreflFs  die  WärmecapacilÄt  der  Verbindungen  hat 
Hermann  Kopp  die  specifische  Wärme  fester  anor- 
ganischer Verbindungen  untersucht  und  gefunden,  dass  die 
Atomwärme  derselben  gleich  der  Summe  der  Atomwärme 
ihrer  einzelnen  Bestandtheile  ist.  Berthelot  suchte  die 
specifische  Wärme  flüssiger  Verbindungen  in  bestimmte 
Beziehung  zu  ihrer  Zusammensetzung  zu  bringen.  Derselbe 
benutzte  die  von  Kopp  und  Andrews  für  einige  organische 
Flüssigkeiten  angegebenen  Zahlen,  fand  aber,  da  einerseits 
die  Zahlen  unsicher  und  widersprechend  waren,  und  anderer- 
seits die  specifische  Wärme  mit  der  Temperatur  sich  er- 
heblich verändert ,  dass  er  zu  keinem  sicheren  Resultate 
kommen  konnte.  Begnault  suchte  gleichfalls  ähnliche  Be- 
ziehungen ausfindig  zu  machen  und  berechnete  die  specifische 
Wärme  bei  0^  sowie  bei  dem  Siedepunkt  der  betreffenden 
Flüssigkeit  und  verglich  das  Product  der  Moleculargewichte 
ähnlich  zusammengesetzter  Körper  mit  deren  specifischer 
Wärme,  wobei  sich  ergab, t  dass  die  specifische  Wärme  besser 
bei  0®  als  bei  der  Siedetemperatur  übereinstimmte,  obwohl 
diese  Uebereinstimmung  eine  sehr  mangelhafte  war.  Es  ist 
aber  wahrscheinlich,  dass  die  specifische  Wärme  bei  Flüssig- 
keiten ebenso  wie  bei  festen  Körpern  in  gewissen  gesetz- 
mässigen  Beziehungen  zu  ihrer  Zusammensetzung  steht, 
obwohl  bei  der  grossen  inneren  Arbeit  der  Flüssigkeiten 
diese  Beziehungen  schwerer  ausfindig  zu  machen  sind  und 
vielleicht  in  Zusammenhang  mit  der  Constitution  der  Ver- 
bindung stehen. 

Ich  entschloss  mich,  dieser  Frage  näher  zu  treten, 
und  hatte  hierzu  besonders  Veranlassung,  da  mir  die  Prä* 
parate  des  Hm.  Dr.  Brühl,  welche  derselbe  für  seine  schöne 
Arbeit  über  die  Lichtbrechung  organisch  flüssiger  Verbin- 
dungen benutzt  hatte,  zur  Verfügung  standen. 

Die  Besultate  dieser  meiner  Untersuchung  habe  ich  in 
den  folgenden  Blättern  niedergelegt 

Da  sich  die  specifische  Wärme  mit  der  Temperatur 
ganz  erheblich  verändert,  so  konnte  ich  nicht  die  Flüssig- 
keiten ohne  weiteres  miteinander  vergleichen,  sondern  musste 
einen  Punkt  suchen,  bei  welchem  der  Zustand  derselben  ein 
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gleicher  war.  Als  solcher  wurde  der  Siedepunkt  gewählt, 
bei  welchem  man  am  sichersten  voraussetzen  kann,  dass  die 
Flüssigkeiten  in  einem  ähnlichen  Zustande  sich  befinden. 

Es  wird  sich  indess  später  zeigen,  dass  die  specifische 
Wärme  bei  den  Siedepunkten  nur  in  ganz  bestimmten  Fällen 
▼ergleichbar  waren.  . 

Da  diese  specifische  Wärme  sich  nicht  direct  beobachten 
lässt,  musste  dieselbe  aus  mehreren  Beobachtungen  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  berechnet  werden,  und  wurd«  in 
der  Kegel  bei  vier  verschiedenen  Temperaturen,  über  und 
unter  dem  Siedepunkt,  beobachtet. 

Mittelst  dreier  von  diesen, Werthen,  nämlich  der  beiden 
äusseren  und  eines  der  mittleren,  wurde  nach  der  Formel: 

Ci  =  JSr+  a  (r+  7;)  +  4  {T^  +  TT^  +  T^\ 

wo  Cj  die  specifische  Wärme  zwischen  den  Beobachtungs- 
temperaturen T  und  T^  bedeutet,  die  Constanten  K^  a  und 
h  berechnet 

Als  specifische  Wärme  wurde  das  Mittel  aus  drei  Be- 
obachtungen angenommen. 

I  Zur  Bestimmung  der  specifischen  Wärme  wurde  die 
Kopp'sche,  von  Wüllner  modificirte  Methode  in  Anwendung 
gebracht.  Das  hierzu  erforderliche  Calorimeter  besitzt  flir 
niedrig  siedende  Substanzen,  sammt  Bührer  uqd  Thermo- 
meter, mit  Wasser  gefüllt,  einen  Wasserwerth  von  ca.  90  g., 
für  hochsiedende  Substanzen  einen  solchen  von  ca.  170  g. 
Das  Calorimeter  ist  aus  dünnem  Messingblech  verfertigt  und 
von  einem  Wassermantel  umgeben,  um  dasselbe  gegen  Wärme- 
strahlung zu  schützen.  Als  Erhitzungsbad  dient  für  Tem- 
peraturen bis  zu  100^  ein  Quecksilberbad  in  ein  Oelbad  ein- 
getaucht, welch  letzteres  in  ein  Wasserbad  gesetzt  ist.  Für 
Temperaturen  über  100^  wurde  ein  Oelbad,  in  welches  ein 
zweites  taucht,  in  Anwendung  gebracht.  In  dem  inneren 
Bad  befinden  sich  zwei  Beagenzfläschchen,  eins  zur  Aufnahme 
der  Thermometerkugel  und  eins  für  das  zu  erwärmende  &la8. 
Zur  Au&ahme  der  Flüssigkeit  diente  ein  kleines  Fläschchen 
mit  capillarem  Hals.  Dieses  wurde  nun  so  weit  gefüllt,  dass 
die  Flüssigkeit  noch  Platz  fand,  sich  auszudehnen,  ohne  in 
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den  Hals  zu  steigen.  Dieses  Fläschchen  erlaubte  das  Er- 
hitzen der  Flüssigkeit  bis  ca.  30^  über  den  Siedepunkt 
ohne  dass  der  Stopfen  aus  Kork  ausgetrieben  wurde,  oder 
irgend  ein  erheblicher  Verlust  durch  Verdampfung  stattfand. 
Es  verflüchtigte  sich  jedoch  immer  ein  wenig  Flüssigkeit. 
Es  wurde  darum  nach  jeden  drei  Versuchen  das  Fläschchen 
gewogen  und  der  Verlust  auf  die  drei  Beobachtungen  gleich- 
massig  yertheilt  In  das  Calorimeter  wurde  ein  Thermo- 
meter, in  ^/go  Grade  getheilt,  in  das  Erwärmungsbad  ein 
Thermometer  von  —  14^  bis  +  108^,  in  Vio  Grade,  und  ein 
zweites  von  100®  bis  250*^,  in  Vs*  getheilt,  eingesenkt. 

Die  drei  Thermometer  waren  mit  dem  Luftthermometer 
verglichen. 

Die  wahrscheinlichen  Fehlergrenzen  bei  Bestimmung  der 
specifischen  Wärme  sind  aus  folgender  Tabelle  ersichtlich: 


46« 

119  0 

2100 

Beobachtet.  .  .  . 
Calorimeter  0,01^ 
2"^^  0,005«  .  .  . 
Heizbad  0,l^  .  . 
Wasserwerth  des 

Calorimet.  0,1g 
Wasserwerth  des 

FläschchensO,lg 

0,3927      ;     — 
0,3905      1     22 
0,3916          11 
0,3909           18 

1 0,3926             1 
\  0,3925            2 

0,2297 
0,2288 
0,2292 
0,2296 

0,2296 
0,2295 

9 
5 
1 

1 
2 

0,5722 
0,5711 
0,5717 
0,5719 

0,5718 
0,5722 

11 
5 
2 

3 
0 

Summa: 

54 

l,37«/o 

— 

18 
0,56% 

~ 

21 
0,39«,; 

Die  unter  „  Beobachtet  <'  angegebenen  Zahlen  sind  die 
zwischen  den  betreffenden  Temperaturen  und  20®  gefundenen 
specifischen  Wärmen.  Die  folgenden  Eeihen  geben  die  Aen- 
derungen,  welche  die  betreffenden  specifischen  Wärmen  er- 
leiden müssen,  wenn  bei  der  Beobachtung  die  in  der  Tabelle 
angegebenen  Fehler  vorgekommen  sind.  Diese  Fehler  sind 
die  wahrscheinlich  grössten,  welche  bei  der  Bestimmung  des 
Wasserwerthes  beim  Ablesen  am  Thermometer  vorkommen 
können. 

Wie  aus  der  Tabelle  ersichtlich  ist,  sind  die  Fehler  um 
so  grösser,  je  enger  die  Temperaturgrenzen  sind.    Die  Summe 
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der  Fehler  von  1,37  Proc.  wird  höchst  wahrscheinlich  nie 
eintreten,  da  die  einzelnen  Fehler  sich  zum  Theil  compen- 
siren  werden,  und  die  Fehlergrenze  unter  1,0  Proc  blei- 
ben wird. 

In  dem  Folgenden  bedeutet: 

R  Wasserwerth  des  Calorimeters  sammt  Thermometer 
and  Rührer, 

r    Wasserwerth  des  Fl&schchens, 

p  das  Gewicht  der  Flüssigkeit  vor  den  Versuchen  bei 
bestimmter  Temperatur, 

p^  das  Gewicht  nach  diesen  Versuchen, 

T  Temperatur  des  Heizbades, 

t    Temperatur  des  Calorimeters  beim  Eintauchen, 

t^  Temperatur  des  Calorimeters  nach  erfolgtem  Wärme- 
ausgleich, 

2 At  Correctionsglied  für  Wärmestrahlung. 

Alkohole. 

Methylalkohol.    Sp.  66,3».    B.  753  mm. 
R  «  85,0,      r  «  0,792,      p  =  5,154,      p^  =  5,152. 


T 

t 

t' 

2At 

c 

35,25 
84,55 
35,00 

15,579 
15,170 
15,800 

14,725 
14,263 
14,905 

+0,069 
+0,001 
-0,0 

0,6211 
0,6185 
0,6164 

34,93 

15,52 

. 

0,6187* 

P=» 

5,151,        p,  = 

5,148. 

44,80 
45,60 
45,60 
45,00 

19,030 
19,675 
19,995 
19,865 

17,807 
18,480 
18,830 
18,717 

-0,002 
+  0,042 
+  0,051 
+0,048 

0,6287 
0,6336 
0,6330 
0,6330 

45,05 

19,64 

0,6308 

r  =  0,819, 

p  -  4,922, 

p  =  4,915. 

50,45 
50,45 
50,15 

17,615 
18,040 
18,522 

16,103 
16,543 
17,066 

+0,024 
+0,016 
+0,005 

0,6419 
0,6408 
0,6372 

50,35 

18,05 

0,6400* 

r  =  0,792, 

p  =  5,146, 

f>,  -  5,144. 

62,35 
62,40 
62,25 

20,398 
20,575 
20,650 

18,370 

18,566 
18,646 

+0,040 
+  0,040 
+0,040 

0,6605 
0,6565 
0,6582 

62,33 

20,54 

0,6583* 
29* 

Digitized  by 


Google 


452 


M,  A,  V.  Reis. 


Aethylalkohol. 
Sp.  l^yW     B.  763  mm. 

T              t  c 

35,10  15,66  0,5788* 

45.74  20,69  •  0,6037 
55,96  19,38  0,6193* 
62,92  19,82  0,6330 
73,43  20,54  0,6519* 

Propylalkohol. 
Sp.  97,1«.     B.  752  mm. 

42.19  16,47  0,5882* 
53,41  20,61  0,6113 
65,21  20,43  0,6296* 
78,53  19,49  0,6481 
90,80  20,74  0,6677* 

Butylalkohol. 
Sp.  117«.     B.  760  mm. 

42,63  16,87  0,5806* 

53.75  20.01  •  0,6018 
65,75  20,57  0,6254 
78,80  19,50  0,6392* 
92,60  20,89  0,6472 

115,80  20,31  0,6834* 

Amylalkohol. 

Sp.  129,7^      B.  760  mm. 

100,10  20,52  0,6508* 

111,59  22,17  0,6700* 

124,50  22,21  0,6865* 

Caprylalkohol. 

Sp.  177,8«.     B.  760  mm. 

64,35  17,97  0,6125* 

163,2  27,65  0,6671* 

176,7  28,67  0,6724 

185.7  27,17  0,6765 

195.8  27,85  0,6816* 

Allylalkohol. 
Sp.  97,0«.      B.  750  mm. 

43.20  18,28  0,6000* 
54,85           19,49  0,6148 
72,70          20,74  0,6466* 
94,30          21,70  0,6500* 

Benzylalkohol. 

Sp.  204«.      B.  743  mm. 

82,60  17,38  0,5047* 

94,80  21,63  0,5100* 

185,8  23,10  0,5246 

202,0  25,51  0,5320 

212,4  24,93  0,5537* 


Aldehyde  «Hd  Ketoie. 

Paraldehyd. 
Sp.  124,0«.     B.  760  mm. 

T               i  c 

46,88  20,80  0,4358 

100,80  20,11  0,4674* 

111,60  21,57  0,4682* 

124.05  21,15  0,4694* 

Propylaldehyd. 

Sp.  48,0«.     B.  760  mm. 

41,50  15,88  0,5570* 

47.0  20,72  0,5600 
51,20  16,98  0,5621* 
55,60          17,31  0,5642* 

YaleraL 

Sp.  93,5«.    B.  765  mm 

62,3  17,10  0,5202* 

82,6  18,72  0,5344* 

95,3  19,20  0,5526 

111,7  22,51  0,5614* 

Oenanthol. 
Sp.  152,0«.    B.  749  mm. 

146.6  25,72  0,5531* 

155.4  27,11  0,5618* 

163.2  26,70  0,5678* 

175.3  27,05  0,5652 

Aceton. 
Sp.  56,3«.    B.  760  mm. 

52.6  16,44  0,5594* 
60,3             17,63          0,5659 

70.2  18,90  0,5667* 

79.1  18,70  0,5680* 

Methylhexylketon. 
Sp.  173«.      B.  753  mm. 

85.7  17,79  0,5266* 

166.5  23,55  0,5519* 

174.5  23,73  0,5578 
183,9  23,77  0,5566* 
190,0            24,62  0,5534 

Säuren. 

Ameisensäure. 
Sp.  99 «.     B.  760  mm. 

62.3  18,09  0,5149* 
81,0            20,16          0,5207 

96.2  21,04  0,5267* 

112.6  24,85  0,5278* 
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Orthoameisensfture. 

Sp.  1080.     B.  748  mm. 

T  t  c 

66.8  19,54  0,6171* 
94,6            23,50          0,6362* 

122,1  26,00  0,6432* 

133.1  27,00  0,6456 

Essigsäure. 

Sp.  117,4  0.    B.  748  mm. 

61,3  19,59  0,5108* 

74.3  18,32  0,5160* 

85.4  18,85  0,5206* 

Buttersäure. 

Sp.  163  0.    B.  760  mm. 

82,25  18,89  0,5086 

93.9  20,50  0,5127* 

158.5  26,26  0,5404* 

168.2  26,05  0,5432* 
175,1             21,86  0,5402 

Isobuttersäure. 

Sp.  154«.      B.  760  mm. 

67,75  18,16  0,4912 

94,8  20,25  0,5120* 

146,1  26,20  0,5419* 

162.0  27,16  0,5453 

175.1  27,53  0,5471* 

Isovaleriansäure. 

Sp.  173,2«.    B.  760  mm. 

64,15  17,37  0,4769* 

94,8  20,00  0,4967 

160.6  27,61  0,5450* 

175.7  28,75  0,5583 

186.3  26,97  0,5635 

196.7  28,02  0,5700* 

Capronsäure. 

Sp.  199,0«.    B.  760  mm. 

81,2  19,45  0,5068* 

192.8  25,91  0,5676* 
197,8             26,57          0,5701 
202,3             27,23          0,6714 

210.2  28,12  0,5723* 

KohleHwasserstoffe. 

BencoL    Sp.  79,8«.  B.  739  mm. 

43,22  20,18  0,4133* 

60,30  19,03  0,4192 

66,27  19,33  0,4221 

70,55  18,57  0,4294* 

77,78  19,65  0,4318 

91,32  20,64  0,4332* 


Toluol. 

Sp.  110,0«.    B.  741  mm. 

T  t  c 

44,00  19,67  0,4160* 

60,65  19,18  0,4227 

67,15  19,27  0,4298 

71.67  18,72  0,4317 
78,75          19,63  0,4349* 
92,15          20,84  0,4378 

116.0  20,53  0,4404* 

Aethylbenzol. 

Sp.  135,5«.    B.  746  mm- 

43,70          19,81  0,4236* 

64,15     18,58  0,4384 

90,80     19,41  0,4480* 

122.1  21,40  0,4566 
128,15  21,29  0,4572 
132,3  22,50  0,4582 
142,5            22,30  0,4630* 

153.2  25,09  0,4534 

Mesitylen. 

Sp.  163,0«.    B.  743  mm. 

43,35  18,52  0,4242 

64,63  19,10   '       0,4394* 

91,20  19,79  0,4516* 

129,9  21,76  0,4626* 

Amylen. 
Sp.  35,0«.    B.  744  mm. 
29,90  17,73  0,5266* 

86,73  15,39  0,5379 

41,95  15,56  0,5381* 

49,15  16,75  0,5414* 

Caprylen. 

Sp.  123,0«.    B.  743  mm. 

43,00  17,67  0,4164* 

54,56  18,51  0,5238* 

72.4  19,23  0,5362 
91,2            21,52  0,5427* 

Diallyl. 
Sp.  58,5«.     B.  744  mm. 

29.68  18,31  0,5050* 
36,51           18,55          0,5159 
44,15          17,98  0,5175* 
54,50           18,88  0,5225* 

HezaiL 
Sp.  68,9«.    B.  760  mm. 

52.8  16,24  0,5517* 

60.9  17,30  0,5591* 
70,8            18,46          0,5652* 

79.5  18,23  0,5615 
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Aetherarten. 

Allylacetat. 
Sp.  104,5°.    B.  760  mm. 

1  t  c 

88,4  18,81  0,4698* 

92,1  19,47  0,4748* 

100,9  19,60  0,4884 

109,1  20,86  0,4838* 

Propylacetat. 

Sp.  102,0  0.    B.  760  mm. 

83,6  19,00  0,4815* 

91,75  19,61  0,4848* 

100,9  19,64  0,4894 

108,9  20,59  0,4906* 

Aethylcinnamat. 
Sp.  267,50.      B.  741mm., 

70.1  16,19  0,4137* 
178,7            20,65          0,4541* 

181.7  21,59  0,4559 

192.8  20,95  0,4576* 

Aethylhydrocinnamat. 

Sp.  244,b^     B.  788  mm. 
70,25  16,34  0,4185* 

95,7 .  23,40  0,4376 

128,4  20,18  0,4626 

141,8  20,14  0,4685 

158,1  20,70  0,4687* 

184,4  21,66  0,4765* 

Aethyloxalat 
Sp.  184^    B.  741  mm. 

94.2  20,93  0,4418* 

173.8  24,18  0,4638* 

184.0  23,92  0,4681 

188.9  24,80  0,4662* 

Aethylcarbonat. 
Sp.  126,0  «>.      B.  748  mm. 

101.1  24,10  0,4628* 

118.6  24,62  0,4791* 

131.7  25,15  0,4818* 
143,4            25,68          0,4795 

AcetesBigester. 

Sp.  180,9  0.    B.  754  mm. 

70,35  15,10  0,4548* 

144.6  21,0  0,4795* 

157.7  21,77  0,4887 

170.4  21,77  0,4904 

183.5  22,98  0,4926* 


Methylal. 
Sp.  42,30.     B.  760  mm. 

T  t  e 

80,60  14,89  0,5036* 

36,85  15,63  0,5092* 


42,10 
50,1 


15,78 
17,26 


0,5097 
0,5056* 


Acetal. 

Sp.  1040.    B.  744  mm. 

71,6  15,75  0,4957* 

93,3  20,81  0,5085* 

102,9  23,84  0,5136 

108,8  22,23  0,5186* 

Aethyldichloracetat 

Sp.  156,00.      B.  738  mm. 

67,85          17,89  0,3292* 

140,1             21,18  0,3449* 

152,7            21,32  0,3470 

164.1  22,19  0,3482 
170,7            21,51  0,3480* 

Aethyltrichloracetat 

Sp.  166,00.     B.  738  mm. 

69,75  15,93  0,2880* 

148.6  20,38  0,2959 

157.7  21,15  0,2987* 

171.2  21,17  0,3020* 
183,5            22,14  0,3005 

Aethyl-  a-Chlorpropionat. 

Sp.  146,5*.    B.  750  mm. 

79,25  18,37  0,3972* 

127,2  19,97  0,4067* 

142.8  20,08  0,4092 
158,0            20,56  0,4113* 

Aethyldichlorpropionat. 

Sp.  183,50.     B.  760  mm. 
69,45  16,56  0,3517* 

179.2  27,04  0,3616 
186,4            24,92  0,3698* 

191.3  24,26  0,3707* 

Sänrechloride. 

A  c  e  t  y  1  c  h  1  o  r  i  d. 

Sp.  51,20.  B.  760  mm. 

40,45     16,05    0,3550* 


60,8 
70,5 


17,45 
17,90 


0,3575* 
0,3583* 
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Propionylchlorid. 
Sp.  79,3  ^      B.  760  mm. 

T  t  c 

61,25  17,36  0,3763* 

71.1  '  18,00  0,3743 
80,0  18,40  0,3758* 
92,0  19,05  0,3767* 

Butyrylchlorid. 

Sp.  100,0«.     B.  734  mm. 

71,65  16,41  0,3916* 

102.5  22,51  0,3993* 
107,8             21,66          0,4003 
117,8            21,15  0,4019* 

Isobutyrylchlorid. 

Sp.  92,0^      B.  748  mm. 

70,8  21,55  0,3746* 

81,4  21,84  0,3850* 

95.2  19,23  0,3880* 

Valerylchlorid. 

Sp.  114,0».    B.  726  mm. 

63,55  17,50  0,3962* 

109.6  19,31  0,4185* 
117,6             19,68          0,4216 

128.3  19,44  0,4224* 

Benzoylchlorid. 

Sp.  194,0  <>.      B.  742  mm. 

83,25           17,22  0,3286* 

174,6             22,58  0,3506* 

184,6             23,27  0,3521 

194,1             24,16  0,3554 

204.4  24,55  0,3582* 

Phtalylchlorid. 
Sp.  275,4».    B.  726  mm. 

71.3  17,07  0,2993* 

147.1  20,49  0,3132* 
164,8  21,44  0,3178 
174,0  21,55  0,3200 

202.2  21,54  0,3233* 

Haloidäther. 

Aethylenchlorid. 
Sp.  84,8».     B.  751  mm. 
50,8  16,6  0,3040 

71,0  19,64  0,3113* 

81,2  '19,64  0,3133* 

91,2  22,80  0,3098* 


Aethylidenchlorid. 

Sp.  65,0».      B.  751  mm. 
T  t  c 

35,9  13,9  0,2920 

51,1  16,80  0,2985* 

61,1  17,41  0,3020* 

70,9  17,85  0,2961* 

Allylchlorid. 

Sp.  45,4».     B.  760  mm. 

37,35  15,29  0,3895* 

45.7  16,84  0,3934* 

53.4  16,78  0,3938 
61,0             17,24  0,3950* 

Propylchlorid. 
Sp.  47,6».     B.  760  mm. 

37.0  15,29  0,4081* 

45.1  15,83  0,4046* 
53,0            16,77          0,4052 

60.0  17,17  0,4073* 

Propylbromid. 

Sp.  70,5».    B.  740  mm. 

47,9  16,4  0,2566 

71.5  19,42  0,2625* 

81.2  19,45  0,2645* 

91.1  22,40  0,2612* 

Isopropylbromid. 

Sp.  61,5».     B.  760  mm. 

36,0  13,9  0,2560 

51.8  16,86  0,2603* 

60.9  17,47  0,2611* 
71,4            18,00          0,2598* 

Propyljodid. 

Sp.  101,7».    B.  741mm. 

67,8  20,78  0,1945* 

78,4  19,96  0,1969* 

93.2  19,21  0,1990 
110,7             21,57  0,2008* 

Isobutyljodid. 

Sp.  120».    B.  745  mm. 

66,65  17,38  0,2132* 

101.5  23,79  0,2212 

118.7  24,24  0,2298* 

131.4  24,54  0,2258 

143.6  25,37  0,2216*= 

Chlorbenzol. 

Sp.  132,3».    B.  760  mm. 

120,6  21,0  0,3390* 

133,2  22,37  0,3440* 

142.8  21,88  0,3470* 

151.5  24,84  0,3440 
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Brombenzol. 
Sp.  154,8».    B.  742  mm. 


T 

t 

c 

82,45 
140,9 
152,5 
163,9 
170,9 

17,58 
21,00 
21,15 
21,90 
21,40 

0,2417* 

0,2522* 

0,2539 

0,2548* 

0,2577 

Amine 

Anilin. 

Sp. 

182,50.    B. 

738  mm. 

69,45 
179,2 
185,8 
191,2 

16,59 

■  27,74 

24,78 

25,0 

0,4986* 
0,5136* 
0,5141 
0,5148* 

Orthotoluidin. 

8p. 

198,4*.    B. 

735  mm. 

94,9 
192,2 
203,1 
210,6 

20,68 
25,74 
27,04 
27,83 

0,4931* 
0,5218* 
0,5283* 
0,5183 

Dimethylanilin. 

Sp. 

192,6«.     B. 

758  mm. 

94,1 
175,3 
184,3 
205,5 

18,79 
23,04 
23,64 
24,77 

0,4459* 
0,4749* 
0,4772 
0,4840* 

Methyldiphenylamin. 

Sp.  292 «.    B.  741  mm. 

79,9  19,44  0,4148* 

171,6  21,05  0,4491 

183,1  21,24  0,4582* 

194,1  20,61  0,4620* 

Triäthylamin. 
Sp.  88,5  ^     B.  737  mm. 

71.5  21,86  0,5185* 
81,8             21,87  0,5342* 

94.6  19,51  0,5461* 

Aus  diesen  Zahlen  sind  die 


Sonstige  Yerbindnngen. 

ChloraL 
Sp.  97,5  ^     B.  750  mm. 


T 

t 

c 

67,6 

20,91 

0,2538* 

78,4 

20,43 

0,2555* 

92,5 

19,56 

0,2566* 

109,6 

21,81 

0,2556 

Butylchloral. 

Sp. 

165,5«.    B. 

750  mm. 

82,7 

18,53 

0,3105* 

158,3 

25,28 

0,3108* 

167,7 

25,05 

0,3111 

176,0 

25,28 

0.3129 

183,9 

23,43 

0,3140* 

Mesityloxyd. 

Sp. 

131,5«.    B. 

751  mm 

71,3 

17,16 

0,4822* 

95,5 

22,76 

0,5006* 

108,8 

19,33 

0,5121 

118,0 

19,63 

0;5138 

129,4 

19,45 

0,5156 

141,9 

21,47 

0,5161* 

FurfuroL 

Sp.  161,6«.     B.  754  mm. 

71,65  17,37  0,4085* 

146.3  20,76  0,4318 
165,5            21,78  0,4225* 

173.5  21,95  0,4335* 

Nitrobenzol. 
Sp.  209,4«.    B.  745  mm. 
82,35  18,34  0,3675* 

172,0  23,66  0,3861 

185.6  23,03  0,3969* 

213.4  24,75  0,4007* 

Tetrachloräthylen. 

Sp.  120«.    B.  747  mm. 

71,35  18,09  0,2134* 

108,6  19,00  0,2151* 

125,9  20,38  0,2167* 

138,9  21,58  0,2123 

mit  Sternen  bezeichneten 


benutzt  worden,  um  nach  oben  angegebener  Gleichung  die 
Oonstanten  A,  a  und  h  zu  berechnen. 

Folgende  Tabelle  gibt  die  aus  dieser  Berechnung  her- 
vorgehenden Zahlen  y  und  zwar  enthalten  die  «Beihen  III) 
IV,  V  A,  a  und  h. 
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II 


III 


IV 


Methylalkohol 

Aethylalkohol 

Propylalkohol 

Butylalkohol 

Amylalkohol 

Gaprjlalkohol 

Alljlalkohol 

Benzylalkoltol 

Paraldehyd 
Propylaldehyd 
Valeral    .    . 
Oenanthol    . 
Aceton     .     . 
Methylhezylketon 

Ameisensäure  .    . 

Arthoameisensäure 

Eflugsäure   . 

BatteTBäure 

Ifiobattersäiure 

iBovalerianfläure 

Capronsäure 

Benzol     .     . 
Toluol     . 
Aethylbenzol 
Mesitylen 
Amylen   . 
Caprylen 
DiaUyl     . 
Hexan 


Allylacetat 
Propylacetat 
Aethylcinnämat 
Aethylhydrocinnamat 
Aethylozalat 
Aethylcarbonat 
Acetessigester  . 
Methylal.  .  . 
Acetyl  .  .  . 
Aethyldichloracetat  . 
Aethyltrichloracetat . 


CH,0 
C,H,0 
CsHeO 
C4H10O 

'CsHeO 
C,HsO 

CoHijOg 
i  CsH,0 
C5H,oO 

CgHeO 

CsHj.O 

O  HjO^ 
CHA 

CjHioOg 

CftHiaOj 

|CeH      e 
i  CsH,o 


CsHjoOj 

CiiHj^Oj 
C6H10O4 
C,H,oO, 
CeH,oOj 

C6H14O, 

C.HACl, 

CAO.Cls 


0,5633 

0,5088 

0,4946 

0,4660 

0,3382 

I  0,5663 

j  0,3857 

j  0,4660 

I  0,4358 
!  0,5221 
0,3647 
I  0,3651 
I  0,5168 
I  0,4973 
I 

j  0,4372 

!  0,5070 

:  0,4453 

;  0,4447 

0,4182 

0,4292 

0,4100 

0,3231 
0,3957 
0,3756 
0,3822 
0,2820  I 
0,4710 ' 
0,4070 
0,5130 

0,4043 
0,4192 
0,3590 
0,3390 
0,4022 
0,2464 
0,4300 
0,3558 
0,4674 
0,8037 
0,2950 


+0,001050  4 
+0,001362  4 
+0,001  665  3 
+0,002  0714 
+0,003  496 
+0,0J0  598  4 
+0,004  693 
+0,000  445  7 

+  0,000  388  4 
+  0,000  714  6 
+  0,002  567 
+0,001  326 
+  0,000  836  9 
+0,000  280  8 

+0,001  374 
+0,001  729 
+0,001  043 
+  0,000  708  4 
+  0,000  998  2 
+0,000  642  2 
+0,001  144 

+  0,002131 
+0,000  275  0 
+0,000  888  9 
+0,000  847  4 
+0,007  722 
+  0,000  865  6 
+0,000  267  4 
+0,000  366  5 

+0,000  7341 
+  0,000  787  3 
+0,000  345  4 
+  0,001080 
+0,000  522  3 
+  0,002  804 
+0,0002841 
+  0,005198 
+  0,000192  5 
+  0,000  345  4 
-0,000169  7 


+  0,000 
+0,000 
-0,000 
-0,000 
-0,000 
-0,000 
-0,000 
-0,000 


001754 
001996 
001286 
003  893 
008  761 
000  415  0 
024  58 
000  683  9 


-0,000  001306 
-0,000002  298 
-0,000  009  227 
-0,000  001564 
-0,000003  765 
+0,000  000  044  3 

-0,000  006  101 
-0,000006  406 
-0,000  003  727 
-0,000001170 
-0,000001869 
-0,000  000  317 
-0,000002  159 


-0,000 
+  0,000 
-0,000 
-0,000 
-0,000 
-0,000 
-0,000 
+  0,000 


01111 
000  516  8 
002  466 
002  369 
076  64 

002  412 
018  01 

003  497 


-0,000  001068 
-0,000,002  076 
-0,000  0001414 
-0,000  002  212 
-0,000001202 
-0,000  009  596 
+  0,000  000104  3 
-0,000  054  62 
+  0,000  001756 
-0,000  000  660  5 
+0,000  001  187 
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I 

II 

m 

IV    . 

V 

Aethyl-  «-Chlorpro- 

1 

prionat     .... 

CsH^OjCl, 

0,8716  +0,000  3015 

-0,000000  5150 

AethyldichlorpropionatI  CjHgOjClj 

0,3429  +0,000086  21 

+0,000  000222 

Acetylchlorid   .    .    . 

C,H,0C1 

0,3389 

+0,000  466  9 

-0,000  002  88 

Propioiiylchlorid  .    . 

CsH^OCl 

0,3646 

+0,000  367  5 

-0,000001426 

Butyrylchlond      .    . 

C,H,0C1 

0,3712 

+0,000  245  5 

-0,000  000192  9 

leobutyrylchlorid 

C,H,0C1 

0,1292 

+  0,003  982 

-O,0e)0  017  47 

Valerylchlorid .    .    . 

CjHeOa 

0,3201 

+  0,001197 

-0,000  003  865 

Benzoylchlorid     .    . 

CyHjOCl 

0,3076  +0,000  2017 

+0,000  0000941 

Phtalylchlorid  .     .    . 

C^H.OjClj 

0,2844  1+0,0001618 

1 

+  0,000  0000522 

Aethylenchlorid    .    . 

C.H,C1, 

0,2610  +0,000  823  5 

-0,000  003  590 

Aethylidenchlorid     . 

CjH^Cl, 

0,2723  +0,000  4231 

-0,000  000  6739 

Allylchlorid      .    .    . 

C,H,C1 

0,3135  +0,002198 

-0,000  017  78 

Propylchlorid   .    .    . 

C3H,C1 

0,3900  +0,000  218  8 

-0,000  000  445  7 

Propylbromid  .    .    . 

CsHyBr 

0,2403  1+0,000273  2 

-0,000003  886 

Isopropylbromid  .     . 

CsH^Br 

0,2310  1+0,000  686  3 

-0,000004  626 

Propyljodid  .... 

CsH,J 

0,1426  >0,000  840  4 

-0,000  003  509 

Isobutyljodid    .    .    . 

C,H,J 

0,1140+0,001675 

-0,000  007  039 

-Chlorbenzol      .    .    . 

CeH^Cl 

0,2735  +0,000  554  3 

-0,000000  737  5 

Brombenzol      .    .     . 

CeH^Br 

0,21501  +  0,000  3231 

-0,000  000  6537 

Anilin 

CeH,N 

0,4844   +0,000179  5 

+  0,000  000  207  3 

Orthotoluidin    .    .    . 

C,H,N 

0,4540  1+0,000  360  3 

-0,000  000259  8 

Dimethylanilin      .    . 

CaHnN 

0,3938   +0,000  514  7 

-0,000  000  593  4 

Methyldiphenylamin 

C,3H»N 

0,3676  +0,000  5019 

-0,000000  315  8 

Triäthylamin    .    .    . 

CeH,,N 

0,2455  +0,003  951 

-0,000  013  45 

Chloral 

C,H0Cl3 

0,2308  +0,000  3311 

-0,000  000  98 

Butylchloral     .    .    . 

C.HftOCls 

0,3244  1-0,000  209  4 

+0,000  008  352 

Mesityloxyd      .    .    . 

CeH,oO 

0,4035 

+0,001  100 

-0,000  000  283  6 

Furfurol 

QH.O, 

0,3685 

+0,000  539  7 

-0,000  001  159 

Nitrobenzol  .... 

CeH,NO, 

0,3169 

+  0,000  6112 

-0,000  001  189 

Tetrachloräthylen     . 

C,C1, 

0,2105 

+  0,000018  85 

+0,000  0001713 

Urn  die  specifische  Wärme  der  Flüssigkeiten  unterein- 
ander vergleichen  zu  können,  musste  eine  Temperatur  ge- 
wählt werden,  die  für  die  Flüssigkeiten  charakteristisch  war. 
Es  wurde  deshalb  der  Siedepunkt  gewählt,  und  die  specifische 
Wärme  zwischen  demselben  und  20**,  welche  Temperatur  am 
nächsten  derjenigen  war,  die  bei  den  Beobachtungen  be- 
nutzt wurde,  nach  angegebener  Formel  berechnet.    Ebenso 
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wurde   die  specifische  Wärme  zwischen   100^  und   20^  be- 
rechnet. 

In  den  folgenden  Tabellen  enthält  die  Columne  III  die 
specifische  Wärme  zwischen  20**  und  dem  Siedepunkt,  IV  die 
Molecularwärme,  d.  i.  das  Product  der  specifischen  Wärme 
mit  dem  Moleculargewicht  der  betreffenden  Flüssigkeit,  V  die 
Differenz  zwischen  zwei  aufeinander  folgenden  Molecularwär- 
men,  VI  die  specifische  Wärme  zwischen  20^  und  100®, 
Vn  die  betreffende  Molecularwärme,  VIII  die  Differe'hz. 


Homologe  Verbindungen. 


I 

n 

in  ]  IV 

V 

VI 

vn  j  vm 

Methylalkohol  .... 

CH4O 

0^544 

1     •■- 
20,96  j     — 

0,7082 

22,65 

— 

Aethylalkohol  . 

C,HeO 

0,6587 

30,31  ;      9,32  1  0,6970 

32,06 

9,41 

Propylalkohol  . 

CsHeO 

0,6748  1  40,50  .    10,19 

0,6786 

40,71 

8,65 

Bntjlalkohol     . 

.     C,H,„0 

0,6873  j  50,91      10,41 

0,6675 

49,39        8,48 

Amylalkohol     . 

.     C,H,,0 

0,6877 

60,54        9,63 

0,6499 

57,12        7,73 

Caprylalkohol  . 

CsH,sO 

0,6776 

87,54  3.  9,00 

0,6350 

82,55  3.  8,37 

• 

9.69 

1"    8,52 

Propylaldehyd 

CaHeO 

0,5623 

32,61 

— 

0,5794 

33,60      — 

Valeral    .    .     . 

C^H^oO 

0,5543 

47,66 

2.  7,52 

0,5584 

48,01  2.  7,20 

Oenanthol    .     . 

C,H,,0 

0,5516 

62,88 

2.  7,61 

0,5349 

60,96  2.  6,48 

7,56 

'~    6,84 

Aceton    .    .    . 

CsH^O 

0,5622   32,60;     — 

0,5706  '  33,09  -     — 

Metylhexylketon 

• 

CgHieO 
CHjO, 

0,5530 
0,5264 

70,77 
24,20 

5.  7,65 

0,5305 
0,5264 

67,90 
24,20 

5.  6,98 

Ameisenaäure  . 

— 



Essigsäure    .    . 

C,H,0, 

0,5265 

31,59 

7,39 

0,5240 

31,44 

7,24 

Butters&ure 

C,H,0, 

0,5388 

47,41 

2.  7,91 

0,5152 

45,34  2.  6,95 

Iwvaleiiansäure 

C5H10O, 

0,5487 

55,96 

8,56 

0,5000 

51,00 

5,66 

Capronsäure     . 

CA,0, 

0,5654 

65,59 

9,65 

8,38 

0,5203 

60,35 

9,35 

7,55 

Benzol     .    .    . 

CeHe 

0,4331 

33,77 

— 

0,4310  1  33,50 

— 

Toluol     .    .    . 

C,Hs 

0,4496 

41,30 

7,53 

0,4355   40,06       6,50 

Aeihylbenzol    . 

C,H,, 

0,4607 

48,83 

7,53 

0,4517    47,88       7,82 

Mesitylen     .     . 

CöHjj 

0,4730 

56,76 

7,93 

0,4593  i  55,11 

.1 

7,23 

7,66 

7,18 

Amylen  .    .     . 

CftHjo 

0,5428 

37,99 

— 

i            ! 

Cjqnrylen     .    . 

CsH,, 

0,5514 

61,75  ^3.  7,90  1  0,5448 

60,90 1     - 

Methylal.    .    . 

CsHeO, 

0,5061 

38,46       -      ,      - 

—    1     — 

Acctal.    .    .    . 

• 

CeH,,0, 

0,5147 

60,73 

3.  7,76 

0,5125 

60,47 
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II 


III 


IV 


VI 


VII    Vm 


Acetylchlorid   .  .  .  . 

Propionylchlorid  .  . 

BalyTylchlorid  .  .  . 

Valeiylchlorid  .  .  .  . 

Aethyldichloracetat  .    . 
Aethyldichlorpropionat 

Anilin      .     . 
Orthotoluidin 


Chloral    .    . 
Butylchloral 

Propyljodid 
Isobutyljodid 


Propylaldehyd 
Aceton    .    .    . 

Buttersäure 
Isobuttersäure 

Butyrylchlorid 
Isobutyrylchlorid 

Aethylenchlorid 
Aethylidenchlorid 

Propylbromid  . 
Isopropylbromid 

Propylacetat    . 
Isovaleriansäure 

AUylalkohol     . 
Propylaldehyd 


Amylen  .  . 
Diallyl  .  . 
Aethylbenzol 

Aethylalkohol 
AUylalkohol 


C^HgOCl 
C,H,0C1 
QHyOCl 
|C,H,0C1 

1 0411^0^01^ 

CeH,N 

JC,HC1,0 
jC^H^ClsO 


0,3577 

0,8768 

0,3988 

j  0,4101 

0,3461 
0,8687 

I  0,5130 
'  0,5214 


!  27,89 
I  34,62 
42,22 
50,42  I 

I 
54,33  I 
62,64 ! 

I  I 

47,71  , 

55,79 


6,73 
7,60 
8,20 
7,41 

8,31 

8,08 


|C,H,J 
C4HaJ 


0,2581  ,  37,68 
0,3116  '  53,82  2^ 

0,2002  '  34,03  ' 
0,2275    41,86  I 


0,3565 
0,3774 
0,8983 
0,4161 

0,3370 
0,3504 

0,5034 

0,4940 

! 

i  0,2575 


27,80 
84,72 
42,12 
49,93 


6,93 

7,50 
7,51 


52,901  - 

59,92 1  7,02 

49,81  - 

52,86  ■  6,05 

37,60,  - 


8^7   0,3096    53,75  2.  8,07 

—      j  0,2000  !  34,00  I    - 
7,83  I  0,2280  '  41,95  •     7,«5 


Isomere  Yerbindnngen. 


.  iCsHO 
.    C^HeO 

.  C4H.0, 

•  JC4H,0, 

I 
.   C4H-OCI 

.    C4H,0C1 
.   C,H4C1, 

CgXi4Clf 


I 


I  0,5623    32,61 
[  0,5622    32,60 

0,5388  '  47,41 
0,5410  j  47,60 

0,3983  ;  41,22 
0,3883  I  41,05 

0,3140  I  31,08 
0,3047    30,15 


I 


0,01 
0,19 
1,17 
0,93 


0,5794  1  33,60  j 
0,5706  33,09  j 


0,5152 
0,5146 


45,34 
45,28 


0,3983  42,22 
0,3911  I  41,45 


^,3153 
0,3147 


31,21 
31,15 


.  CgHyBr,   !  0,2624  I  32,26  I 

.  ICsH^Br,      '  0,2620  I  32,20  i      0,06 


.  ICsHjoO,      I  0,4886  j  49,84  j     — 
.  iCsHjoOs      I  0,5487  ,  55,96  ;      6,12 

.   iCgHeO         1 0,6569  I  38,08       — 


0,2560    31,48 
0,2580   31,76 

0,4880 ,  49,84 
0,5000   51,00 


.    CsHeO         ,0,5623.32,60 

Verbindnngeii  mit  C-Differenxen 


0,6441  ,  37,35 
5,48  :  0,5794  ;  33,60 


10,11,0 


:  0,5428  i  37,99  j  — 
{  0,5270  I  43,21   5,22 
I  0,4607  I  48,83  2.  2,81 

I  0,6587  ;  30,31       — 
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0,51 
0,06 
0,77 
0,06 
0,28 


I     - 


I    - 


1.12 
a,75 


0,6970  '  32,06  ]    - 


I  0,6567  I  38,08  |      7,77  ,  0,6441  i  37,35  I     5,30 
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II 


III 


IV 


VI 


VII 


vm 


Propjlalkohol  . 
Benzjlalkohol  . 

Bntylalkohol    . 
Mesityloxyd 

Aethjlcarbonat 
Acetessigester  . 

Valeral    .     .    . 
Mesityloxyd 

Methylal.     .    . 
Bottersänre 
Allylacetat  .    . 

Esdgsänre    .    . 
Parfurol  .     .    . 

CaproDBfture 
Aethyldnnamat 

Acetal     .     .    . 
Aetbylhydrocinnamat 

AUylchlorid      . 
Chlorbenzol 
PropionylcUorid 
Benzoylchlorid 


CjHsO 
C^HeO 

C,H,oO 

I  C5H,„0 
C.H„0 

CAO, 

CsHgOj 


C2H403 

CgHijOi 
CiiHijOj 

CiiH,402 

CaH^Cl 
CeH,Cl 
C3H5OCI 
C^HftOCl 


0,6748 


40,50 


0,5344  I  58,71 


0,6873 
0,5180 

0,4751 
0,4910 

0,5543 
0,5130 


50,91 
50,27 

56,06 

63,83 

47,66 
50,27  I 


4,55 
0,64 

7,77 
2,60 


0,6786 
0,5110 

0,6675 
0,5008 

0,4640 
0,4770 

0,5584 
0,5003 


40,71 
55,18 

49,39 
49,03 

54,75 
62,01 

48,01 
49,03 


0,5061  38,46! 
0,5388  47,41  \ 
0,4814    48,14  I 

0,5265  j  31,59  | 
0,4312  I  41,39  3.  3,40 

0,5654  I  65,59 
j  0,4620  :  81,31  15. 

!  0,5147    60,73 
0,4808    85,58  ,5. 

0,3984    30,26  1 
0,3426  \  38,37  ,3. 
0,3763  ,'  34,62  I 
0,3538  ;  49,53  I4. 


8,95 
0,73 


3,12 


4,95 


I 


0,5152 
0,4791  I 

0,5240 
0,4185 ' 

0,5203 
0,4300 

0,5725 
0,4412 


|45;84 

I  47,91 

31,44 
40,17 

60,35 
75,68 

60,47 
78,53 


2,70       - 
—        0,3774 
3,72    0,3330 


34,72 
46,62 


3,82 
0,36 
7,26 
1,0 

2,57 
2,91 
8,06 
3,61 

4.  2,97 


Yerbindniigeii  mit  Hs-Difierenzen. 


Benzol  .  . 
Diallyl  .  . 
Hesan      .    . 

Aethylbenzol 
Caprylen 

AUylalkobol 
Propylalkohol 

Allylacetat  . 
Propylacetat 

Allylchlorid 
Propylchlorid 


CeHe     . 

CsHeO 
CaHsO 

CjHjoOa 

CsH^Cl 
CHtCI 


0,4331  ;  33,77  "     — 
0,5270  I  43,21  2.  4,72 
0,5690,'  48,93  12.  2,86 

!  0,4607  I  48,83  I     — 
0,5514    61,75  .3.  4,36 

0,6567    38,08      — 
10,6748   40,50'      2,42 


I  0,4814  I  48,14 
:  0,4888   49,84  | 


1,70 


I  0,3984    30,26  1     - 
0,4042    31,60,      1,34 


0,4310 
0,4975 
0,6000 

0,4517 
0,5448 

0,6441 
0,6786 

0,4791 
0,4880 


33,50 1     — 
40,79  {2.  3,65 
51,60  2.  5,40 

47,88 ;     — 

60,90  3.  4,34 

I 
87,25  1     — 

40,71        8,46 


47,91 
49,77 


1,86 
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m  1  IV 


VI     vn  j  vm 


Aethylcinnamat    .    . 
Aethylhydrocinnamat 

Anilin      .    .    . 
Triäthylamin    . 


Furfürol  .  . 
Allylacetat  . 
Valeriansäure 

Benzylalkohol 
Oenanthoi    . 


Methylbexylketon 
Oaprylalkobol  . 

Capronsäure 
Acetal     .    .    . 


Propylaldehyd 
Propylalkohol  . 

Valeral    .    .    . 
Amylalkohol 


CiiHijOa 
C11H14O8 

:  CeH,N 

I  CjHioOg 
'  C,HsO 

CsHjgO 

CÖH140, 

C,HeO 
C5H,oO 


0,4620  I 
<  0,4d08  I 

0,5130 
0,5376  I 

0,4302 

I  0,4814 
,  0,5487 

!  0,5344  I 

0,5516 ' 

0,5530 
0,6776 

0,5654 
0,5147 

0,5623 
0,6748 

0,5548 
0,6877 


T" 


81,31 
85,58  I 

47,71 
54,30  ,4< 

41,39 
48,14 
55,96 

58,71 

62,88 

70,77 
87,54 

65,59 
60,73 

32,61 
40,50  I 

47,66  ; 
60,54  i 


4,27 


0,4300 
0,4412 


—       0,5034 
1,65  !  0,5528 


75,68'    - 
78,53      2,85 

46,81,    - 


8,38 

7,82 


0,4185 
0,4791 
0,5000 


—       0,5110 
1,39  I  0,5349 


16,77 

-4,86 

7,89 

12,88 


55,87 

40,17 
47,91 
51,00 

i  56,18 
!  60,96 


4.  2,26 

2.  3,8" 
3,09 

3.  1,93 


0,5305 
0,6350 

0,5203  , 
0,5125 

0,5794 
0,6786 

0,5584 
0,6499 


67,90 

82,55  14,65 

60,35;  - 

60,47  !  0,12 

33,60 :  - 

40,71  j  7,4 

48,01  - 

!  57,12  I  9,4 


Yerbindaugeu  mit  O-DiffereMen. 


Amylen 
Valeral 


Diallyl     .... 
Meeityloxyd     .    . 

Toluol     .... 
Benzylalkohol  .    . 

Caprylen      .    .    . 
MethylhezylketoQ 

Methylalkohol  .    . 
Orthoameisensäure 


Valeral    .    .    . 
Valeriansäure  . 

Propylacetat     . 
Aethylcarbonat 


CeHio 
CeH^oO 

CjHg 
C^HgO 

C,Hi6 

CH4O 
CHA 

CsH^oO 
CjHjoOa 


0,5428 
0,5543 

0,5270 
0,5130 

0,4496 
0,5344 

0,5514  j 
0,5530  I 

0,6564 
0,6374 

0,5543 
0,5487 

0,4886 
0,4751 


37,99  ' 
47,66 

48,21 
50,27 

41,30 
58,71 

61,75 
70,77 

20,99 
40,79  1: 

47,66  ; 
55,96 

49,84 
56,06 


9,67 

7,06 

17,41 

9,02 

I.  9,9 
8,3 


—     I 


0,4855  j  40,06 
0,5110  j  55,18 

0,5448  I  60,90 ; 
0,5305  I  67,90 


15,12 


7,00 


0,7082  22,65   - 
0,6353  ,  40,66  2.  9,0 

0,5584  '  48,01  i  - 
0,5000  51,00   3,00 


—   0,4880  j  49,77   - 
6,22  i  0,4640  \  54,75   5,00 
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Aethyloxalat    .    . 

Valeiylchlorid  .    . 
Aethylchlorpropionat 

Allylchlorid      .    . 
Propionylchloiid  . 

Butyic^oral     .    . 
Aethyltrichloracetat 

Propylalkohol  .    . 
Hethylal.    .    .    . 


Gapronsäure 
Paraldehyd  . 


n 


m 


CeHjoO  ,  0,5130 
CeHioOs  0,4910 
CeHioO,     1 0,4632 

C5H9OCI  0,4202 
CsHeOaCl  I  0,4084 

C3H5CI  1 0,3984 
CgHjClO  '  0,3783 

C4H5CI8O  0,3116 
C^HjCljO,  0,3035 

CsH^O  i  0,6748 
CsHgO,        0,5061 

CeHjgO,  j  0,5654 
CgH^Og     1 0,4679 


IV 


\T     VII    vm 


50,27 
63,88 
67,62 


50,42  , 
55,68  I 

30,26  I 
34,62  : 

54,22 
57,66 

40,50 
38,46  [ 

65,59  ! 
61,76  I 


6,28 
3,80 

5,26 

4,36 


0,5003 
0,4770 
0,4500 

0,4161 
0,4005 


49,03 
62,01 
65,70 


2.  6,5 
3,70 


49,93 1     — 
54,57  ]      4,54 


—      ,  0,3096 
3,44    0,3007 


-2,0 


-3,87 


53,86  j     — 
57,13 ,      3,27 


0,5203    60,35 
0,4663  I  61,55 


1,20 


Yerbindaugeu  mit  Umtausch  von  H  gegen  CI. 


Propylaldehyd      .    .    . 
Propionylchlorid  .    .    . 

CsHeO 
CsHßClO 

0,5623  1  32,61 
0,3763    34,62 

2,00 

0,5794 
0,3774 

33,60 
34,72 

1,12 

Valeral 

Valeiylchlorid .    .    .    . 

C.H,oO 
CbH^CIO 

0,5543 
0,4202 

47,66'     — 
50,42  1      2,76 

0,5584 
0,4161 

48,01 
49,93 

1,92 

Buttereäure 

Aedjyldichloracetat  .    . 
Ae&yltrichloracetat 
Valeriansftore  .... 
Aetbjldichlorpropionat 

C,HA 

C,HeCl,0, 

C^H^ClsO, 

C5H,oO, 

C^HgCIjO, 

0,5388 
0,3461 
0,3035 

0,5487 
0,3687 

47,41       - 
54,33  2.  3,46 
57,66        3,33 
55,96      — 
62,64  2.  3,84 

0,5152 
0,3370 
0,3007 
0,5000 
0,3504 

45,34 
52,90 
57,13 
51,00 
59,92 

2.  3,88 
4,23 

2.  4,46 

BcMol 

Chlorbenzol      .... 

CeHjCl 

0,4331 
0,3426 

33,77       - 
38,37        4,60 

0,4310 
0,3308 

33,50 
37,04 

3,54 

Botfrylchlorid      .    .    . 
Butylchloral     .... 

C^H^CIO  ,0,3983 
C^HjCljO    0,3116 

42,22 
54,22 

2.  6,0 

0,3983 
0,3096 

42,22 
53,86 

2.  5,8 

Acetylchlorid    .... 
Chloral 

CjHaClO 

CjHClgO 

0,3577 
0,2581 

27,89 
37,68 

2.  4,90 

0,3565 
0,2575 

27,80 
37,60 

2.  4,90 

Benzol 
Anilin 


Verbindnugeii  mit  NH- Differenz. 


0,4331  33,77;  —   1 0,4310 
0,5130  47,71}  13,94  I  0,5034 


33,50 
46,81 


13,31 
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I       1   II 

in     IV  1    V 

VI 

Vll 

vm 

Toluol     .... 
Orthotoluidin    .    . 

Hexan     .... 
Triäthylamin    .    . 

C,H,N 
CeH,,N 

0,4496 
0,5214 

0,5690 
0,5376 

41,80 
55,79 

48,93 
54,30 

14,49 
5,63 

0,4335 
0,4940 

0,6000 
0,5528 

40,06 
52,86 

51,60 
55,87 

12,80 
4,27 

Umtausch  Ton  Halogenen. 


Propylchlorid 
Propylbromid 
Propyljodid  . 


CsHjCl 
C,H,Br 
C3H7J 


I  0,4042  I 
0,2624  I 

!  0,2002  I 


31,60 
32,26 
34,33 


0,2560 
I  0,2000 


—  0,3308 

—  1 0,2457 


31,48 
34,10 


37,04 
88,56 


Chlorbenzol      .     .       CeHjCl  *!  0,3426  j  38,37 
Brombenzol      .     .      CftH^Br   1 0,2523  |  39,60 

Aus  diesen  Tabellen  geht  hervor,  dass  die  Differenz  der 
Molecularwärme  homologer  Verbindungen  bei  20^  Siedepunkt 
und  bei  20  bis  100^  recht  regelmässig  ist,  und  zwar  ergibt 
sich  im  ersteren  Falle  eine  Differenz  von  8,0  im  zweiten  7,5. 
Eine  Ausnahme  machen  die  Alkohole,  die  eine  verhaltniss- 
mässig  hohe  specifische  Wärme  haben  und  deshalb  die  Diffe- 
renzen 9,7  resp.  8,5  geben. 

Bei  den  isomeren  Verbindungen  ergibt  sich,  dass  iso- 
mere Körper  von  ähnlicher  Zusammensetzung  die  gleiche 
Molecularwärme  besitzen,  dagegen  ist  die  Molecularwärme 
isomerer  Körper  unähnlicher  Zusammensetzung  verschieden. 

Bei  den  Tabellen,  die  Kohlenstoff-,  Wasserstoffdifferenzen 
etc.  enthalten,  zeigen  sich  neben  Begelmässigkeiten  auch 
Ausnahmen.  Es  mag  dieses  davon  herrühren,  dass  Verbin- 
dungen von  ganz  verschiedener  Constitution  miteinander  ver- 
glichen werden. 

Da  doch  das  Material  nicht  genügend  gross  ist,  um  mit 
Sicherheit  auf  den  Einfluss  der  Constitution  einen  Rück- 
schluss  zu  machen,  und  zumal  auch  die  Bedeutung  der  in- 
neren Arbeit  der  Flüssigkeiten  für  die  specifische  Wärme 
nicht  bekannt  ist,  so  enthalte  ich  mich  jeder  theoretischen 
Betrachtung  und  lege  meine  Beobachtungen  vor  als  einen  An- 
fangsversuch, das  Verhältniss  der  specifischen  Wärme  flüssiger 
organischer  Verbindungen  zu  ihrer  Zusammensetzung  aas- 
findig zu  machen. 
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Um  an  die  berührten  Fragen  näher  herantreten  zu 
können,  wird  es  noth wendig  sein,  ein  möglichst  umfang- 
reiches Material  zu  untersuchen,  dessen  Beschaffung  mir  im 
Augenblick  nicht  möglich  ist. 

Im  Interesse  dieser  Untersuchungen,  durch  welche  man 
gewiss  im  Stande  sein  wird,  wichtige  theoretische  Resultate  zu 
Tage  zu  fordern,  möchte  ich  mich  an  die  chemischen  Insti- 
tute mit  der  Bitte  wenden,  mir  etwa  20  g  von  den  zu  ihrer 
Verfügung  stehenden  reinen  flüssigen  sowohl  anorganischen 
als  auch  organischen  Verbindungen  zur  Disposition  stellen  zu 
wollen,  die  ich  unversehrt  zurückzuliefem  mich  verpflichte, 
was  ich  um  so  eher  thun  kann,  als  sie  keinerlei  Verbrauch 
nnterworfen  sind. 

Durch  solches  Entgegenkommen  würden  diese  Unter- 
suchungen zu  Ende  geführt,  und  der  sich  immer  wichtiger 
erweisende  physikalische  Theil  der  Chemie  durch  eine  nicht 
unwichtige  Thatsache  bereichert  werden  können. 

Technische  Hochschule  zu  Aachen. 


Bettrüge  »ur  Lehre  vom  induci/rten  Magnetis- 
mus;  von  Eduard  Rieche.^) 


I.    Zwei  approximative  Lösungen  des  Problems  der  magne- 
tischen Induction. 

Wenn  man  das  genannte  Problem  in  approximativer 
Weise  für  einen  Eisenkörper  von  beliebig  gegebener  Gestalt 
lösen  will,  so  liegt  es  nahe,  die  Lösung  durch  Anwendung 

1)  Die  unmittelbare  Veranlassung  zu  der  Veröffentlichung  der  folgen- 
den Bemerkungen  wurde  mir  durch  eine  Aeusserung  des  Hm.  C.  Bauer 
in  seiner  Abhandlung:  „Neue  Untersuchungen  über  den  Magnetismus", 
Wied.  Ann.  11.  p.  394.  1880  gegeben.  Derselbe  sagt:  „Mit  sehr  kleinen 
Kräften  hat  nur  Riecke  ezperimentirt,  aber  keine  Resultate  erhalten/^ 
Dass  diese  Bemerkung  auf  einem  Irrthume  beruht,  ergibt  sich  aus  dem 
Inhalte  des  vierten  Abschnittes  der  vorliegenden  Abhandlung. 
Ann.  d.  Pbyt.  u.  Chem.  N.  F.  XIII.  30 
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des  Principes  der  Superposition  zu  bewerkstelligen.    In  der 
That  beruhen  auf  diesem  Gedanken  die  von  Beer  und  im 
Anschlüsse  an  denselben  von  L.  Weber  ^)   gegebenen  L5 
sungen     Man  bestimmt  zunächst  diejenige  magnetische  Yer 
theilung,  welche  in  dem  Körper  entsteh^,  wenn  nur  die  ge- 
gebenen magnetisirenden  Kräfte  berücksichtigt  werden.  Nennl 
man  die  mit   dieser   Vertheilung    äquivalente   Oberflächen 
belegung  eine  Belegung  erster  Ordnung,  so  kann  man  nun 
die  Kräfte  bestimmen,  welche  von  derselben  auf  das  Innere 
des  Eisenkörpers  ausgeübt  werden.    Aus  der  alleinigen  Be- 
rücksichtigung dieser  Kräfte  ergibt  sich  eine  zweite  magne- 
tische  Vertheilung,    sowie    die    mit    ihr    äquivalente   Ober- 
flächenbelegung zweiter  Ordnung;   die  alleinige  Berücksich- 
tigung der  von  dieser  herrührenden  Kräfte  führt  zur  Be- 
stimmung einer  Oberflächenbelegung  dritter  Ordnung  u.  s.  £ 
Der  schliessliche  magnetische   Zustand    des  Körpers    wird 
durch  Superposition  der  successive  berechneten  Vertheilungen 
erster,  zweiter,  dritter  .  .  .  Ordnung  gefunden.    Die  beiden 
im  Folgenden  mitgetheilten  Anwendungen  des  Principes  der 
Superposition  unterscheiden  sich  von  den  zuvor  erwähnten 
dadurch,  dass  der  gegebene  Körper  in  Volumenelemente  von 
besonderer  Gestalt  zerlegt  wird.  Mit  Hülfe  dieser  Zerlegung 
ergibt  sich  dann  ein  sehr  anschaulicher  Process,  durch  wel- 
chen die  äquivalente  Oberflächenbelegung  ganz  unmittelbar 
erzeugt  werden  kann. 

Erste  Lösung.  Das  Potential  der  gegebenen  magne- 
tisirenden Kräfte  sei  F.  Wir  construiren  die  Kraftlinien, 
welche  diesem  Potentiale  entsprechend  das  Innere  des  Eisen- 
körpers durchsetzen.  (Fig.  1).  Grenzen  wir  an  irgend  einer 
Stelle  der  Oberfläche  des  Körpers  ein  kleines  Element  dc^ 
ab,  so  werden  die  von  dem  Rande  desselben  entspringenden 
Kraftlinien  einen  engen  Oanal  bilden,  welcher  das  Element 
da^  verbindet  mit  einem  gegenüberliegenden  Elemente  der 
Oberfläche  da^.  Wir  construiren  die  Axe  dieses  Canals  und 
bezeichnen  den  Abstand  irgend  eines  Punktes  derselben  von 
ihrem  in  dem  Element  da^  liegenden  Anfangspunkt  durch 

1)  L.  Weber,  Zur  Theorie  der  magnetischen  Induction.    Kiel  1877. 
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If  dann  ist  die  an  irgend  einer  Stelle  des  Canals  wirksame 
magnetisirende  Kraft  gegeben  durch: 


dF 

dl  ' 


Indem   wir  den  Canal  durch  zwei  aufeinanderfolgende 
Flächen  gleichen  Potentiales  durchschneiden^  grenzen  wir  in 


Fig.  1. 

demselben  ein  Volumenelement  aßa'ß'  von  solcher  Grösse 
ab,  dass  die  magnetisirende  EJraft  im  ganzen  Inneren  des- 
selben als  constant  betrachtet  werden  kann.  Die  für  unsere 
erste  Lösung  wesentliche  Annahme  besteht  nun  darin,  dass 
die  nach  der  Bichtung  der  Kraftlinien  zu  nehmende  Längen* 
dimension  des  Elementes  äusserst  gross  sei  im  Verhältniss 
zu  den  Dimensionen  des  Querschnitts.  Unter  dieser  Vor- 
aussetzung ist  dann  das  in  dem  Volumenelement  inducirte 
magnetische  Moment  gegeben  durch: 

wo  da  den  mittleren  Querschnitt  des  Elementes,  dl  seine 
Länge  bezeichnet,  k  ist  die  von  F.  Neumann  eingeführte 
Magnetisirungsf unction,  welche  jedoch  im  Folgenden  als  eine 
Constante  betrachtet  werden  soll.  Diesem  Momente  ent- 
spricht eine  Belegung  der  Endflächen  des  Elementes  mit 
magnetischer  Masse,  und  zwar  kommt  auf  die  Endfläche  a  ß 
die  Menge  —  k(dFjdl)da)  von  positivem  Fluidum,  auf  die 
Anfangsfläche  aß  die  Menge  k{dFldl)dm  von  negativem. 

Gehen  wir   über  zu   einem  benachbarten  in  derselben 
Weise  aus  dem  Canal  herausgeschnittenen  Volumenelement 

80* 
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aß' aß"^  dl'do)',  so  ist  das  in  diesem  inducirte  magnetische 
Moment  gleich: 

—  h-r^dt  d(ti\ 
dl 

Die  Belegung  der  Endfläche  gleich  —  ä(Ö-F/ö/')c?(ö',  die  Be- 
legung der  Anfangsfläche  aß'  gleich  k  [dFjdl)  dw'.  Auf  dieser 
letzteren  Fläche,  ala.  der  gemeinsamen  Endfläche  der  beiden 
betrachteten  Volumenelemente  entsteht  somit  eine  Gesammt- 
belegung: 

Die  in  der  Klammer  enthaltene  Differenz  ist  aber,  einer 
bekannten  Eigenschaft  des  Potentiales  zufolge,  gleich  Null, 
sodass  sich  die  beiden  entgegengesetzten  Belegungen  der 
Fläche  aß'  gegenseitig  zerstören.  Derselbe  Schluss  wird  sich 
aber  bei  je  zwei  weiteren  aufeinander  folgenden  Volumen- 
elementen, welche  in  der  angegebenen  Weise  aus  dem  be- 
trachteten Canal  herausgeschnitten  werden,  wiederholen,  und 
daraus  ergibt  sich,  dass  der  ganze,  in  jenem  Canal  erzeugte 
Magnetismus  sich  ersetzen  lässt  durch  eine  Belegung  des 
Endquerschnittes  doj^  mit  der  nordmagnetischen  Masse 
—  k{dFldl^)dcD2,  und  eine  Belegung  des  Anfangsquerschnittes 
d(o^  mit  der  stidmagnetischen  Masse  k{dFjdl^)dfüy 

Da  nun  nach  dem  Vorhergehenden: 

I  dF  j  ,  oF  j  r  oF  j 

kjj-dco,^k^^da>,^k-^do), 

so  ergibt  sich  für  die  Wirkung  des  Potentials  F  auf  die  in 
dem  betrachteten  Canal  enthaltene  Eisenmasse  die  folgende 
Interpretation: 

Verstehen  wir  unter  dm  irgend  einen  Querschnitt  des 
Canals,  unter  /  die  mit  der  Richtung  einer  Kraftlinie  zu- 
sammenfallende Axe  desselben,  so  wird  durch  das  Potential 
F  eine  Strömung  magnetischen  Fluidums  in  der  Richtung 
der  Axe  veranlasst,  und  zwar  ist  die  Menge  nordmagnetischen 
Fluidums,  welche  infolge  dieser  Strömung  von  dem  Anfangs- 
querschnitte zu  dem  Endquerschnitte  übergeht,  gegeben  durch: 

i,^F, 
-k-^dco. 
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In  Wirklichkeit  wird  nun  unser  Canal  nicht  begrenzt 
durch  die  Querschnitte  doo^^^  und  du}2f  sondern  durch  die 
Elemente  da^  und  dcr^  der  Oberfläche  des  Eisenkörpers;  es 
erscheint  daher  zweckmässiger,  das  Element  dtj^  zum  Aus- 
gangspunkt der  betrachteten  Strömung  zu  machen,  das  Ele- 
ment da2  zu  ihrem  Endpunkt.  Thut  man  dies,  so  ergibt 
sich  unmittelbar  ein  Ausdruck  für  die  in  diesen  Elementen 
durch  die  Strömung  erzeugte  Oberflächendichtigkeit.  Es  ist 
nämlich,  wenn  n^  und  »2  die  inneren  Normalen  der  Elemente 
da^  und  doz  bezeichnen: 

do)^  =  da^  cos  (n^,  /J,  duj^  =  —  rfcg  cos  {ji^ ,  /j), 

somit: 

jdF   .  ,    ÖJ*, J  .dF,  ,dF, 

dl  on^      2'  dl  ö«!       1 

Die  infolge  der  Strömung  auf  dem  Elemente  da^  sich 
niederschlagende  Menge  nördlichen  Fluidums  ist  somit  gege- 
ben durch: 

BF 

die  in  dem  Elemente  da^   zurückbleibende  Menge  südlichen 
Fluidums  ist  gleich: 

Es  entsteht  somit  infolge  der  Strömung  in  den  End- 
flächen des  Canals  eine  Belegung  der  Oberfläche,  deren 
Dichtigkeit  in  jedem  Falle  gegeben  ist  durch: 

.dF 

WO  rii  die  innere  Normale  des  Oberflächenelementes  de. 

Für  den  durch  die  alleinige  Wirkung  des  Potentiales  F 
in  dem  ganzen  Eisenkörper  hervorgerufenen  magnetischen 
Zustand  ergibt  sich  hieraus  der  Satz: 

Zerlegen  wir  den  gegebenen  Körper  in  lauter 
unendlich  dünne  Bohren,  deren  Axen  Kraftlinien 
des  Potentiales  F  sind,   so  kann   die  Oberflächen- 


*^^^2» 
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belegung  erster  Ordnung  erzeugt  werden  durch 
eine  Strömung  des  positiven  magnetischen  Fluidums 
in  der  Richtung  der  Kraftlinien.  In  jeder  Röhre 
ist  die  Menge  nördlichen  Fluidums,  welche  durch 
jene  Strömung  von  dem  Anfange  derselben  zu 
ihrem  Ende  geführt  wird,  gleich: 

Die  hierdurch  erzeugte  Oberflächendichtigkeit 
erster  Ordnung  ist  gleich: 

,  dF 

Hier  bezeichnet  da  einen  Querschnitt  von  irgend  einer 
jener  Bohren,  /  das  zwischen  demselben  und  ihrem  Anfange 
liegende  Stück  der  Axe,  k  die  Magnetisirungsfunction  von 
F.  Neumann,  ni  die  innere  Normale  eines  Oberflächen- 
elementes  c/rr. 

Um  zu  der  Oberflächenbelegung  zweiter  Ordnung  zu 
gelangen/ haben  wir  zunächst  das  von  der  Belegung  erster 
Ordnung  ausgeübte  Potential  zu  bestimmen.  Ist  Ti  die  re* 
ciproke  Entfernung  eines  Oberflächenelementes  de  von  einem 
im  Inneren  des  Eisenkörpers  gelegenen  Punkte,  so  ergibt 
sich  für  dieses  Potential  der  Werth: 


^i=*/^'l?'^'^- 


Wenden  wir  auf  dieses  den  vorhergehenden  Satz  an,  so 
erhalten  wir  für  die  Oberüächendichtigkeit  zweiter  Ordnung 
den  Werth:  ^  „ 

und   daher  wird   das   von   der  Oberflächenbelegung  zweiter 
Ordnung  ausgeübte  Potential: 


^2=*/^'S:''*^- 


dn,' 

Die    wiederholte  Anwendung    derselben  Betrachtungen 
liefert  die  weiteren  Formeln: 
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Durch  Addition  derselben  ergibt  sich: 
F,  +  F,  +  F,  +  ...^kfT^^^-^-\^f^-^^äda. 

Setzen  vir: 

F,  +  F,  +  F^  +  ...^Qi, 

seist:  Q,^kjTi^-^^^da, 

^  0  lis 

also  Qi  das  inducirte  Potential.  Die  an  irgend  einer  Stelle 
je,  y,  z  des  Eisenkörpers  in  der  Volumeneinheit  inducirten 
magnetischen  Mbmente  a,  ß,  y  ergeben  sich  mit  Hülfe  .der 
Formeln: 

da?        '      ^  dy        ^     '  dz 

d.  h.  durch  Superposition,  der  successive  inducirten  Momente 
erster,  zweiter,  dritter  .  .  .  Ordnung. 

Die  Anwendbarkeit  der  im  Vorhergehenden  entwickelten 
Methode  ist  natürlich  gebunden  an  die  Convergenz  der  Eeibe: 

F^+F^  +  F^  +  :... 
welche,  wie  man  leicht  sieht,  nach  steigenden  Potenzen  von 
k  fortschreitet;  da  k  im  allgemeinen  weit  grösser  als  1  ist, 
so  kann  diese  Convergenz  nur  dadurch  herbeigeführt  werden, 
dass  der  von  der  Gestalt  des  Eisenkörpers  abhängende' Factor 
der  Functionen  i^^,  -Fg,  Fj  . . .  in  vorwiegendem  Maasse  der 
Null  sich  nähert.  Wenn  wir  aber  die  Convergenz  der  Reihe 
-Fj  +  i^  +  F3  +  .  .  .  voraussetzen,  so  lässt  sich  dieselbe  mit- 
telst der  folgenden  Betrachtung  in  die  von  Carl  Neumann^) 
gegebene  Entwickelung  transformiren. 

Die  von  C.  Neumann  gegebene  Lösung  des  Problems 
der  magnetischen  Induction  beruht  auf  Folgendem.  Er  leitet 
zunächst  aus  dem  Potential  F  der  gegebenen  magnetisiren- 
den  Kraft  eine  Reihe  von  neuen  Functionen  ab  durch  den 
Process: 

Fi  =  ^fF'^äa,        F"=^fF'pda, 

Dann  ergibt  sich  für  das  inducirte  Potential  Qi  der  Aus- 
druck: 


1)  C.  Neamann,  Untersuchungen  über  das  logarithmische  und  New- 
ton'sche  Potential,  p.  248. 
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«'  =  1  +  4,r*{^-  + 1  fL^'  +  (m^  ^"  +  -1  -^'- 

Zwischen  den  von  uns  eingeführten  Functionen  fj,  fj, 
i^3  . . .  und  den  Functionen  F',  /^', .  F"' . .  .  bestehen  die  Be- 
ziehungen: 

Allgemein: 


und  daher: 

(  ^-*  IVoo  =  f  ^-^  Yf+  M  f-^"^  -  V-A 

fn\  I     4nk     \n      Fn 

Nehnien  wir  nun  an,  dass  die  Glieder  der  Beilie 
F^  +  F^  +  . .  .so  stark  gegen  Null  convergiren,  dass  wir  die- 
selbe mit  dem  Grliede  F«  abbrechen  können ,  so  werden  die 
folgenden  Gleichungen  die  abweichende  Form  annehmen: 

Vl  +  47rifc;  '■  ''\l+4nk) 

^(n-^m](    4nk     y^^  F,  (n-^m\(     4nk     Y'^''    F, 

'*'V     1     /li+47r;t;        47r*"*'\     2     )\\^4nkl        '(4nkY 

.[n^m\lj7fk    \»+«     K 
Somit  ergibt  sich  durch  Addition: 

■^..       ^  In  +  ».\  /     4n M"*" 
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•oder,  wenn  wir  die  Summen  entwickeln: 


\n+m 


p[n-rvi)  __ 


-f-  \l  +  ink) 


•! 


.+ 


•1. 


••)- 


+ 
+ 

imd  hieraus: 

I  (rf/.  ^r"^-'"^"'  =  (1  +  4^^*)  (^+  /;  +  F,  4-  F3  + 

68  ergibt  sich  somit,  dass  die  Reihe  -Fj  +  i^  +  /^  +  . .  . 
identisch  ist  mit  dem  aus  der  Neumann'schen  Theorie  si'Ch 
ergebenden  Werthe  von  Qi\  gleichzeitig  ergibt  sich,  dass  die 
Reihe  i^j  +  JFg  +  Fj  +  . . .,  wenn  sie  überhaupt  convergirt, 
stärker  convergirt,  als  die  Neumann'sche  Entwickelung. 

Zweite  Lösung,  welche  eine  unter  allen  Umstän- 
den convergirende  Entwickelung  liefert 

Der  geometrische  Apparat,  dessen  wir  uns  bei  der  Lö- 
simg  bedienen,  bleibt  im  ganzen  derselbe,  wie  bei  der  vor- 
hergehenden Untersuchung.  Wir  zerlegen  wieder  den  Eisen- 
körper in  ein  System  dünner  Röhren,  deren  Wände  durch 
Kraftlinien  des  Potentiales 
F  gebildet  werden.  Da- 
gegen werden  wir  mit  Be- 
zug auf  die  Gestalt  des  V o- 
lumenelementes  ey  /9  a'  ß\ 
welches  durch  zwei  aufein- 
ander folgende  Potential- 
fl&chen  aus  irgend  einer 
jener  Röhren  herausge- 
schnitten wird,  eine  völUg  andere  Annahme  eintreten  lassen. 
Wir  setzen  nämlich  fest,  dass  dieses  Volumenelement  gegen- 


Fig.  2. 
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wärtig  die  Gestalt  einer  äusserst  dünnen  Scheibe  besitze. 
(Fig.  2).  Bezeichnen  wir  wieder  durch  F  das  Potential  der 
gegebenen  Kräfte,  so  ist  das  durch  diese  allein  in  dem  Ele- 
mente inducirte  magnetische  Moment: 

Die  entsprechende  Belegung  der  äusseren  Oberflache 
mit  magnetischer  Masse  ergibt  sich  aus  diesem  Werth  des 
in  dem  Volumenelement  inducirten  Momentes  durch  den 
Process,  welchen  wir  bei  der  vorhergehenden  Untersuchung 
ausführlich  besprochen  haben.  Nur  ist  die  Menge  des  in 
dem  betrachteten  Canal  in  Strömung  versetzten  nordmagne- 
tischen Fluidums  gegenwärtig  gegeben  durch  den  Ausdruck: 

k       dF  , 

und  die  durch  diese  Strömung  erzeugte  Oberflächendichtig- 
,    ..  _       * BF 

Durch  die  vorhergehenden  Ausdrücke  ist  diejenige  mag- 
netische Vertheilung  bestimmt,  welche  wir  im  Vorhergehen- 
den die  Vertheilung  erster  Ordnung  genannt  haben.  Wir 
erhalten  die  Vertheilung  zweiter  Ordnung,  wenn  wir  die 
Kräfte  bestimmen,  welche  von  der  Vertheilung  erster  Ord- 
nung auf  ein  im  Inneren  des  Eisenkörpers  abgegrenztes 
Volumenelement  ausgeübt  werden,  und  darnach  das  mag- 
netische Moment  bestimmen,  welches  in  diesem  inducirt  wird; 
dabei  werden  wir  wiederum  festsetzen,  dass  die  Gestalt  des 
Volumenelementes  die  einer  nach  der  Richtung  der  Kraft- 
linien unendlich  dünnen  Scheibe  sei.  Durch  diese  Fest- 
setzung wird  aber  eine  wesentliche  Complication  unserer 
zweiten  Methode  herbeigeführt.  Man  bemerkt  nämlich  leicht, 
dass  im  Fall  eines  Volumenelementes  aß  aß'  von  der  Form 
einer  unendlich  dünnen  Scheibe  die  Vertheilung  erster  Ord- 
nung in  ihrer  Wirkung  nicht  voUstluidig  ersetzt  wird  durch 
die  Belegung  der  äusseren  Oberfläche  des  Eisenkörpers. 
Denkt  man  sich  das  Element  aßti  ß'  aus  dem  letzteren 
herausgeschnitten,  so  wird  auf  den  gegenüberstehenden  Flä- 
chen des  dadurch  gebildeten  Hohlraumes  eine  Belegung  ent- 
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stehen,  und  es  wird  durch  dieselbe  auf  das  Innere  des  Hohl- 
raumes eine  Kraft  ausgeübt  werden,  welche  für  die  Berech- 
nung des  inducirten  Magnetismus  zweiter  Ordnung  von 
wesentlicher  Bedeutung  ist.  Diese  innere  Belegung  des 
Hohlraumes  aßa  ß'  wird  somit  als  ein  integrirender  Be- 
standtheil  der  Belegung  erster  Ordnung  zu  betrachten  sein. 
Für  die  Dichtigkeiten  dieser  inneren  Oberflächenbelegung 
ergeben  sich  die  Werthe: 

auf  der  Fläche  aß        7j^{aß)^  -  YTinkT^' 

auf  der  Fläche  a' ß'    rj,  {a' ß')  =      ^  +*-/ä7* 

Was  nun  die  von  diesen  Belegungen  erster  Ordnung 
ausgeübten  Kräfte  anbelangt,  so  ergibt  sich  für  das  Potential 
der  auf  der  äusseren  Oberfläche  gefundenen  Belegung  der 
Werth: 

1        1  +  4nhj       *önj 

Aus  den  auf  aß  und  a' ß'  befindlichen  Belegungen  er- 
gibt sich  fur  das  Innere  des  Elementes  aßci ß'  eine  Kraft: 

Wollen  wir  den  inducirten  Magnetismus  zweiter  Ord- 
nung bestimmen,  so  müssen  wir  beachten,  dass  die  Kraft- 
linien des  Potentiales  Q>^  mit  denen  des  Potentiales  F  nicht 
zusammenfallen.  Es  wird  daher  nothwendig,  zwischen  der 
Wirkung  des  Potentiales  Q>^  und  der  Wirkung  der  Kräfte 
iJj  zu  trennen.  Wir  können  das  Potential  Q>^  gerade  so 
behandeln,  als  ob  dasselbe  irgend  welchen  äusseren  Kräften 
entspräche,  welche  zu  den  inneren  Kräften  R^  unabhängig 
Ton  diesen  noch  hinzukämen.  Construiren  wir  dann  ein 
Volumenelement  tt^ß^^ß-i^  welches  mit  Bezug  auf  das  Po- 
tential 01  dieselben  Eigenschaften  besitzt,  wie  das  Element 
ußoi ß'  mit  Bezug  auf  i^,  so  ergibt  sich  für  das  in  demselben 
inducirte  magnetische  Moment  der  Werth: 
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Dagegen  wird  durch  die  Kraft  R^  in  dem  .Volumen- 
element aßa  ß'  ein  magnetisches  Moment: 

inducirt.  Die  beiden  so  bestimmten  unabhängig  voneinander 
bestehenden  Vertheilungen  lassen  sich  ersetzen  durch  eine 
einzige  Belegung  der  äusseren  Oberfläche,  deren  Dichtigkeit 
gegeben  ist  durch: 

_        k dOi,        ink^      dF 

h  -  1  +47r/t  ÖTi;  "^  (1  +47r>)3Öw/ 

Zu  der  Wirkung  dieser  auf  der  äusseren  Oberfläche 
des  Eisenkörpers  befindlichen  Vertheilung  kommen  wieder 
hinzu  die  Wirkungen  der  inneren  Belegungen  auf  den 
Flächen  a^ft^,  «/,  /?/  und  aß,  aß\  Für  die  Dichtigkeiten 
derselben  ergibt  sich: 


Auf  «i/S, 

'/2(«lA)=- 

k 

1  -h^nk 

0  0^ 

'  dl,  ' 

Auf  a,'ß^' 

^2«A')  = 

k 

6  0, 

1  +4nk 

•dir 

Auf  aß 

^2(«/^  =  - 

47lP 

dF 

(1  +  471  ky 

dl  ' 

Auf  a'ß' 

'/2(«V)- 

ink^ 
(1  +  47ri0^ 

dF 

'   dl  ' 

Das  Potential  der  Belegung  €j 

ist  gegeben  durch: 

ih  =» 

*     r^T-ö^i^^ 

,        4nk 

(h 

Die  Belegungen  auf  a^ß^  und  a^ßi  üben  auf  das  Ele- 
ment a^ß^a^ß^  eine  Kraft  aus,  welche  gegeben  ist  durch: 

Die  von  dcQ  Belegungen  auf  aß  und  aß'  auf  das  Innere 
des  Elementes  aßa  ß'  ausgeübte  ^raft  ist: 

Um  die  durch  diese  Biäfte  hervorgerufene  Vertheilung 
dritter  Ordnung  zu  bestimmen,  ist  es  no th wendig,  zu  den 
im  Vorhergehenden  betrachteten  Volumenelementen  noch 
ein  drittes  hinzuzunehmen,  welches  von  zwei  Potentialflächen 
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02  ^uid  den  entsprechenden  Kraftlinien  begrenzt  wird.  Be- 
zeichnen wir  dieses  Volumenelement  durch  cc^ß^a^ß^i  so 
ergeben  sich  die  Formeln: 

^3  («1  ßi  <ßil  =  -  cTTOT  •  ^  ^^1  ^^1 ' 

Diese  drei  Yertheilungen  lassen  sich  wieder  ersetzen, 
durch  eine  einzige  Yertheilung  magnetischer  Massen  auf  der 
äusseren  Oberfläche  des  Eisenkörpers,  deren  Dichtigkeit  ge- 
geben ist  durch: 

Je Ö0J  Ank^      ?^    .      (4^^)**      ö^ 

Hierzu  kommen  noch  die  Belegungen  im  Inneren: 
/      o\  ^TiP       ö^i  /     /o/\  47rÄf*       ö<Pi 

^3(^/90  = -T1:t^^,    ^^3(«iA)  =  tTT;^'^' 


/     ZA  {inJc)'^k     dF  .   ,^M 


l+47ii-       ö^ 


Für  das  durch  die  Belegung  «3  ausgeübte  Potential  er- 
gibt sich: 

Für  die  von  den  inneren  Belegungen  ausgeübten  Kräfte: 

r>  r      ö       '  o'\  (     ^^^    Y  ÖÖ>i 

Ä3(«i/?iC.,/9,)=-(p;^:-^J.^^S 

7?    f     a     'j^'\  (     ^^^     V    ö^ 

R.iaßuß')       =.-^— --^J   -^. 

Ganz  in  derselben  Weise  ergibt  sich  ein  viertes  System 
Yon  Formeln^  durch  welches  die  inducirte  Vertheilung  vierter 
Ordnung  und  die  von  derselben  ausgeübten  Wirkungen  be- 
stimmt werden. 
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u,  («,  Ä  «« Ä )  =  -  (HTi;^*  •  -äif '''» '^"« ' 

Werden  diese  Entwickelungen  weiter  und  weiter  fort- 
gesetzt, so   ergibt  sich  schliesslich  durch  Addition  der  ftlr 
die  aufeinanderfolgenden  Belegungen  der  äusseren  Oberfläche 
aufgestellten  Potentialformeln  die  Gleichung: 
tf>i  +  a>,  +  03  +  . .  . 

Wenn,  wie  im  Folgenden  noch  zu  zeigen  ist,  die  Functionen 
</>  gegen  Null  convergiren,  so  kann  diese  Gleichung  in  der 
Form  geschrieben  werden: 

Die  Summe  der  Potentiale  der  aufeinanderfolgenden 
Belegungen  der  äusseren  Oberfläche,  d.  h.  das  Potential: 

e,  =  <»i  +  *2  +  *3  +  •  •  • 

der  durch  die  Superposition  derselben  entstehenden  Be- 
legung der  äusseren  Oberfläche  genügt  also  in  der  That  der 
Gleichung: 
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welche  durch  die  Poisson'sche  Theorie  gefordert  wird. 

Für  das  in  einem  Volumenelement  aßa'  ß'  inducirte 
Gesammtmoment,  dasselbe  reducirt  auf  die  Einheit  des  Yo- 
Inmens,  ergibt  sich  durch  Addition  der  inducirten  Momente 
erster,  zweiter,  dritter  .  .  .  Ordnung  der  Werth: 


dl  d(ü 

_    _*L_    hi     ^"^      \  (   ^'^^    V  I       l^ h^^ 


dl 


Die  Oomponenten  dieses  Momentes  nach  den  Richtungen 
der  Coordinatenaxen  besitzen  die  Werthe: 

.     ^dF  ,dF  ,dF 

"~^ö?'        "6^'         ~^d^' 

wo  X,  y,  z  die  Ooordinaten  derjenigen  Stelle  im  Inneren  des 

Eisenkörpers  bezeichnen,  für  welche  das  Moment  berechnet 

werden  soll.  ' 

Ebenso  ergibt  sich  das  Gresammtmoment,  welches  in 
einem  Volumenelement  a^ßicc^ßi  inducirt  wird,  durch  Ad- 
dition der  fttr  die  Momente  zweiter,  dritter  .  .  .  Ordnung 
aufgestellten  Formeln.  Wir  erhalten,  indem  wir  wieder  durch 
das  Volumen  des  Elementes  dividiren: 

imd  für  die  Oomponenten  des  Momentes  nach  der  Bichtung 
der  Ooordinatenaxen: 

,60,  ,Ö0,  .00, 

~'^~dV'       "^  dy  '       "''TT' 

Die  Compon^ten  des  in  einem  Volumenelemente  oc^ß^a^ß^ 
inducirten  Oesammtmomentes,  reducirt  auf  die  Einheit  des 
Volumens,  werden  bestimmt  durch  die  Ausdrücke: 

^A?/.,       _)l^.       _A^    u.  9.  f. 

üx   '  by  dz 

Nun  entsteht  aber  der  ganze  in  dem  Eisenkörper  indu- 
cirte Magnetismus  durch  Superposition  der  in  den  Elementen 
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aß  a  ß\  a^ß^  a^ß^  ...  inducirten  Momente.  Bezeichnen  wir 
also  durch  A,  B,  T  die  an  irgend  einer  Stelle  x^y^z  des. 
Eisenkörpers  in  der  Volumeneinheit  inducirten  Momente, 
genommen  nach  den  Richtungen  der  Coocdinatenaxen,  so 
ergeben  sich  die  Fqrmeln: 

^  =-*ö^xf^+*l  +  **  +  *» +  •••)' 
oder:  A  =  —  a ^ . 

Ebenso:      B  =  —  ä ^ —    ,  r  =  —  * ^^ — 

in  vollkommener  Uebereinstimmung  mit  der  Poisson'schen 
Theorie. 

Die  im  Vorhergehenden  berechneten  Oberflächenpoten- 
tiale 01,  02-..  stehen  in  sehr  einfacher  Beziehung  zu  den 
von  C.  Neumann  eingeführten  Functionen  F\  F"... 
Setzen  wir:  .    , 

_^      Ank 

80  ergibt  sich: 

oder  mit  Hülfe  der  von  ü.  Neumann  gegebenen  Formeln: 

Ferner  wird: 

a>,  =  x.A^Jr,^d<r  +  x0,,    ^,^K\Fr-F{). 
Ebenso:  di,  =  x»(i^r  -  F/') 

Da  nun  die  Functionen  F,  Fi,  F{',  FC . . .  gegen  eine 
Constante  convergiren,  so  convergiren  die  Functionen  (Pi? 
*2)  ^^^3  •••  gßgen  Null.  Ferner  ergibt  sich  aus  den  gefun- 
denen Beziehungen,  dass  der  von  C.  Neumann  fftr  das 
inducirte  Potential  gegebene  Ausdruck: 

Qi  =  (1  ~  X)  {Fi  +  7cF(  +  x^Fr  +  ...}  -  F, 
mit  dem  Ausdruck: 

identisch  ist. 
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II.    Anwendung  der  entwickelten  Methoden   auf  Körper  von 
specieller  Gestalt  bei  constanter  magnetisirender  Kraft 

1.  Der  Körper  hat  die  Gestalt  eines  Ellip- 
soid es.  Das  Potential  der  gegebenen  magnetisirenden 
Kräfte  sei: 

Halten  wir  uns  an  die  erste  der  im  Vorhergehenden  ent- 
wickelten Methoden,  so  wird: 

J        \  dx     dn^    '    dy      dn^       dz      dn.f 
=  —  kj*  Ti[A  cos  {x,  rii)  +  B  cos  (y,  ni)  +  C  cos  [z,  Ui)} da, 

oder  nach  einem  bekannten  Satze,  wenn  durch  M,  Nj  P  die 
in  der  Anziehung  eines  homogenen  EUipsoides  auftretenden 
Constanten  bezeichnet  werden: 

F^  :=^k{MAx  +  NBy  +  PCz). 
Ebenso: 

F^^k^f  Ti  [MA  cos  (x,  Tii)  +  NB  cos  {y,  m)  +  FC  cos  {zm)}  da 

=  -  h}{M^Ax  +  N'-By  +  P^Cz)y 

F^  =  k^{M^Ax  +  mBy  +  P^Cz) 

Somit: 

Qi^kMAx{\--kM+k^M^^  +,.] 
+  kNBy  {i^kN  -^-k^N^^  +..} 
+  kPCz  {l  ^kP  +  k^P^  -  +..j, 
die  in  den  Klammern  enthaltenen  Reihen  convergiren  nur, 
wenn: 

kM<  1,  kN<  1,  kP<l. 

Sind  diese  Bedingungen  nicht  gleichzeitig  zu  erfüllen, 
ist  also  2.  B.  zwar  äP<1,  dagegen  ä 3f  und  ÄiV  >  1,  so  be- 
hält die  für  Q;  gegebene  Entwickelung  einen  bestimmten 
Werth  nur  dann,  ^ wenn  gleichzeitig  A  und  B  verschwinden. 
Ist  dies  der  Fall,  so  ergibt  ßich: 

^  _  kPCz         r   .    o  -_      ^* 

In  der  That  also  bestätigt  sich  die  im  vorhergehenden 
Abschnitt  ausgesprochene  Vermuth  ung,  dass  die  Anwendbar- 
keit der  ersten  Methode  auf  specielle  Fälle  beschränkt  ist. 

Ana.  d.  Phyi.  o.  Chem.    N.  F.  XIIL  31 
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Für  die  bei  Zugrundelegung   der  zweiten  Methode   zu 
berechnenden  Functionen  ergibt  sich: 

*        l+4n*l    l+4nk  l+4nk 


PCz] 


Woraus: 


^        kMAx       k^^'By        hFCz 
^'  '"  1  +Är3f  "^  l^kN^  1  +*P' 

^5i  -t-  ^,-  -        1+  ;t  if        1  +  icS       \  +  kP' 

A  k  A  Yj  kB  -w^  A?C 


2.  Der  Körper  hat  die  Form  eines  Cylinders 
mit  öeradendflächen.  Die  constante  magnetisi- 
rende  Kraft  ist  der  Cylinderaxe  parallel  gerichtet 
Die  Untersuchung  eines  Körpers  von  der  angegebenen  Ge- 
stalt besitzt  ein  besonderes  Interesse  deshalb,  weil  bei  der 
Construction  von  Magnetometern  und  Gralyanometem  vor- 
zugsweise cylindrische  Magnete  von  rechteckigem  oder  kreis- 
förmigem Querschnitt  zur  Anwendung  kommen.  Vielleicht 
liegt  in  den  vorhergehenden  Betrachtungen  ein  Mittel,  das 
Problem  der  magnetischen  Induction  fur  einen  solchen  Kör- 
per etwas  weiter  zu  verfolgen,  als  dies  seither  geschehen 
ist.  Nehmen  wir  die  .r-Axe  des  Coordinatensysten^s  parallel 
der  Axe  des  Cylinders,  so  ist: 

Die  überäächenbelegung  erster  Ordnung  reducirt  sich  für 
die  äussere  Oberfläche  auf  eine  Belegung  der  öeradend- 
flächen.  Bezeichnen  wir  als  Anfangsfläche  iies  Cylinders 
diejenige,  durch  welche  die  Kraftlinien  in  denselben  ein- 
treten,  als  Endfläche  diejenige,   durch  welche  sie  ihn  ver- 
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lassen ;  so  ergibt  sich  bei  Zugrundelegung  unserer  zweiten 
Methode  für  die  Anfangsfläche  die  Dichtigkeit  der  Belegung: 
_         k > 

*1   ~    ■"  1  +  4  71  A  "^  ' 

für  die  Endfläche:        i 


Das  von  dieser  ersten  Belegung  der  äusseren  Ober- 
fläche ausgeübte  Potential  kann  zerlegt  werden  in  zwei 
Theile,  von  welchen  der  erste  ^j  herrührt  von  der  Anfangs- 
fläche, der  zweite  0/  von  der  Endfläche.  Im  Falle  eines 
kreisförmigen  Querschnittes  des  Cylinders  sind  (P^  und  0/ 
die  Potentiale  von  homogen  mit  Masse  belegten  Ereis- 
Scheiben  und  können  nach  H.  Weber  dargestellt  werden  in 
der  Form: 


*i'  =  i-™^/^'^'''^'(^i^)-'^'(^^) 


dj_ 


Hier  ist  r^  der  Halbmesser  des  cylindrischen  Quer- 
schnitts; r  und  z  sind  Cylindercoordinaten  irgend  eines 
Punktes  mit  Bezug  auf  ein  Coordinatensystem/  dessen  An- 
fangspunkt beziehungsweise  im  Mittelpunkt  der  Anfangs- 
fläche oder  der  Endfläche  des  Cylinders  gelegen  ist. 

Zu  der  Wirkung  dieser  Potentiale  kommt  noch  hinzu 
die  Wirkung  der  inneren  Kräfte  R^ ,  welche  den  Kraftlinien 
des  gegebenen  Potentiales  F  gleich  gerichtet  sind,  und  deren 
Stärke  gegeben  ist  durch: 

*  1    +  4  71^ 

Bei  der  Herstellung  der  Oberflächenbelegung  zweiter 
Ordnung  machen  wir  wiederum  Gebrauch  von  dem  Princip 
der  Superposition,  und  zwar  insofern,  als  wir  die  Wirkung 
der  Potentiale  </>i'  und  <Ü^  getrennt  untersuchen.  Wir  zer- 
legen zunächst  die  Endfläche  des  Cylinders  in  einzelne 
Elemente,  deren  Inhalt  der  Einfachheit  halber  gleich  der 
Einheit  des  Flächeninhalts  genommen. werden  möge.  Jedes 
derselben  machen  wir  zur  Anfangsfläche  eines  in  den  Oylin- 

31* 
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der  eindringenden  Canals^  dessen  Mantellinien  Kraftlinien 
des  Potentiales  Q>^  sind^  und  welcher  auf  der  anderen  Seite 
durch  den  Mantel  oder  durch  die  Anfangsfläche  des  Cylin- 
ders begrenzt  wird.  Durch  jeden  dieser  Canäle  strömt  dann 
von  der  Endfläche  des  Cylinders  hinweg  die  Menge: 

k         _^_^i' _    2  7TÄrj/ 

r+  4  nk   d  ff/    ""  1  +  4  71  ifc 

von  nordmagnetischem  Fluidum;  die  Dichtigkeit  der  auf  der 
findfläche  befindlichen  Belegung  wird  dadurch  vermindert 
um  den  Betrag: 

2  7ike^'     ^       2  7ik^         , 

Andererseits  wird  durch  die  Wirkung  der  inneren  Kräfte 
Äj  eine  Belegung  der  Oberfläche  erzeugt,  deren  Dichtigkeit 
für  die  Endfläche  gleich  ist: 

_  4  71  yfc»  _    . 

(l  +  47r)fc)*^' 

für  die  Anfangsfläche  gleich: 

4  71  k^ 


Durch  die  gleichzeitige  Wirkung  des  Potentiales  0/  und  der 
Kräfte  Äj  wird  also  die  Dichtigkeit  der  Belegung  der  End- 
fläche vermehrt  um  den  Betrag: 

2  n  k'__    , 

Bezeichnen  wir   die   Fläche    des    Cylinderquerschnittes 
durch/,  so  wird  gleichzeitig  die  Menge: 

2nk^ 

(i  +  ijiky^'-^ 
von  nordmagnetischem  Fluidum  auf  der  Mantelfläche  und 
der  Anfangsfläche  des  Cylinders  niedergeschlagen  in  einer 
Dichtigkeit,  welche  durch  die  Ausbreitung  der  dem  Potential 
</>j'  angehörenden  Kraftlinien  näher  bestimmt  wird.  Die 
Dichtigkeit  der  dadurch  entstehenden  Belegungen  ist  ge- 
geben durch: 

k 8  0,^ 

1  +  4  7F  ^     ö  «.    ' 

wo  rii  die  innere  Normale  an  irgend  einer  Stelle  der  Mantel- 
fläche oder  der  Anfangsfläche  des  Cylinders  bezeichnet 
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Da  nun  ganz  dieselben  Betrachtungen  auch  auf  das 
Potential  <2>j  der  Anfangsfläohe  Anwendung  finden,  so  ergibt 
sich  für  die  gesammte  magnetische  Yertheilung,  wie  sie 
durch  den  ersten  und  zweiten  Inductionsact  hergestellt  wird, 
das  Kesultat:  ^ 

Auf  den  Geradendflächen  des  Cylinders  wird  eine  Be- 
legung mit  nordmagnetischem,  bezw.  südmagnetischem  Flui- 
dum  hervorgerufen,  deren  Dichtigkeit  gegeben  ist  durch: 

i  +  47ii  V       i  +  47r>fc;^* 
Auf  der  Mantelfläche  des  Cylinders  und  seiner  Anfangs- 
fläche wird  die  Menge  nordmagnetischen  Fluidums: 

(1  +  4  TT  ky '  ^^' 
auf  der  Mantelfläche  und  der  Endfläche  eine  ebenso  grosse 
Menge  südmagnetischen  Fluidums  ausgebreitet.    Die  Dichtig- 
keit der  dadurch  entstehenden  Belegung  ist  für  die  Mantel- 
fläche gegeben  durch: 


1  +  4  TT  ^' 

ÖW; 

für  die  Anfangsfläche  durch: 

k 

6  0,' 

l  +  4nk 

dn^    • 

für  die  Endfläche  durch: 

k 

l'+4nk 

d0, 

UI.    Ueber  die  experimentelle  PrUfung  der  PoiB8on*8chen 

Theorie. 

Die  Frage,  welche  Beobachtungen  vorzugsweise  zur 
Prüfung  der  Foisson'schen  Theorie  sich  eignen,  kann  nicht 
wohl  entschieden  werden,  ohne  dass  zuvor  einige  Resultate 
der  theoretischen  und  ezperimentdlen  Forschung  in  Erinne- 
rung gebracht  werden.  Die  Gleichungen,  von  welchen, das 
Problem  des  inducirten  Magnetismus  abhängt,  sind  gegen- 
wärtig nur  in  solchen  Fällen  gelöst,  in  welchen  die  Magneti« 
sirungsfunction  k  als  eine  Oonstante  betrachtet,  bezw.  dur<3h 
einen  constant  bleibenden  Mittelwerth  ersetzt  werden  kann. 
'  Wir  werden  daher  auch  im  Folgenden  die  Betrachtung  be- 


Digitized  by 


Google 


486  E.  Rieche. 

schränkeB  auf  solche  F&lle^  in  ^reichen  bei  der  Lösung  der 
Poisson'schen  Gleichimg  die  Annahme  eines  constanten  i 
zulässig  ist.  Unter  dieser  Voraussetzung  wird  das  Potential 
des  inducirten  Magnetismus  bestimmt  durch  die  Gleichung: 


welche  erfüllt  bleibt,  wenn  alle  linearen  Dimensionen  der 
rechten  Seite  und  gleichzeitig  die  Potentiale  Q,- und  F  in 
demselben  Maassstabe  vergrössert  werden.  Daraus  ergibt 
sich  der  Satz:  Werden  ähnliche  und  ähnlich  liegende  Körper 
an  entsprechenden  Stellen  magnetisirenden  Kräften  von 
gleicher  Richtung  und  Stärke  unterworfen,  so  sind  die  in 
der  Yolumeneinheit  inducirten  Momente  gleich,  die  ganzen 
Momente  dem  Volumen  proportional. 

Ist  femer  für  einen  Körper  von  beliebiger  Gestalt  aber 
von  der  Einheit  des  Volumens  das  Problem  der  magne- 
tischen Induction  gelöst,  bei  irgend  einem  "Werth  des  indu- 
cirenden  Potentiales  F^  so  bleibt  die  Gleichung: 


Qi^kfTi 


d(T 


erfüllt,  wenn  F  und  Q<  mit  demselben  Zahlenfactor  multipli- 
cirt  werden.  D.  h.  wenn  k  als  constant  betrachtet  wird, 
ist  das  inducirte  Potential  dem  inducirenden  proportional 
und  Gleiches  gilt  daher  auch  für  die  inducirten  Momente  in 
ihrem  Verhältniss  zu  der  inducirenden  Kraft.  Ergeben  sich 
also  für  die  Einheit  der  letzteren  die  Werthe  cc,  ß,  y  der 
inducirten  Momente,  so  werden  einer  inducirenden  Kraft/ 
die  Momente  A  »  a/,  B  =  /?/,  r  =«=  y/  entsprechen.  Hier- 
bei sind  die  Grössen  a^  /?,  y  abhängig  von  ä,  von  der  Gestalt 
des  Körpers  und  von  der  Bichtung  der  magnetisirenden 
Kraft.  Wenn  aber  die  Functionen  A,  B,  T  den  Poisson'- 
schen Gleichungen  genügen  für  den  seither  festgehaltenen 
Werth  von  A,  so  wird  dies  auch  noch  der  Fall  sein,  wenn 
dieser  Werth  durch  einen  anderen  ersetzt  wird,  wie  er  der 
neuen  magnetisirenden  Kraft  entspricht.  Die  in  einem  Kör- 
per von  der  Einheit  des  Volumens  durch  eine  constante 
Kraft  inducirten  Momente  können  somit  dargestellt  werden 
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durch  das  Product  aus  der  magnetisirenden  Kraft  und  ge- 
wissen Factoren,  welche  von  der  Gestalt  des  Körpers,  der 
Richtung  der  Kraft  und  von  der  Magnetisirungsfunction  A 
abhängig  sind. 

Fassen  wir  die  erhaltenen  Resultate  zusammen,  so  er- 
gibt sich,  dass  das  in  einem  beliebigen  Körper  durch  eine 
conataate  Ej*aft  inducirte  magnetische  Moment  G  dargestellt 
werden  kann  durch  einen  Ausdruck  von  der  Form: 

G^y.v.f, 
wo  /  die  magnetisirende  Kraft,  u  das  Volumen  des  Körpers 
bezeichnet.  Der  Factor  y  ist  gleich  dem  magne- 
tischen Momente,  welches  in  einem  ähnlich  gestal- 
teten Körper  von  der  Einheit  des  Volumens  durch 
eine  Kraft  von  gleicher  Richtung  und  Grösse  indu- 
cirt  würde,  dividirt  durch  diese  Kraft.  Es  ist  dem- 
nach /  im  allgemeinen  abhängig  von  der  Gestalt  des  Körpers, 
der  Richtung  der  magnetisirenden  Kraft  und  der  Magneti- 
sirungsfunction Ä.  Wir  werden  im  Folgenden  die 
Function  y,  den  Quotienten  aus  dem  in  der  Vo- 
Inmeneinheit  eines  Körpers  durch  eine  gegebene 
constante  Kraft  inducirten  Moment  und  aus  dieser 
Kraft  selbst  bezeichnen  als  die  Magnetisirungs- 
function des  betrachteten  Körpers.  Wir  werden  also 
in  diesem  Sinne  von  der  Magnetisirungsfunction  der  Kugel, 
des  Ellipsoides,  des  Cylinders  sprechen.  Bei  einem  und 
demselben  Körper  ist  die  Magnetisirungsfunction  y  ab- 
hängig von  der  Richtung  und  Stärke  der  magnetisirenden 
Kraft,  im  allgemeinen  abhängig  von  den  Gestaltsverhält- 
nissen der  Körper,  sodass  ähnliche  Körper  dieselbe  Magneti- 
sirungsfunction besitzen.  Bezeichnen  wir  das  in  der  Vo- 
lumeneinheit   eines    Körpers    inducirte    Moment    durch    th, 

90  ist:     • 

m 

^  =  /' 

Denken  wir  uns  y  als  Function  von  /  bestimmt,  so 
werden  wir  mit  Hülfe  der  vorhergehenden  Gleichung  jed^ 
der  drei  Grössen  >",  m,  /  durch  eine  der  anderen  auszu- 
drücken im  Stande  sein.    Wir  können  also  auch  die  Magne- 
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tisirungsfunction  y  darstellen  als  Function  des  in  der  Vo- 
Inmeneinheit  inducirten  Momentes  m.  Diese  znerst  you 
Rowland  benutzte  Darstellung  soll  auch  im  Folgenden  zur 
Anwendung  gebracht  werden. 

Mit  Bezug  auf  die  im  Vorhergehenden  gegebene  Defi- 
nition der  Magnetisirungdfunction  eines  beliebig  gestalteten 
Körpers  besteht  die  Bedeutung  der  Poisson'schen  Theorie 
darin,  dass  sie  einen  Zusammenhang  zwischen  den  Magneti- 
sirungsfunctionen  verschiedener  Körper  herstellt,  sodass, 
wenn  für  irgend  einen  Körper  die  Magnetisirungsfunction 
auf  experimentellem  Wege  ermittelt  ist,  die  Magnetisirongs* 
functionen  aller  übrigen  Körper  aus  dieser  einen  ein  für 
allemal  bestimmten  berechnet  werden  können.  Die  Prüfung 
der  Theorie  wird  dann  darin  bestehen,  dass  man  die  füi 
irgend  einen  Körper  aus  Beobachtungen  bestimmte  Magne- 
tisirungsfunction vergleicht  mit  dem  aus  der  Theorie  be- 
rechneten Werthe  derselben-  Für  diejenigen  Fälle,  auf 
welche  die  theoretische  Betrachtung  bisher  ausgedehnt  vnirde, 
gestaltet  sich  die  Rechnung  in  folgender  Weise. 

Bei  einem  geschlossenen  Ringe,  welcher  der  Wirkung 
constanter,  gegen  seine  Querschnitte  senkrecht  gerichteter 
Kräfte  unterworfen  wird,  kann  den  Poisson'schen  Grleichungen 
genügt  werden,  wenn  nmn  Q{=:0  setzt.  Man  erhält  dann 
für  das  in  der  Volumeneinheit  inducirte  magnetische  Moment: 

wenn  /  der  constante  Werth  der  magnetischen  B[räfte  ist 
Es  ergibt  sich  hieraus,  dass  die  F.  Neumann'sche  Constante 
definirt  werden  kann  als  die  Magnetisirungsfunction.  eines 
Ringes,  welcher  durch  eine  constante,  seiner  Axe  parallelen 
Kraft  magnetisirt  wird.  Ganz  ebenso  gestaltet  sich  aber 
auch  die  Lösung  für  einen  unendlich  langen  Cylinder,  welcher 
der  Wirkung  einer  constanten,  seiner  Axe  parallelen  Kraft 
unterworfen  wird.  Die  Function  k  kann  also  ebenso  gut  als 
Magnetisirungsfunktion  eines  solchen  Cylinders  definirt 
werden.  Aus  dieser  Magnetisirungsfunction  k  des  unendlich 
langen  Cylinders  kann  die  Magnetisirungsfunction  des  Ellip- 
soides  in  folgender  Weise  abgeleitet  werden.  Im  Innern  des 
Cylinders  schneiden  wir  ein  Ellipsoid  von  der  Einheit  des 
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Volumens  aus,  dessen  Axenrichtungen  durch  x^y^z  bezeichnet 
werden  mögen.  Das  gesammte  in  diesem  Ellipsoid  inducirte 
Moment  ist  dann  mss  k.f,  und  die  Richtung  desselben  fällt 
mit  der  Kichtung  der  auf  den  Cylinder  wirkenden  Elraft  zu- 
sammen. Sind  A,  B,  F  die  Componenten  des  Momentes  m 
nach  den  Richtungen  x,  y,  z^  femer  a,  b,  c  die  Componenten 
von /nach  denselben  Richtnngen,  so  ist: 

Auf  das  Innere  des  Ellipsoides  wirkt  die  Kraft  /,  ausserdem 
aber  die  Belegung  des  Hohlraumes,  welcher  entsteht,  wenn 
man  sich  das  Ellipsoid  aus  dem  Innern  des  Cylinders  her- 
ausgenommen denkt.  Für  die  Componenten  der  auf  das 
Ellipsoid  wirkenden  magnetisirenden  Kraft  ergeben  sich  so- 
mit die  Werthe: 

A  =  a  +  MA,     i?  =  Ä  +  A'B,      C=c  +  Pr 
Schreiben  wir  die  Gleichung  für  die  inducirten  Momente 
in  der  Form: 

SO  erhalten  wir: 

^  _.   icA  n  _     *^  r—     ^'^- 

und  hieitius  ergibt  sich  die  Magnetisirungsfunction  des  Ellip- 
soides mit  Hülfe  der  Formel: 


In  dem  für  die  experimentelle  Untersuchung  besonders 
geeigneten  Falle,  in  welchem  die  magnetisirende  Kraft  zu- 
sammenÄllt  mit  einer  der  Axen  des  Ellipsoides,  beispiels- 
weise mit  der  r-Axe,  ergibt  sich  für  die  Magnetisirungs- 
function der  Werth: 

_  r  _  _k 

^■~   C  "  l  +  kP' 

Die  Ton  dem  AxenverMltniss  abhängende  Constante  P  hat 
für  den  Fall  der  Kugel  den  Werth  |^,  in  dem  Fall  einer 
unendlich  grossen  z^Axe,  d.  h.  für  den  unendlich  langen 
CyHnder  den  Werth  Null,  in  dem  Fall  einer  unendlich  kleinen 
2-Axe,  d.  h.  für  eine  unendlich  dünne  Scheibe  den  Werth  4  n. 
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Die  experimentellen  Untersuchungen  sind  in  der  Mehr- 
zahl gerichtet  auf  die  Bestimmung  der  Magnetisinmgs- 
function  k  durch  Beobachtung  an  Bingen  oder  gestreckten 
cylindrischen  Stäben.  Abgesehen  von  gewissen  Abweichungen, 
welche  für  den  vorliegenden  Zweck  ohne  Bedeutung  sind, 
kann  nach  diesen  Untersuchungen  die  Function  k  in  ihrer 
Abhängigkeit  von  dem  in  der  Yolumeneinheit  inducirten 
Moment  m  dargestellt  werden  durch  eine  j)arabolische  Cune 
mit  geneigter  Axe.^) 

Bestimmt  wird  dieselbe  durch  den  Werth  ä^,,  welchen 
die  Function  für  ein  verschwindendes  m  besitzt,  durch  den 
Maximalwerth  von  A,  den  fOr  A  =  0  eintretenden  Maximal- 
werth  von  m  und  endlich  durch  die  Neigung  des  durch  den 
höchsten  Punkt  der  Parabel  hindurchgehenden  conjugirten 
Durchmessers.  Die  numerischen  Werthe  von  k  sind  bei 
gleichem  Werthe  des  Argumentes  m  fiir  verschiedene  Eisen- 
Sorten  ausserordentlich  verschieden,  sodass  beispielsweise 
der  Maximalwerth  von  k  zwischen  80  und  400  schwankt. 
Daraus  folgt,  dass  die  verschiedenen  Eisenstücken  zugehören- 
den Magnetisirungsfunctionen  k  in  der  Zeichenebene  einen 
breiten  Streifen  bedecken,  derart,  dass  jede  innerhalb  dieses 
Streifens  verlaufende  parabolische  Curve  als  ein  möglicher 
Werth  der  Magnetisirungsfunction  zu  betrachten  1st.  Aus 
diesem  Resultat  ergibt  sich  nun  eine  gewisse  Schwierigkeit 
für  die  Prüfung  der  Poisson'schen  Theorie.  Es  kann  näm- 
lich der  Fall  eintreten,  dass  für  ein  bestimmtes  Ellipsoid 
die  aus  den  Beobachtungen  sich  ergebende  Function  /  inner- 
halb des  von  den  Functionen  k  bedeckten  Flächenstreifens 
liegt.  Wenn  wir  dann  aus  /  die  entsprechenden  Werthe 
von  k  berechnen,  und  die  Function  k  liegt  wieder  innerhalb 
jenes  Streifens,  so  wird  dieses  Besultat  allerdings  in  Ueber- 
einstimmung  mit  der  Theorie  sich  befinden;  ein  unzwei- 
deutiger Beweis  ihrer  Richtigkeit  wird  aber  nicht  gewonnen 
sein,  da  die  Beobachtungen  eine  wesentliche  'Verschiedenheit 
der  Functionen  A  und  y  überhaupt  nicht  erkennen  liessen. 
Damit  die  Prüfung  der  Poisson'schen  Theorie  eine  voUkom- 


1)  Vgl.  die  Figur  in  Wied.  Galv.  2*  p.  727. 
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men  sichere  ist^  müssen  demnach  die  Ellipsoide,  deren 
Magnetisirungsfunction  bestimmt  werden  soU^  so  gewählt 
werden,  dass  die  Werthe  von  /  in  keinem  Pall  in  das  Ge- 
biet der  Magnetisirungsfunction  k  hineinfallen.  Inwieweit 
diese  Bedingung  erfüllt  ist,  wird  in  jedem  speciellen  Fall 
besonders  geprüft  werden  können,  wenn  die  Eigenschaften 
der  Function  k  für  die  angewandte  Eisensorte  bekannt  sind. 
Ganz  allgemein  ergibt  sich  Folgendes.  Der  Maximalwerth, 
welchen  k  für  ein  beliebiges  Eisenellipsoid  besitzen  kann,  ist 
400;  die  Werthe  von  y  werden  jedenfalls  ausserhalb  des  von 
den  Functionen  k  bedeckten  G-ebietes  liegen,  wenn  wir  fest- 
setzen, dass  der  Maximalwerth  von  y  kleiner  sein  soll  als 
der  kleinste  Werth,  welchen  k  erreichen  kann,  d.  h.  kleiner 
als  80;  es  ergibt  sich  somit: 

QA  ^^  *  400 

woraus  P>0,01     und     -  <  70, 

vorausgesetzt,  dass  das  Ellipsoid  ein  verlängertes  Rotations- 
ellipsoid mit  den  Hauptaxen  c  und  a. 

Es  schliesst  sich  hieran  noch  die  Frage,  welche  Dimen- 
sionen einem  Ellipsoid  zu  geben  sind,  damit  seine  Magneti- 
sirungsfunction y  mit  k  als  übereinstimmend  betrachtet  wer- 
den kann.    Allgemein  ist: 


"i- 

Setzen 

wir 

Ä«200,  so  wird: 

Lassen  wir 
von  2  Proc. 

also 

1 

^  "    0,005 +  P 

zwischen  den  Werthen  von 
zu,  so  muss: 

P<  0,0001, 

|>900 

/  und  k 

eine 

Differenz 

sein.  Für  ä  «  20  wird  derselbe  Grad  von  üebereinstimmung 
erreicht  mit  cla>  250. 

Die  vorliegenden  experimentellen  Arbeiten  können  hier- 
nach in  drei  Gruppen  geschieden  werden. 
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1.  Versuche  mit  Ringen  zur  Bestimmung  von  k.  (Die 
Versuche  von  Stoletow,  Bowland  und  Bauer.) 

2.  Versuche  mit  Ellipsoiden  zur  Prüfung  der  Theorie. 
(Fromme's  Bestimmung  der  Magnetisirungsfunction  von 
Kugeln;  die  von  Fromme  und  von  mir  mit  Ellipsoiden  aus- 
geführten Untersuchungen;  Beobachtungen  von  A.  L.  Holz.) 

3.  Versuche  mit  Ellipsoiden  oder  Cylindern  von  ge- 
streckter Form,  welche  zwar  zu  einer  unzweideutigen  Prüfung 
der  Theorie  nicht  geeignet  sind,  dagegen,  die  Richtigkeit  der 
letzteren  vorausgesetzt,  wohl  brauchbar  zur  Berechnung  der 
Magnetisirungsfunction  h.   (Versuche  von  Quintus  Icilius 

und  Oberbeck). 

* 

IV.    Werthe  der  Magnetisirungsfunctionen  y  und  k  für  kleine 
maguetißjrende  Kräfte. 

Für  eine  Reihe  von  verlängerten  Rotationsellipsoiden 
habe  ich  im  Jahre  1872  die  Magnetisirungsfunction  y  be- 
stimmt, und  zwar  mit  Anwendung  der  horizontalen  und  verti- 
calen  Oomponente  des  Erdmagnetismus  als  inducirender  Kraft 

Die  Resultate  sämmtlicher  ausgeführter  Messungen  sind 
im  Folgenden  zusammengestellt;  es  bezeichnen  dabei  /r  die 
Magnetisirungsfunction  für  die  horizontale,  y^  die  Magneti- 
sirungsfunction für  die  verticale  Componente  dos  Erdmagne- 
tismus, /o  den  Werth  von  y  für  eine  verschwindende  magneti- 
sirende  Kraft,  d.  h.  für  wi  =  0.  Die  horizontale  Intensität 
hatte  zur  Zeit  der  Beobachtungen  den  Werth  1,850,  die 
verticale  den  Werth  4,290. 


ElUpsoid 

I 

11 

lU 

IV 

V 

VI 

ra 

Axenverhältn 

ISS 

4:1 

5:1 

6:1 

7:1 

8:1 

11:1 

12,5:1 

U 

1 

1,014 
1,014 

1,326 
1,319 

1,676 
1,677 

2,045 

2,053 

2,888 
2,873 

3,557 

3,560 

4,274 
4,275 

Yv 

1,018 
1,024 
1,020 
1,019 

1,344 
1,340 
1,339 
1,342 

1,728 
1,726 
1,720 
1,718 

2,106 
2.100 

2,095  : 

2,095    ! 

2,923 
2,921 
2,924 
2,930 

3,685 
3,686 
3,664 
3,671 

4,450 
4,463 
4,42i» 
4,449 

Yx  Mittel 

1,014 

1,322 

1,677 

2,099 
2,016 

2,880 
2,925 
2,855 

3,559_ 

3,676 

8,474 

4,275 

Yv  Mittel 

1,020 
1,(K)9 

1,341 
1,808 

1,723 
1,643 

4,448 

4,162 

a 

0,0025 

0,0057 

0,0109 

0,0088 

0,0066 

0,0128 

0,0142 
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Yq  ist  berechnet  mit  Hülfe  der  Eormel: 
r^y^  +  am, 
wo  m  wie  früher  das  in  der  Volumeneinheit  inducirte  Mo- 
ment bezeichnet.  Dass  die  Magnetisirungsfunctionen  y  der 
verschiedenen  Ellipsoide  zunehmen  mit  wachsender  magneti- 
sirender  Kraft,  ergibt  sich  in  unzweideutiger  Weise  aus  der 
Betrachtung  aller  beobachteten  Werthe.  Da  aber  die  Function 
i  mit  ;"  durch  die  Formel  zusammenhängt: 

90  überträgt  sich  das  Verhalten  Ton  y  in  verstärktem  Maasse 
auf  k  Ich  habe  daher  in  meiner  früheren  Arbeit  in  Pogg. 
Ann.  das  Resultat  derselben  in  den  Worten  ausgesprochen: 
„Dass  dasselbe  Verhalten  der  Function  k  (die  an- 
fangliche Zunahme  mit  wachsender  magnetisirender  Kraft) 
selbst  bei  hundertmal  kleinerem  Werth  des  Argu- 
ments stattfindet,  dürfte  das  einzige  allgemeine 
Resultat  sein,  welches  wir  aus  den  vorhergehenden 
Tabellen  entnehmen  können/' 

In  den  angeführten  Tabellen  hatte  ich  die  berechneten 
Werthe  von  k  zusammengestellt.  Was  die  für  k  gegebenen 
Zahlenwerthe  anbelangt,  so  ergeben  die  einzelnen  Bestim- 
mungen bei  den  weniger  gestreckten  Ellipsoiden  sehr  ab- 
weichende Werthe,  welche  z.  B.  bei  Ellipsoid  I  für  ä^  zwischen 
38  und  50  liegen.  Auf  den  G-rund  dieser  mangelhaften 
üebereinstimmung  bin  ich  in  meiner  früheren  Arbeit  nicht 
eingegangen,  halte  es  aber  jetzt  für  nothwendig,  diesen  Um- 
stand einer  etwas  eingehenderen  Betrachtung  zu  unterwerfen. 
Es  wird  dadurch  einmal  die  Bedeutung  der  früher  für  k  mit- 
getheilten  Werthe  sichergestellt  werden,  andererseits  ergeben 
sich  gewisse  Bemerkungen,  welche  für  die  Prüfung  der 
Theorie  durch  Versuche  mit  Ellipsoiden  von  allgemeiner 
Bedeutung  sein  dürften. 

Zur  Bestimmung  von  y  wurde  ein  Erdinductor  verwandt, 
bestehend  au&  einer  547  mm  langen  Spirale,  welche  um  eine 
horizontale  und  eine  verticale  Axe  gedreht  werden  konnte. 
Es  ergab  sich  y  aus  der  Vergleichung  der  Inductionsströme, 
welche  vom  Erdmagnetismus  in  der  Spirale  allein  inducirt 
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wurden  mit  denjenigen ^  welche  auftraten,  wenn  in  dem 
Innern  der  Spirale  das  zu  untersuchende  Ellipsoid  befestigt 
war.    Zur  Bestimmung  von  y  dient  die  Formel: 

-  i_  .  ""-ZL^  .Ji  N  _  '*«  ^'*«  "^  "^ll 

^        4  71  '        »^        '  r5  l  B.107        J  • 

Hier  sind  t?«  und  nß  die  mit  dem  Ellipsoid  und  mit  der 
Spirale  allein  an  einem  Q-alvanometer  beobachteten  Scalen- 
ausschläge;  F  ist  die  von  den  Windungen  des  Inductors 
umschlossene  Fläche,  v  das  Volumen  des  Ellipsoids,  S  eine 
aus  dem  Axenyerhältniss  und  den  Dimensionen  der  Spirale 
zu  berechnende  Constante.  Es  ergibt  sich  leicht,  dass  nur 
zwei  Fehler  in  dem  für  y  gegebenen  Ausdruck  überhaupt 
von  Bedeutung  sein  können.  Nämlich  einmal  die  Fehler  der 
galvanometrisch  gemessenen  Ausschläge  n„  und  n^ ,  und  zwei- 
tens der  Fehler  der  Fläche  F.  Es  leuchtet  ein,  dass  diese 
beiden  Fehler  einen  völlig  verschiedenen  Charakter  besitzen; 
der  Fehler  an  F  wird  je  nach  seiner  Richtung  sämmüiche  y 
in  gleichem  Maasse  vergrössern  oder  verkleinern,  ihr  Ver- 
hältniss  ganz  ungeändert  lassen;  der  Fehler  an  den  galvano- 
metrisch gemessenen  Grrössen  dagegen  wird  ganz  unregel- 
mässig auftreten.  Mit  Bezug  hierauf  erscheint  es  zweck- 
mässig, den  EinÜuss  beider  Fehler  getrennt  zu  untersuchen. 

Bezeichnen  wir  durch  Sn^  und  öuß  den  an  n«  und  tif 
auftretenden  Fehler,  so  ergibt  sich  für  den  aus  Galvano- 
metermessungen entspringenden  Fehler  der  Ausdruck: 

wo  zur  Abkürzung  gesetzt  ist: 

n      —  Ha 


Die  mittleren  Fehler  dw«  und  dn^  lagen  ftti-  alle  Gal- 
vanometerbeobachtungen nach  kleinsten  Quadraten  berechnet 
vor;  die  hieraus  für  die  einzelnen  EUipsoide  sich  ergebenden 
Werthe  von  8N\N  sind  in  der  folgenden  Tabelle  zusammen- 
gestellt: 
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Ellipsoid 

I      i 

n    1 

m 

IV 

V 

VI 

VII 

Yerticalcomp. 
Horizontalcomp. 

0,002  , 
0,006 

0,002 
0,004 

0,002 
0,002 

0,001 
0,003 

0,002 

0,005 

0,002 
0,004 

0,002 
0,003 

Durch  dieselben  Zahlen  sind  dann  auch  die  Werthe 
von  Syjy  gegeben,  wenn  Sy  den  Fehler  von  y  bezeichnet, 
welcher  allein  durch  die  galvanometrische  Messung  ver- 
ursacht wird. 

Zu  diesem  Fehler  kolnmt  nun  hinzu  der  durch  die  Un- 
sicherheit von  F  bedingte.  Die  Spirale,  welche  zu  den  Ver- 
suchen benutzt  wurde,  lag  schon  fertig  gewickelt  vor,  und 
bei  der  früheren  Aufwindung  des  Drahtes  war  eine  Messung 
der  zur  Berechnung  von  F  nothwendigen  Grössen  nicht  vor- 
genommen worden.  Eine  nachträglich  angestellte  Messung, 
welche  aber  immerhin  nicht  denselben  Grad  von  Genauigkeit 
gewähren  konnte,  wie  eine  bei  der  Construction  selbst  aus- 
geführte, ergab  diejenigen  Abmessungen,  welche  in  der 
früheren  Abhandlung  mitgetheilt  sind.  Lässt  man  bei  der 
Messung  des  inneren  und  äusseren  Durchmessers  der  Spirale 
bei  einem  Gesammtbetrag  von  45,9,  bezw.  60,7  mm  einen 
Fehler  von  0,15  mm  zu,  so  ergibt  sich  /IFjF^  0,006.  Dazu 
kommt  noch,  dass  die  äusserste  Windungslage  eine  viel  ge- 
ringere Anzahl  von  Windungen  enthielt  als  die  übrigen  und 
weniger  regelmässig  gewickelt  war.  Mit  Bücksicht  auf  diesen 
Umstand  werden  wir  setzen: 

y  =  0,008. 

Der  entsprechende  an  y  verursachte  Fehler  werde  bezeichnet 
durch  J  y,  ebenso  die  beiden  an  k  auftretenden  Fehler  durch 
Sk  und  Jk. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  zur  Berechnung  von  h 
nothwendigen  Werthe  Py  für  die  verticale  und  horizontale 
Componente  des  Erdmagnetismus  zusammengestellt: 


EUipeoid 

I 

II       m       IV    i    V       VI    1  VII 

Verticalcomp. 
Horizontalcomp. 

0,969 
0,975 

0,944       0,926  '    0,901 
0,958  i    0,952  |    0,928 

0,882 
0,896 

0,807  ;    0,817 
0,834  ;    0,850 
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Die  Werthe  von  Py  liegen  für  alle  EUipsoide  nahe 
an  ly  um  so  näher,  je  weniger  gestreckt  dieselben  sind; 
überdies  sind  alle  Werthe  grösser  für  die  Vertical-  als  fax 
die  Horizontalcomponente.  Da  nun  die  Function  k  bestimmt 
wird  durch  die  Gleichung: 

*  ^  T^'Py' 
so  ergibt  sich,  dass  ein  kleiner  Fehler  an  Py  auf  den 
Werth  von  k  vom  allergrössten  Einfluss  ist.  Wäre  z.  B.  beim 
ersten  Ellipsoid  Py  um  1  Proc.  zu  klein,  so  würde  der 
Werth  von  k  dadurch  im  Verhältniss  3:2  vergrössert  wer- 
den; derselbe  Fehler  an  Py  würde  bei  Ellipsoid  VII  eine 
Vergrösserung  von  k  im  Verhältniss  18 :  17,  bezw.  15 :  14  zur 
Folge  haben.  Man  sieht  hieraus,  dass  die  wenig  gestreckten 
EUipsoide  zur  Berechnung  von  k  sehr  ungeeignet  sind.  Noch 
vollständiger  ergibt  sich  dies  aus  der  folgenden  Zusammen- 
stellung der  berechneten  Werthe  von  k  mit  den  Fehlem  Ak 
und  8k\ 


Ellipsoid 

1 

I 

II 

m 

IV   1 

1 

V 

VI 

vn 

f 

kv 

"471 

32 

37 

28  1 

28 

22 

30 

Vertical-       1 

äkl 

+  18 

+  8 

+  6 

+  2,5' 

+  2,5 

+  1 

■h2 

componente    | 

-11 

-e 

-6 

-2,51 

-2,5 

-1 

-2 

l 

8k 
k. 

±  3 

±1,5 

±1,5 

±0,5, 

±0,5 

±0,2. 

±0,5 

Horizontal-     ) 

33 

24 

23 

21  , 

24  ,       18 

23 

""[•t"-: 

+  4 

+  2 

+  1,5  1 

+  1,5'   +1 

+  1 

componente     | 

-3 

-2 

-1,51 

-1,5,   -1 

-1 

ök        ±7 

±1,5 

±0,5 

±0,5, 

±1,0,   ±0,5 

±0,5 

{ 

ko      1      28 

20 

18 

18 

23  ;       16 

20 

/=o 

"'.{•M 

±2 

+  1,5 

+  1 

+  1,5'    +0,5 

+  1 

»1  =  0        1 

-2 

-1,5 

—1 

-1,5  1  -0,5 

-1 

l 

öko 

±4,5 

±1,5 

±1,0 

±0,5 

±1,0 

±0,3 

±0,5 

Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  bei  den  Fehlem  /Ik  tiberaä 
entweder  das  positive  oder  das  negative  Vorzeichen  zu  neh- 
men ist.  Wollen  wir  die  vorhergehenden  Werthe  benutzen, 
um  auch  k  als  Function  des  in  der  Volumeneinheit  indu- 
cirten  Magnetismus  rn  darzustellen,  so  werden  bei  der 
grossen  Unsicherheit,  mit  welcher  noch  bei  dem  dritten  der 
benutzten  EUipsoide  der  Werth  von  k  behaftet  ist,  zu  diesem 
Zwecke  nur  die  EUipsoide  IV  bis  VII  zu  verwenden  sein. 
Setzen  wir:  ä  =  A^,  +  /im^ 
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so  ergeben   sich  die  in   der  folgenden  Tabelle  zusammen- 
gestellten Werthe: 


£Uip80id 

IV 

V 

VI 

vn 

kv 

28 

28 

22 

30 

kr 

21 

24 

18 

28 

h 

16 

21 

15 

18 

ß 

1,3 

0,55 

0,43 

0,63 

Die  für  k^  sich  ergebenden  Werthe  sind  um  etwa  2  Einhei- 
ten kleiner  als  die  in  der  Torhergehenden  Tabelle  enthalte- 
nen aus  Yq  berechneten. 

In  Uebereinstimmung  mit  der  Annahme  von  Kowland 
und  der  Beobachtung  von  Bauer  ergibt  sich  das  Resultat, 
dass  die  Function  k  für  verschwindenden  Magne- 
tismus nicht  verschwindet,  sondern  einen  positiven 
Werth  besitzt,  welcher  für  die  Ellipsoide  II  bis 
vn  innerhalb  der  Grenzen  15  und  23  liegt,  also  ab- 
hängig ist  von  der  specifischen  Natur  des  Eisens. 

Berechnet  man  die  Beobachtungen  von  Bauer  nach  der 
im  vorhergehenden  angewandten  Formel,  so  ergibt  sich  aus 
seiner  ersten  Beobachtungsreihe  mit  Anwendung  der  drei 
ersten  Werthpaare: 

*=rr  15,0-1-0,49  »n 
aus  der  zweiten  mit  demselben  Einge  angestellten  Beobach- 
tungsreihe mit  Benutzung  der  vier  ersten  Werihpaare: 

Ä=  15,5  4- 0,21  ?w 

in  Uebereinstimmung  mit  den  in  der  obigen  Tabelle  enthal- 
tenen Zahlen.  Da  nun  die  Beobachtungen  von  Bauer  auf 
einen  Ring,  die  von  mir  angestellten  auf  Ellipsoide  von 
kleiner  Excentricität  sich  beziehen,  so  liegt  in  dieser  Ueber- 
einstimmung ein  hinreichender  Beweis  für  die  Richtigkeit 
der  Poisson'schen  Theorie.  Zur  Vergleichung  der  von  Bauer 
und  mir  Erhaltenen  Resultate  werde  noch  hinzugefügt,  dass 
die  bei  der  Berechnung  von  Yq^  bezw.  k^  in  Frage  kommen- 
den Werthe  von  m  bei  mir  zwisdien  den  Grenzen  1,88  und 
19,08,  bei  Bauer  zwischen  den  Grenzen  2,01  und  46,72  ein- 
geschlossen sind. 

Ann.  d.  Phjs.  n.  Chem.   N.  F.   XIII.  32 
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Ausser  den  im  Vorhergehenden  ausführlich  besproche- 
nen Beobachtungen  habe  ich  im  Jahre  1870  eine  Beobach- 
tungsreihe mit  der  yerticalen  Componente  des  Erdmagnetis- 
mus allein  ausgeführt.  Die  aus  derselben  sich  ergebenden 
Werthe  von  y„  sind  im  Folgenden  mit  den  im  Jahre  1872 
erhaltenen  zusammengestellt: 


Ellipsoid 

j"^I  " 

II      m 

IV    1     V 

1 

VI 

vn 

Werthe  von 

J1870 
tl872 

0,969 
1,020 

1,282    1,646 
1,341    1,723 

2,027  '  2,832 
2,099  1  2,925 

3,607 
8,676 

4,318 
4,448 

Tv  1872 
Tv  1870 

1,058 

1,046  : 1,046 

1 

1,035    1,034 

1 

1,025 

1,030 

Was  die  Temperaturverhältnisse  anbelangt,  so  war  im 
Jahre  1870  bei  den  Beobachtungen  mit  den  Ellipsoiden  I 
bis  rV  die  Temperatur  constant  gleich  19^;  bei  den  Beob- 
achtungen mit  V  bis  VII  gleich  24®.  Im  Jahre  1872  da- 
gegen war  die  Temperatur  bei  allen  Beobachtungen  nahezu 
constant  gleich  20®.  Die  zwischen  den  Beobachtungen  von 
1870  und  1872  bestehenden  Düferenzen  sind  jedenfalls  grösser 
als  die  Fehler  der  Beobachtungen,  welche  das  Ve]:hältniss 
y^  1812  ly^  1870  nur  um  0,5%  verändern  könnten. 

Eine  Veränderung  in  der  magnetischen  Natur  der  Eisen- 
stücke im  Verlauf  der  zwischen  den  Beobachtungen  liegen- 
den zwei  Ja^e  ist  also  nicht  zu  bezweifeln. 

Für  die  entsprechenden  Werthe  von  k  ergibt  sich  die 
folgende  Tabelle. 


EUipeoid 

1 

n 

m 

IV 

V 

VI 

vn 

1870    1 

13 

«-  1±0,5 

42 

-11±3 

15     • 
^1,5±0,7 

18 
-1,5±0,7 

19 
-2    ±1 

22 
-1,5±0,7 

28 
-2,5±0,5 

20            25 
-1±0,5-1±0,5 

1872    1 

32 

-6    ±1,5 

37 

-6    ±1,5 

28 
-2,5±0,5 

22      1      30 
-l±0,2j-2±0,5 

Die  Vergleichung  der  f&r  die  Ellipsoide  I,  ll  und  III 
gefundenen  Werthe  macht  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  der 
bei  allen  Ellipsoiden  mit  demselben  Zeichen  auftretende 
Fehler  Jh  negativ  zu  nehmen,  d.  h.  dass  der  gemessene 
Werth  des  von  den  Windungen  der  Spirale  umschlossenen 
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Elächeninhaltes  zu  gross  ist.  Mit  Rücksicht  hierauf  ist  in 
der  obigen  Tabelle  der  constante  Theil  des  Fehlers  durchweg 
mit  negativem  Zeichen  versehen  worden.  Leider  ist  der  In- 
ductor  späterhin  einer  Reparatur  unterworfen  worden,  sodass 
eine  vollständige  Uebereinstimmung  der  gegenwärtig  von 
demselben  umschlossenen  Windungsfiäche  mit  der  bei  der 
Ausführung  der  obigen  Versuche  vorhandenen  nicht  erwartet 
werden  kann.  Aus  diesem  Grrunde  wurde  von  einer  auf  gal- 
vanischem Wege  vorzunehmenden  Neubestimmung  des  Flächen- 
inhaltes Abstand  genommen. 

V.    Ersetzung  des  inducirten  Magnetismus  durch  eine  ideale 
Vertheilung  galvanischer  Ströme. 

Bezeichnen  wir  wie  früher  mit  F  das  Potential  der  ge- 
gebenen magnetisirenden  Kräfte,  mit  Qj  das  inducirte  Po- 
tential, so  gelten  für  die  an  irgend  einer  Stelle  x,  y^  z  des 
betrachteten  Körpers  in  der  Volumeneinheit  inducirten  mag- 
netischen Momente  die  Formeln: 

,ö(i?'+Q,)                            ,ö(F+Q,) 
"==""* di '  P'^  ^^ dy ' 

~  ^--^        Bz        ' 

Wir  construiren  die  Flächen  constanten  Potentiales: 
jfr+  Q.  —  const, 
und  greifen  aus  der  ganzen  Schar  derselben  zwei  aufeinander- 
folgende Flächen  F+  Qi  und  F+  Qi  heraus,  welche  die 
Oberfläche  des  Körpers  in  zwei  Curven  constanten  Poten- 
tiales n  und  ;i'  durchschneiden.  Grenzen  wir  in  der  zwischen 
den  Potentialflächen  liegenden  Scheibe  ein  Yolumenelement 
Ton  cylindrischer  Gestalt  ab,  dessen  Mantellinien  Kraftlinien 
des  Potentiales  F+  Qi  sind,  so  ist  das  in  diesem  Elemente 
inducirte  magnetische  Moment  gleich: 

—  k       ^-—^  dldcoy 

wenn  d(&  den  Querschnitt  dl  die  Länge  des  Elementes  be- 
zeichnet Wir  können  dieses  magnetische  Moment  ersetzen 
durch  ein  galvanisches,  indem  wir  den  cjlindrischen  Mantel 

32* 


Digitized  by 


Google 


500  E.  Rieche. 

des  Yolumenelementes  zum  Träger  eines  galvanischen  Stro- 
mes machen,  dessen  Stärke  nach  magnetischem  Maasse  ht- 
stimmt  wird  durch  die  Gleichung: 

ido)  SS  —  Ä ^.      -dldWf 

woraus:  i  =  Ä{(F+  Qi)  -  (F+  Q;)]. 

Dieselbe  Betrachtung  gilt  für  jedes  andere  Yolumen- 
Clement,  welches  in  derselben  Weise  aus  der  zwischen  den 
beiden  Potentialflächen  liegenden  Scheibe  herau^eschnitten 
wird.  Wenn  man  also  diese  ganze  Scheibe  in  lauter  ein- 
zelne Yolumenelemente  zerlegt,  so  kann  der  in  jedem  der- 
selben inducirte  Magnetismus  ersetzt  werden  durch  einen  auf 
der  cylindrischen  Mantelfläche  verlaufenden  Strom  von  der 
Stärke  <;  da  diese  Stromstärke  überall  dieselbe  ist,  so  zer- 
stören sich  alle  im  Inneren  der  Scheibe  verlaufenden  Strom- 
theile,  und  es  bleiben  nur  die  an  der  äusseren  Oberfläche 
des  Körpers  verlaufenden  übrig,  welche  sich  zu  einem  ein- 
zigen in  dem  durch  n  und  n  begrenzten  Streifen  die  Ober- 
fläche des  Körpers  umziehenden  Strome  zusammensetzen. 
Dieser  Strom,  dessen  Stärke  gleich: 

ist,  ersetzt  die  magnetische  Wirkung  der  von  den  Curven 
n  und  n  begrenzten  Körperscheibe  für  alle  ausserhalb  der- 
selben gelegenen  Punkte.  Dieselbe  Ersetzung  gilt  aber  auch 
bei  den  übrigen  Scheiben,  in  welche  der  Körper  durch  das 
System  der  Potentialflächen  zerlegt  wird,  und  wir  erhalten 
daher  den  Satz. 

Der  in  einem  beliebigen  Körp'er  durch  ein  ge- 
gebenes Potential  F  inducirte  Magnetismus  kann  in 
seiner  Wirkung  auf  äussere  Punkte  ersetzt  wer- 
den durch  ein  System  von  galvanischen  Strömen, 
welches  seine  Oberfläche  umzieht.  DieBahnen  dieser 
Ströme  sind  bestimmt  durch  die  Linien,  in  welchen 
die  Potentialflächen /'.fQi  die  Oberfläche  desKor- 
pers  durchschneiden;  die  Stärke  des  in  dem  Inter- 
vall zweier  benachbarter  Potentiallinien  fliessen- 
den Stromes  ist  nach  magnetischem  Maasse  gleich 
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der  Magnetisirungsfunction  k  multiplicirt  mit  der 
Differenz  der  jenen  beiden  Linien  entsprechenden 
Potentialwerthe. 

Die  Wirkungen  des  in  einem  gegebenen  Körper  indu- 
cirten  Magnetismus  sind  vollständig  bestimmt,  wenn  die  der 
inneren  Vertheilung  entsprechende  Oberflächenbelegung  ge- 
geben ist  Daraus  folgt,  dass  auch  das  mit  jener  Verthei- 
lung äquivalente  System  galvanischer  Ströme  aus  dem  Po- 
tential Q  der  Oberflächenbelegung  allein  abgeleitet  werden 
kann.  Diese  Bemerkung  führt  zu  einer  etwas  anderen  Be- 
handlung der  vorhergehenden  Aufgabe,  welche  deshalb  von 
Bedeutung  ist,  weil  sie  sich  ganz  in  derselben  Weise  auf 
permanente  Magnete  in  Anwendung  bringen  lässt 

Das  Potential  F  der  äusseren  Kräfte  hängt  mit  dem 
Potential  Q  der  Oberflächenbelegung  zusammen  durch  die 
Gleichung: 

Führen  wir  eine  neue  Function  0  ein,  welche  an  der 
Oberfläche  des  Körpers  der  Gleichung: 

im  Inneren  desselben  der  Gleichung: 
genügt,  so  wird: 

Es  erscheint  also  Q»  b.1s  das  Potential  einer  Oberflächen- 
belegung, deren  Dichte  gegeben  ist  durch: 

1   diQi  +  0i) 

Construiren  wir  die  Potentialflächen  Q^  +  0»  =  constj  so 
werden  wir  dieselben  Betrachtungen  wiederholen  können, 
welche  wir  im  Vorhergehenden  mit  Bezug  auf  das  Potential 
F+  Q  angestellt  haben.  Nur  wird  das  auf  ein  Volumen- 
element dldw  kommende  magnetische  Moment  j^tzt  darzu- 
stellen sein  durch: 
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-. w-j dld(a . 

4jr  dl 

Bezeichnen  wir  wieder  durch  n  und  71  zwei  aufeinander- 
folgende Linien  constanten  Potentiales  an  der  Oberfläche 
des  Körpers,  so  ergibt  sich  für  die  Stärke  des  zwischen  den- 
selben verlaufenden  galvanischen  Stromes  der  Werth: 

welcher  sich  von  dem  früher  gefundenen  im  wesentlichen  nnr 
dadurch  unterscheidet,  dass  —  }^  an  die  Stelle  von  k  ge^ 
treten  ist 

Wenden  wir  diese  Betrachtungen  an  auf  den  Fall  einer 
Kugel,  welche  durch  eine  in  der  Richtung  der  2r-Äxe  wir- 
kende constante  Kraft  magnetisirt  wird,  so  haben  wir: 

WO  i;  s=  |;ra*  gleich  dem  Volumen  der  Kugel. 
Somit:  ir+Q,=  -.^.., 

oder,  wenn  wir  unter  tp  den  Polabstand  des  Punktes,  anf 
welchen  das  Potential  sich  bezieht,  unter  r  seinen  Radius 
vector  verstehen: 

Die  Grleichung  der  auf  der  Oberfläche  der  Kugel  ver- 
laufenden Curven  constanten  Potentiales  ist: 

d.  h.  diese  Curven  sind  Parallelkreise;  flir  die  Stärke  des  in 
dem  Intervall  zweier  aufeinander  folgenden  Kreise  (f  und 
tp  +  dq}  circulirenden  Stromes  ergibt  sich  der  Werth: 

kc 

Was  die  Anwendung  der  zweiten  im  Vorhergehenden 
angegebenen  Methode  zur  Bestimmung  der  äquivalenten 
Oberflächen^tröme  anbelangt,  so  ergibt  sich  zunächst: 
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somit:      -= —  =  —  -5 — -  —=■  cos  op ,        (Pi  =  — — ; — =-  •  z , 

Für  die  Stärke  des  zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden 
Potentiallinien  circulirenden  Stromes  ergibt  sich  wieder  der 
Werth: 

Die  letztere  Art  der  Berechnung  ist,  wie  wir  schon  be-' 
merkt  haben,  auch  anwendbar  auf  permanente  Magnete;  wir 
können  dieselbe  benutzen,  um  dasjenige  System  yon  gal- 
yanischen  Strömen  zu  bestimmen,  welches  an  der 
Oberfläche  der  Erde  circulirend  den  Magnetismus 
der  Erde  in  allen  auf  den  umgebenden  Eaum  aus- 
geübten Wirkungen  zu  ersetzen  im  Stande  ist. 

Bezeichnen  wir  das  Potential  der  idealen  Vertheilung 
des  Erdmagnetismus  durch  Q,  so  ist  für  Punkte  des  äusseren 
Raumes:  f^ip'       sp-      ^^p"  1 

für  Punkte  im  Inneren: 

wenn  r  der  Badius  vector  des  Punktes,  auf  welchen  das 
Potential  sich  bezieht,  a  der  Halbmesser  der  Erde.    Somit: 

-ä —  =  -5—    flir  r  =  a 
ö»„         ar 

=  -2P'-3i"-4P'"-..., 

da:  -ä^^-öF'  ««"*■• 

1^  ftr  r-a  gleich  2P' +  SP"  +  4P"' +  ... 
Woraus:         f^,^a{2'^  +  l'-^  +  l^lfL  +  ...}, 

und:       Q.+  a»,  =  a{3'J'+5?:^  +  J^:':  +  ...}. 

Die  Gleichung  der  Linien  constanten  Potentiales  an  der 
Oberfläche  der  Erde,  d.  h.  die  Gleichung  der  Strömungs- 
linien ist  demnach: 
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Q,+ 0,  =  af  3  P'  +  5P"  +  }i>" +  ...}. 
Die  Functionen  P',  P",  P"  . . .  sind  Kugelfunctionen 
erster,  zweiter,  dritter  . . .  Ordnung  mit  Bezug  auf  die  geo- 
graphische Länge  \p  und  die  Poldistanz  &  eines  an  der 
Oberfläche  der  Erde  gelegenen  Punktes.  Es  kann  also  P'"' 
dargestellt  werden  in  d^r  Form: 

WO :  C«  as  sin*  i>  ^;  (cos  &)  cos  m  t//, 

S^  =  sin«  &  ^^  (cos  &)  sin  m  1//, 

$«(C08i>)  =  COS^«-«  -  """^ry^i^T"^^  COSi^«-«-« 

,    «  —  «i.n  —  m— 1.«  —  m  —  2.n  —  m  —  3  «,    „     * 

-L. . COS  /^»— •*— * 

-  + 

Nehmen  wir  auf  der  Erdoberfläche  zwei  benachbarte 
Punkte  a  und  a,  welche  auf  zwei  verschiedenen  Potential- 
linien 71  und  Tt'  gelegen  sind,  so  wird  die  Stärke  des  zwischen 
diesen  Potentiallinien  circulirenden  Stromes    gegeben    sein 

durch :  ^ { (Q/  +  <D/)  -  (Q*  +  *i) }. 

Die  Potentiale  Qi  und  0i  sind  Functioneo  von  &  und  t//. 
Nehmen  wir  an,  die  beiden  Punkte  a  und  a  hätten  dieselbe 
geographische  Länge  yf,  aber  verschiedene  Poldistanzen  & 
und  ^  +  rf*,  80  wird: 

Q{  +  0/  «  Q,  +  0,  +  _^^.rf*, 

somit  die  Intensität  des  zwischen  %  und   n    verlaufenden 
Stromes: 

Wählen  wir  auf  der  Curve  n  einen  Punkt  a"  umgekehrt 
so,  dass  er  mit  a  dieselbe  Poldistanz,  aber  eine  andere  Länge 
besitzt,  so  ergibt  sich  für  die  Stärke  des  Stromes  zwischen 
n  und  1^  der  Werth: 

1    d(Q..  +  4>,) 
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Bezeichnen  wir  den  Winkel,  unter  welchem  die  Strö- 
mungscurve  im  Punkte  a  den  Meridian  durchschneidet,  durch 
fif,  so  ist: 

oder  da:         ed&^Wdxp,        tg«  =  ^-^. 

Beispielsweise  möge  der  Werth  der  Stromstärke  und  die 
Richtung  der  Strömung  für  denjenigen  Punkt  der  Erdober- 
fläche berechnet  werden,  in  welchem  der  Aequator  von  dem 
Meridian  von  Greenwich  durchschnitten  wird. 

Für  1/;  =  0  und  t9-  =  90^  ergibt  sich: 

7 — f^ —  ==  -^ffio-iffn+lil99o-S^32)  +  U^[/4i-ffis)r 

7-^^=3Au  +  6*M  +  3{8Ä„-i/',i)  +  |(4A«-?A«). 

oder  mit  Benutzung  der  von  Erman  und  Petersen  be- 
rechneten Werthe  der  Gauss'schen  Constanten: 

1^1%^^  =  2448,        1^^-V'^=864.- 
a        ad-  '         a        dtp 

Somit  nach  absolutem  Maasse: 

0  =  4333 .  10«,       Hf  =  1512 .  10«,      a  =  70^  46'. 

Die  Stromstärke  ist  gegeben  durch  ddiS",  besitzt  der 

zwischen  den  Potentiallinien  n  und  n   liegende  Streifen  in 

der  Richtung  des  Meridians  eine  Breite  von  1000  mm,  so  ist: 

a 

und  es  ergibt  sich  die  Stärke  des  in  diesem  Streifen  circu- 
lirenden  Stromes  zu  680  Einheiten  des  magnetischen  Strom- 
maasses. 

Für  den  Pol,  d.  h.  für  ^  »  0  und  y/^O  wird: 

Woraus:  0  =  101. 10«,        «  =  7°  28'. 
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VI.     lieber  KrystcUlanalyse;   van  O.  Lehmann» 

Unter  diesem  Nameil  möchte  ich  eine  neue  Art  qua- 
litativer chemischer  Analyse  in  Vorschlag  bringen,  welche 
namentlich  für  organische  Substanzen,  die  sehr  häufig  durch 
das  gewöhnliche  Verfahren  kaum  zu  erkennen  sind,  zur  An- 
wendung kommen  dürfte. 

Als  ich  mich  vor  mehreren  Jahren  eingehender  mit 
mikroskopischer  Botanik  beschäftigte,  kam  mir  immer  und 
immer  wieder  die  Frage,  warum  es  denn  nicht  auch  eine 
Naturgeschichte  der  chemischen  Vefrbindungen  ähnlich  der 
der  organischen  Körper  gäbe,  warum  man  nicht  die  Form, 
in  welcher  diese  Stoffe  bei  ihrer  freien  ungehinderten  Ejtj- 
stallisation  auftreten,  die  ja  doch  ganz  wesentlich  durch  die 
chemische  Natur  dieser  Substanzen,  durch  die  Form  und 
Anziehungskraft  ihrer  Molecule  bedingt  sein  muss,  in  erster 
Linie  berücksichtige  und  sie  ebenso  wie  bei  der  Bestimmung 
einer  Pflanze  oder  eines  Thieres  als  Ausgangspunkt  oder 
wenigstens  als  Hülfsmittel  bei  der  chemischen  Analyse  be- 
nütze. Ich  suchte  mir  deshalb  durch  Experimente  Klarheit 
darüber  zu  verschaffen,  ob  diese  Art  der  Analyse  möglich 
sei  oder  nicht. 

Dass  durch  die  gewöhnliche  Art  und  Weise  der  Kry- 
stallbestimmung,  welche  einzig  die  Messung  regelmässiger 
Formen  im  Auge  hat,  dieses  Ziel  nicht  zu  erreichen  sei, 
war  ohne  weiteres  ziemlich  klar.  Selbst  verschiedenen  Sy- 
stemen Angehörige  Krystalle  sehen  sich  ja  oft  so  l&uschend 
ähnlich,  dass  nur  eine  ganz  exacte  Bestimmung  der  Winkel 
und  eingehende  optische  Untersuchungen  zu  der  gewünschten 
Klarheit,  namentiich  zur  sicheren  Unterscheidung  zweier 
ähnlich  krystallisirenden  Verbindungen  führen  können.  Beide 
Bestimmungen  erfordern  aber  nicht  nur  ausgezeichnete  Instru- 
mente, sondern  auch  ziemlich  beträchtlichen  Aufwand  an 
Zeit,  und  was  das  allergrösste  Hinderniss,  sie  werden  oft 
geradezu  unmöglich,  wenn  es  nicht  gelingt,  vollkommen  aus- 
gebildete Krystalle  der  betreffenden  Substanz  zu  erhalten. 
Gerade  diese  letzte  Schwierigkeit  macht  die  Krystallmessang 
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zum  G-ebrauch  ftlr  die  chemische  Analyse  fast  völlig  un- 
brauchbar.  Um  solche  regelmässige  Krystalle  zu  erhalten^ 
braucht  man  mit  wenigen  Ausnahmen  einerseits  eine  recht 
beträchtliche  Menge  Ton  Substanz,,  andererseits  eine  eben- 
falls sehr  beträchtlich  lange  Zeit,  und  in  sehr  vielen  Fällen 
können  trotz  aller  Mühe  gut  ausgebildete  Krystalle  über- 
haupt auf  keine  Weise  erhalten  werden.  In  der  Regel  sind 
die  Krystalle,  die  z.  B.  bei  der  chemischen  Ausfällung  einer 
Substanz  ans  einer  Ldsnng  oder  beim  Abdampfen  des  Lö- 
sungsmittels erhalten  werden,  ausserordentlich  klein  und  nur 
mittelst  des  Mikroskops  erkennbar.  Es  fehlt  uns  somit  jedes 
Mittel,  dieselben  anzufassen  und  so  zu  drehen,  dass  wir  nach 
der  gewöhnlichen  optischen  Methode  ihre  Winkel  messen 
könnten,  und  die  andere  Art  der  Messung,  mittelst  der 
Mikrogoniometer,  lässt  an  Zuverlässigkeit  sehr  viel  zu  wün- 
schen. Immerhin  könnten  wir  uns  indess  von  der  einfachen 
Erkennung  der  Form,  der  Art  der  auftretenden  Krystall- 
flächen,  einigen  Qewinn  versprechen,  wenn  es  gelänge,  die 
etwas  schwierige  Aufgabe  zu  lösen,  aus  den  verschiedenen 
Ansichten,  die  uns  das  Mikroskop  liefert,  in  zuverlässiger 
Weise  und  ein  vollkommenes  Bild  des  Körpers  zu  constru- 
iren.  Offenbar  sind  in  dieser  Beziehung  Täuschungen  ausser- 
ordentlich leicht  möglich,  denn  wir  sehen  eben  mittelst  des 
Instrumentes  die  Krystalle  nicht  als  Körper,  sondern  nur 
ihre  Projectionen,  zu  dem  unter  ganz  eigenthümlichen  un- 
gewohnten Beleuchtungsverhältnissen,  oft  mit  ausserordent- 
lich ungleiehmässiger  Ausdehnung  gleiohwerthiger  Flächen  etc. 
Ich  versuchte,  diese  Schwierigkeit  zu  umgehen  dadurch,  dass 
ich  durch  Verschieben  des  Deckglases  die  Krystalle  zum 
Bollen  brachte  und  so  Ansichten  von  allen  möglichen  Seiten 
erhielt,  wie  ich  es  wünschte.  Allein  sofort  ergaben  sich 
allerlei  neue  Schwierigkeiten,  bedingt  durch  das  rasche  Ver- 
dunsten der  Lösung,  das  Empordringen  derselben  auf  die 
obere  Seite  des  Deckglases,  die  Merdurch  entstehenden 
Efflorescenzbildungen,  die  zum  Rollen  selten  geeignete  Form 
der  Krystalle,  das  feste  Anwachsen  auf  dem  Objectträger 
u.  dergl.  m.  Glücklicherweise  lassen  sich  diese  letzteren 
Schwierigkeiten,  wie  ich  schon  früher  in  meiner  Arbeit  über 
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Krystallwachsthum^)  dargethan  habe,  sehr  einfach  dadurch 
überwinden,  dass  das  gebräuchliche,  vollkonunen  ebene  Deck- 
glas durch  ein  flaches  Uhrglas  ersetzt  und  eine  solche  Menge 
Lösung  angewandt  wird,  dass  die  dünne  in  dem  capillaren 
Zwischenraum  enthaltene  Flüssigkeitsmasse  noch  Ton  einem 
relativ  sehr  dicken  Bing  umgeben  ist,  welcher  durch  die 
Adhäsion  am  Rande  des  Uhrglases  festgehalten  wird  und 
^ie  Gefahr  der  Störung  der  Beobachtungen  durch  allzu 
rasche  Verdunstung  völlig  ausschliesst,  insofern  er  nöthigen- 
falls  sehr  leicht  wieder  ohne  Störung  der  beobachteten  Kri- 
stalle ersetzt  werden  kann.  Das  Anhaften  und  die  unge- 
eignete Ausbildung  der  Krystalle  beseitige  ich  dadurch, 
dass  ich  die  zuerst  entstandene  Krystallmasse  durch  Ver- 
schieben des  Dhrglases  auf  dem  Objectträger  unter  gleich- 
zeitigem, schwachem  Drücken  zerreibe  und  hierauf  soweit  er- 
wärme, dass  sich  die  entstandenen  Fragmente  bis  auf  wenige 
«ehr  feine  Theilchen  auflösen.  Beim  Wiedererkalten  wachsen 
dann  diese  Fragmente  zu  völlig  freien,  also  rundum  regel- 
mässig ausgebildeten  Formen  aus  und  lassen  sich  leicht 
zum  Bollen  bringen.  Letzteres  fbhre  ich  in  der  Art  aus, 
dass  ich  während  des  Wachsthums  die  beiden  Zeigefinger 
auf  zwei  entgegengesetzte  Seiten  des  Bandes  des  Uhrglasea 
lege  und  dieses  nun  durch  abwechselndes  Niederdrücken  des 
einen  und  anderen  in  schaukelnde  Bewegung  bringe.  Es 
wird  hierdurch  einerseits  in  den  meisten  Fällen  das  lästige 
Ansetzen  der  Krystalle  völlig  verhütet,  und  andererseits  ge- 
lingt es,  dieselben  ganz  in  der  gewünschten  Art  zum  Bollen 
zu  bringen,  sie  von  allen  Seiten  zu  beobachten  und  sich  somit 
einen  vollkommenen Ueberblick  über  die  ausgebildetenFlächen 
zu  verschaiien. 

Vergleicht  man  auf  solche  Weise  ErystaUisationen  ver- 
schiedener Substanzen,  so  zeigen  sich  allerdings  beträchtliche 
Verschiedenheiten,  allein  sehr  häufig  gelingt  es  durchaus 
nicht,  regelmässige  Formen  zu  erhalten,  und  selbst  wenn 
dies  der  Fall,  so  kann  wieder  eine  sehr  beträchtliche  weitere 
Schwierigkeit  sich  einstellen,  nämlich  die,   dass  die  Form        j 
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Behr  einfach  ist,  z.  B.  ein  reguläres  Octaeder  oder  ein  tetra- 
gonales  oder  rhombisches,  welche  drei  Formen  einander  sehr 
ähnlich  sehen  können.  Man  wird  zwar  durch  die  bekannte 
optische  Methode  dieselben  unter  günstigen  Umständen  leicht 
unterscheiden  k&nnen,  allein  wie  viele  Substanzen  gibt  es 
nicht,  die  sämmtlich  in  regulären  Octaedem  krystallisirenv 
sodass  ihre  Erkennung  lediglich  nach  ihrer  Erystallform 
Töllig  illusorisch  wird?  Diese  Bemerkung  dürfte  wohl  völlig 
genügen,  um  zu  zeigen,  dass  eine  solche  Analyse,  welche 
sich  einzig  auf  die  Erkennung  der  zudem  nur  unter  be- 
stimmten, oft  recht  schwer  zu  erlangenden  regelmässigen 
Formen  stützt,  nicht  wohl  möglich  ist. 

Es  ist  somit,  soll  anders  das  gesteckte  Ziel  erreicht 
werden,  durchaus  erforderlich,  das  Bereich  der  regelmässigen 
Formen  zu  verlassen  und  auch  die  unregelmässigen  Gebilde,, 
die  sogenannten  Wachsthumsformen,  Erystallskelette,  Tri- 
chiten  u.  s.  w.  in  den  Kreis  der  Beobachtung  zu  ziehen. 

Ich  machte  den  ersten  Versuch  in  dieser  Richtung  mit 
Niederschlägen  von  Chlorblei.  Es  ergab  sich  eine  so  grosse 
Mannichfaltigkeit  von  krummäächigen,  blumenartigen  For- 
men, dass  eine  kurze  bündige  Charakteristik  derselben,  wie 
sie  zum  Zwecke  einer  chemischen  Analyse  nöthig  wäre,, 
durchaus  nicht  gegeben  werden  konnte.  Ein  Versuch,  die- 
selben in  verschiedene  Classen  zu  bringen,  deren  jede  durch 
eine  bestimmte  typische  Form  charakterisirt  wäre,  erwies 
sich  ebenfalls  als  verfehlt.  Nothwendigerweise  mussten  zu- 
erst die  Gesetze  erkannt  sein,  welche  das  Auftreten  der 
krummflächigen  Formen  regelten,  ehe  an  eine  Classiflcirung: 
derselben  gedacht  werden  konnte. 

Die  Resultate  dahinzielender  Untersuchungen,  welche 
sich  über  eine  sehr  grosse  Zahl  von  Substanzen  erstreckten,, 
sind  grösstentheils  in  meiner  Arbeit  über  Erystallwachsthum 
niedergelegt.  Es  zeigte  sich,  dass  die  beobachteten  Ano- 
malien in  drei  Gruppen  gebracht  werden  konnten,  nämlich. 
Bildung  von: 

1)  Krystallskeletten,  Wachsthumsformen,  hauptsächlich 
hervorgebracht  durch  Beschleunigung  der  E^rystallisation^. 
wodurch  nämlich,  theils  infolge  der  Bildung  eines  substanzi- 
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ärmeren  Hofes  um  den  Kry stall,  theils  durch  die  Störung 
der  Sättigung  infolge  freiwerdender  latenter  Wärme ,  also 
die  Bildung  eines  Hofes  erwärmter  Flüssigkeit,  gegen  die 
zugespitzten  Stellen  der  Erystalloberfläche  weit  mehr  Sub- 
stanz zuströmen  muss,  als  gegen  die  flacheren,  sodass  sidi 
dieselben  unverhältnissmässig  verlängern  und  schliesslich  zu 
dünnen  Aesten  ausstrecken,  aus  welchen  dann  seitlich  secon- 
dare, oft  selbst  wieder  mit  tertiären  yersehene  Aeste  aus- 
wachsen. 

2)  Tricbiten,  gekrümmte  und  verzweigte  Formen,  Sphäro- 
krystalle,  hauptsächlich  durch  Zähigkeit  der  Lösung  bedingt, 
wahrscheinlich  durch  den  hemmenden  Einfluss  der  Molecule 
des  Lösungsmittels  auf  die  eben  sich  neu  ansetzenden,  wel- 
cher sich  namentlich  bei  dünnen,  haarförmigen  Erystallen 
geltend  machen,  und  weil  er  für  alle  Molecule  von  gleicher 
Stärke  ist,  zu  einer  stetigen  Krümmung  des  Krystalls  fuh- 
ren muss,  die  sich  allerdings  infolge  der  gegenseitigen 
Wirkung  der  Molecule  aufeinander  auszugleichen  sucht,  in- 
dess  hierin  durch  die  Zähigkeit  des  Lösungsmittels  gehindert 
wird.  Erst  wenn  sich  der  Krystall  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  verdickt  hat,  erreicht  die  innere  moleculare  Spannung 
die  nöthige  Stärke,  um  denselben  gegen  den  Widerstand  des 
Lösungsmittels  zu  verschieben,  und  bewirkt  Geradstreckung 
oft  mit  solcher  Gewalt,  dass  der  Krystall  Risse  erhält  oder 
gar  zersplittert.  Die  einzelnen  Splitter  wachsen  natürlich 
selbständig  weiter,  d.  h.  der  Krystall  verzweigt  sich,  und 
häufig  entsteht  so  ein  kugelförmige^  radialfaseriges  Aggre- 
gat, ein  sogenannter  Sphärokrystall. 

3)  Verwachsungen  mit  fremden  Substanzen,  bedingt 
durch  den  Umstand,  dass  nicht  nur  gleichartige,  sondern 
auch  chemisch  verschieden  gebaute  Molecule  sich  gegenseitig 
anziehen.  Befindet  sich  daher  neben  der  krystallisirenden 
Substanz  noch  eine  zweite  in  Lösung,  und  zwar  in  solcher 
Menge,  dass  die  Lösung  derselben  in  Bezug  auf  die  Kry- 
stalle  der  ersten  Substanz  gesättigt  ist,  dann  setzen  sich 
diese  fremden  Molecule  zuweilen  in  regelmässiger  Stellung 
zwischen  die  der  ersten  und  ziehen  nun  entweder  solche 
ihrer  Art  an  sich  oder  solche  der  ersten,  je  nach  dem  Ge- 
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halte  der  Lösung,  und  es  entsteht  ein  eigenthümliches  Kry- 
stallaggregat,  welches  zwar  in  seinem  äusseren  Hahitus  einem 
regelmässigen  Erystall  durchaus  ähnlich  sehen  kann,  seinem 
inneren  Bau  nach  dagegen  aus  zwei  ganz  fremdartigen  Kry- 
stallen  hesteht.  Häufig  verräth  sich  diese  anomale  Structur 
auch  durch  Anomalien  der  Form.  Wenn  z.  B.  die  erste  Sub- 
stanz nadeiförmig  krystallisirte,  die  fremde  in  Octa^dem,  so 
sind  bei  letzterer  drei  Richtungen  gleich werthig,  es  können 
sich  also  die  Nadeln  in  drei  Arten  an  die  Octa^der  anlegen, 
sodass  sternförmige  Gebilde  entstehen  müssen,  die  mit  Zwil- 
lingsbildungen sehr  grosse  Aehnlichkeit  besitzen. 

Infolge  der  besprochenen  drei  Ursachen,  welche  zu  ano- 
maler Krystallbildung  Veranlassung  geben  können,  ist  fast 
von  jeder  überhaupt  krystallisirenden  Substanz  eine  sehr 
grosse  Mannichfaltigkeit  von  Formen  zu  erhalten,  welche  sehr 
wohl  dazu  dienen  können,  dieselbe  zu  charakterisiren,  und 
welche  auch  mit  Leichtigkeit,  ohne  grossen  Aufwand  an- 
Zeit  und  Material,  mit  Hülfe  des  Mikroskops  beobachtet 
werden  können,  zumal  da  die  Bedingungen  ihrer  Ehitstehung 
nunmehr,  wenigstens  im  allgemeinen,  bekannt  sind. 

Immerhin  lässt  sich  auch  gegen  dieses  erweiterte  Ver- 
fahren der  schon  früher  gemachte  Einwand  erheben,  ob  denn 
nicht  auch  in  Bezug  auf  diese  unregelmässigen  Formen  Ueber- 
einstimmung  zwischen  zwei  chemisch  verschiedenen  Sto£Pen 
vorkommen  könne  und  hierdurch  Veranlassung  zu  Irrthü- 
mem  gegeben  sei,  und  femer  ob  nicht  gerade  dadurch,  dass 
diese  Unregelmässigkeiten  vorzugsweise  durch,  äussere  Be- 
dingungen hervorgebracht  sind,  also  nur  in  geringem  Maasse 
durch  die  eigentliche  Natur  der  Substanz  beeinflusst  werden, 
ihre  Verwendbarkeit  zur  Charakterisirung  der  Substanzen 
illusorisch  mache.  Durch  die  Erfahrung  wird  indess  dieser 
Einwand  fast  völlig  entkräftet. 

Wenn  nämlich  auch  beispielsweise  octaödrische  Krystall- 
skelette  zweier  verschiedenen  Substanzen  sich  unter  gewissen 
Bedingungen  ganz  und  gar  gleichsehen  können,  so  sind  die- 
selben doch,  wenn  wir  die  Substanzen  genau  unter  denselben 
vorgeschriebenen  Bedingungen  krystallisiren  lassen,  in  der 
Regel  sehr  deutlich  von  einander  unterschieden,  sodass  es 
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immerhin  in  nnserer  Gewalt  steht,  solche  Erystallisations- 
bedingungen  anzuwenden,  unter  welchen  eine  zuverltosige 
Unterscheidung  ohne  Mühe  möglich  ist  Freilich  lässt  sich 
in  anderer  Hinsicht  die  Möglichkeit  einer  völligen  Ueber- 
einstimmung  unter  allen  Umständen  doch  nicht  als  g&nzUch 
ausgeschlossen  betrachten,  und  wir  müssen  deshalb  suchen, 
ob  die  Krystallographie  uns  nicht  noch  neue  Anhaltspunkte 
zu  geben  vermag.  Solche  lassen  sich  glücklicherweise  noch 
in  Menge  finden. 

Zunächst  ist  bekannt,  dass  eine  sehr  grosse  Anzahl  von 
Körpern  unter  gewissen  Bedingungen,  namentlich  bezüglich 
der  Temperatur  mit  dem  Lösungsmittel  moleculare  Verbin- 
dungen eingeht,  sodass  die  Erystalle  nicht  aus  ganz  reiner 
Substanz  bestehen,  sondern  einen  bestimmten  Gehalt  an 
Erystallwasser,  Krystallalkohol,  Krystallbenzol  u.  dergl.  ent- 
halten, und  es  wird  somit  bei  sehr  vielen  Substanzen  mög- 
lich sein,  aus  der  Lösung  derselben  je  nach  der  Höhe  der 
Temperatur  ganz  verschiedenartige  Erystalle  zu  erhalten. 
was  wiederum  ein  sehr  einfaches  weiteres  Erkennungsmittel 
bildet. 

Molecülverbindungen  können  aber  auch,  wie  ich  aus- 
führlicher in  meiner  Abhandlung  über  physikalische  Iso- 
merie^)  dargethan  habe,  nicht  nur  zwischen  verschieden- 
artigen, sondern  auch  gleichartigen  Molecülen  vorkommen, 
sodass  also  die  betreffende  Substanz  in  mehreren  ganz  ver- 
schiedenartig krystallisirenden  Modificationen  auftreten  kann, 
wie  solche  ja  z.  B.  beim  Schwefel  schon  längst  bekannt  sind. 
Diese  Erscheinung  ist,  wie  sich  aus  dem  raschen  Wachsen 
unserer  hierauf  bezüglichen  Kenntnisse  ergibt,  durchaus  nicht 
so  selten,  als  gewöhnlich  angenommen  wird,  und  kann  des- 
halb gleichfalls  recht  gut  als  Erkennungsmittel  dienen.  Doch 
gehen  wir  noch  einen  Schritt  weiter,  gehen  wir  von  den 
Molecülverbindungen  über  zu  den  eigentlich  chemischen,  so 
eröffnet  sich  uns  ein  neues  ganz  unabsehbares  Feld,  von 
dem  sich  sicherlich  eine  gar  sehr  reichliche  Ernte  einfacher, 
leicht  auszuführender  lud  doch  auch  ganz  zuverlässiger  Re- 


1)  0.  Lehmann,  Zeitschr.  f.  Kryst  1«  p.  97  ff. 
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actionen  einheimsen  lassen  wird.  Schon  die  Auswahl  der 
Beactionen  ist  ja  bei  Anwendung  der  Krystallanalyse  ganz 
ausserordentlich  yiel  grösser,  als  bei  der  gewöhnlichen  Me- 
thode. Denn  während  sonst  das  Eintreten  eines  bestimmten 
Niederschlags,  einer  Färbung  oder  einer  ähnlichen  leicht  er- 
kennbaren Erscheinung  nöthig  ist,  genügt  bei  Anwendung  der 
Ejrystallanalyse  jede  zur  Bildung  eines  festen  krystallisirbaren 
Korpers  führende  Beaction,  wenn  auch  gar  kein  Niederschlag 
u.  dgl.  bemerkbar  ist,  weil  sicherlich  nach  dem  Abdampfen 
oder  Verdunsten  des  Lösungsmittels  der  neue  Körper  in  Form 
Ton  Krystallen  übrig  bleiben  muss.  Allein  Ton  allergrösster 
Wichtigkeit  wird  dieses  Verfiihren  dadurch,  dass  es  ermög- 
licht, auch  Körper,  die  kein  Bestreben  haben,  zu  krjstalli- 
siren,  sowie  auch  Flüssigkeiten  und  Gase  zu  untersuchen, 
da  man  ja  dieselben  leicht  mit  passenden  Beagentien  sich 
zu  krystallisirbaren  Producten  yereinigen  lassen  kann. 

Die  Art  und  Weise,  wie  die  zu  derartigen  Untersuchun- 
gen nöthigen  Operationen,  namentlich  das  Erv^Lrmen  und 
Abkühlen  der  Präparate,  ausgeführt  werden  können,  findet 
man  schon  in  meiner  bereits  citirten  Arbeit  über  Krystall- 
wachsthum  ausführlicher  beschrieben,  ebenso  die  Einrich- 
tung des  Mikroskops,  wie  sie  zu  diesen  Versuchen  nöthig 
ist.  Seit  dem  Erscheinen  jener  Abhandlung  habe  ich  indess 
an  dem  Apparate  mehrere  wesentliche  Verbesserungen  an- 
gebracht, sodass  sich  derselbe  nun  weit  leichter  handhaben 
Iftsst  und  auch  für  andere  physikalische  Untersuchungen, 
wie  solche  über  electrische  Entladung^)  brauchbar  ist.  Es 
möge  mir  deshalb  gestattet  sein,  eine  kurze  Beschreibung 
desselben  hier  folgen  zu  lassen. 

Das  erste,  was  bei  der  Construction  zu  berücksichtigen 
war,  ist  die  Stabilität  des  öanzen.  Gerade  weil  das  Ver- 
schieben der  Objecto  während  der  Beobachtung  einen  Haupt- 
punkt der  Untersuchungsmethode  bildet,  so  muss  das  ganze 
Instrument  so  stabil  sein,  dass  man,  ohne  Besorgniss  dasselbe 
umzustossen  oder  auch  nur  von  seiner  Stelle  zu  rücken,  die 
Hände  auflegen  und  auch  die  für  die  optischen  Untersuchun- 


1)  0.  Lehmann ;  Wied.  Ann.  11«  p.  686.  1880. 
Ann.  d.  Phyi.  o.  Chem.  N.  F.  XIII.  38 
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gen  nöthigen  Drehbewegungen  ausführen  kann.  Daher  wird 
der  Fuss  des  Ganzen  von  einer  sehr  schweren,  grossen  guss- 
eisernen Platte  gebildet,  welche  durch  vier  Stellschrauben 
an  ihren  Eckpunkten  horizontal  gestellt  werden  kann.  Da 
das  Instrument  zu  hoch  würde,  wollte  man  es  mit  diesen 
Stellschrauben  auf  die  Tischplatte  stellen,  der  Tisch  selbst 
andererseits  zu  niedrig  zum  bequemen  Sitzen,  wollte  man 
seine  Füsse  entsprechend  yerkürzen,  so  ist  diese  Platte  in 
eine  ihr  genau  gleichgeformte  Oefifhung  der  Tischplatte  ein- 
gelassen und  steht  mittelst  der  Stellschrauben  auf  zwei  in 
passender  Höhe  angebradbiten  starken  und  durch  mehrfache 
Querstücke  durchaus  fest  angeschraubten  Leisten.  Aus  dem 
gleichen  Grunde  der  besseren  Stabilität  ist  der  Verschie- 
bungsmechanismus  des  Tubus  durchaus  anders  au^ef&hrt^ 
wie  bei  den  gewohnlichen  Mikroskopen.  Es  ist  nämlich  die 
Hülse,  welche  denselben  trägt,  ganz  fest  mit  der  Fussplatte 
durch  einen  jT-fÖrmigen  Arm  verbunden,  wie  aus  den  Figuren 
2  und  3  Taf.  Ill  leicht  zu  ersehen  ist.^)  Es  ermöglicht 
diese  Einrichtung,  den  oberen  Querbalken  sehr  lang  zu 
machen,  was  für  die  bequeme  Hantirung  auf  dem  Object- 
tisch  von  ausserordentlichem  Yortheil  ist.  Bei  manchen 
Versuchen,  wie  beim  Experimentiren  mit  Schmelzflüssen  in 
Glühtemperatur,  wobei  eine  grössere  Flamme  untergestellt 
werden  muss,  ist  es  nöthig,  den  Objecttisch  höher  zu  stellen, 
wodurch  selbstverständlich  auch  eine  ziemlich  beträchtliche 
Höherstellung  des  Tubus  verlangt  wird,  weit  grösser,  als  sie 
durch  einfache  Verschiebung  in  der  Hülse  erzielt  werden 
kann.  Zu  diesem  Zwecke  ist  der  T-fÖrmige  Arm  aus  zwei 
Theilen  angefertigt,  nämlich  aus  einer  fest  in  die  Fussplatte 
eingeschraubten  Köhre  und  einem  starken  cylindrischen  Arm, 
welcher  dicht  in  dieser  Röhre  verschiebbar  ist  und  durch 
eine  Geradführung  beim  Auf-  und  Abschieben  stets  in  glei- 
cher Sichtung  gehalten  wird.  Damit  nun  die  oben  gefor- 
derte Stabilität  durch  diese   Zweitheilung  nicht  gemindert 

1)  Fig.  2  stellt  die  Vorder-,  Fig.  3  die  Seitenansicht  des  Instruments 
dar.  Bei  letzterer  ist  das  dem  Beobachter  zugewandte  Stück  des  Tisches 
weggeschnitten  gedacht.  Bei  beiden  Figuren  fehlen  einzelne  Theile,  welche 
man  sich  nach  der  folgenden  Beschreibung  leicht  vorstellen  kann. 
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werde,  muBS  dafür  gesorgt  sein,  dass  der  Ann  absolut  sicher 
in  seiner  Hülse  befestigt  werden  kann.  Der  obere  Theil  ist 
in  regelmässigen  Abständen,  die  gleich  der  Verschiebung 
sind,  um  welche  der  Tubus  in  seiner  Hülse  auf-  und  ab- 
bewegt werden  kann,  quer  durchbohrt,  um  den  Arm 
in  einer  bestimmten  Lage  zu  fixiren,  wird  in  das  gerade 
passende  Loch  ein  stählener  Stifb  eingeschoben  und  die 
Mutier  am  unteren  Ende  fest  angezogen.  Es  wird  hierdurch 
der  Stab  mit  solcher  Sicherheit  befestigt,  als  ob  er  mit  dem 
Bohre  ein  einziges  Stück  bildete.  So  wird  also  der  For- 
derung der  Stabilität  vollkommen  Genüge  geleistet,  obwohl 
hierdurch  freilich  die  sonst  gebräuchliche,  und  wenn  auch 
unter  gewöhnlichen  Umständen  nicht  absolut  erforderliche, 
doch  immerhin  sehr  bequeme  und  darum  wünschenswerthe 
feine  Einstellung  in  Wegfall  kommt.  Um  dieselbe  dennoch 
zu  ermöglichen,  ist  an  der  Hülse  des  Tubus  eine  zweckent- 
sprechende  Vorrichtung  angebracht,  welche  in  den  Figuren 
5a  und  b  Taf.  Ill  im  Durchschnitt  und  in  Fig.  6  Taf.  III, 
Ton  aussen  gesehen,  dargestellt  ist  und  wohl  keiner  weit- 
läufigen Beschreibung  bedarf.  -  Der  Tubus  a  ist  in  der  Hülse 
h  einfach  unter  Reibung  verschiebbar,  wodurch  die  grobe 
Einstellung  bewirkt  wird.  Die  Hülse  b  ist  selbst  wieder  in 
einer  weiteren,  aus  zwei  Theilen  bestehenden  Hülse  c,  c  be- 
weglich, indess  nicht  gänzlich  frei.  In  der  Mitte  ist  sie 
nämlich  mit  einem  Gewinde  versehen,  über  welches  eine 
Mutter  geschraubt  ist,  die  durch  arretirende  Stifte  ^,  d  in 
der  Hülse  c,  festgehalten  wird.  Dreht  man  diese  Mutter,  so 
wird  die  Hülse  &,  je  nach  dem  Sinn  der  Drehung,  langsam 
gehoben  oder  gesenkt,  wie  es  die  feine  Einstellung  erfordert. 
Damit  das  Gewinde  der  Mutter  immer  dicht  an  das  der 
Hülse  b  anschliesse,  sind  an  c  noch  zwei  seitliche  enge 
Hülsen  ßj  e  befestigt,  welche  zwei,  unten  befestigte  Spiral- 
federn bergen,  deren  obere  Enden  an  die  hervorragenden 
Theile  einer  länglichen  Platte/ angreifen,  welche  über  die 
Hülse  b  geschoben  ist  und  an  dem  Gewinde  derselben  an- 
stösst 

Eine  weitere  Eigenthümlichkeit  ist  die  Befestigung  des 
Objecttisches,  welcher  nicht  wie  gewöhnlich  nät  dem  Tubus 
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direct  yerbunden,  sondern  auf  einem  eigenen  ziemlich  com- 
plicirten  Fuss  angebracht  ist,  der  einer  näheren  Beschreibung 
bedarf.  Zum  besseren  Verständniss  ist  derselbe  in  Taf.  III 
Fig.  7  im  Durchschnitt  abgebildet  A  ist  ein  Stück  der  be- 
reit9  erwähnten  schweren  Fussplatte.  In  der  Mitte  derselben 
um  die  Axe  des  Mikroskoptubus  ist  eine  grosse  conisch  aus- 
gedehnte Oeffnnng  angebracht,  in  welcher  sich  der  ebenfalls 
conisch  gedrehte  Ring  JB  bewegen  kann.  Derselbe  ist  an 
seijKiem  Umfange  gezahnt  und  kann  durch  das  Triebrad  D  in 
Umdrehung  yersetzt  werden.  Auf  diesen  Bing  ist  eine  Kreis- 
theilung  a  aufgeschraubt,  die  durch  eine  darüber  befindliche 
Blechplatte  b  vor  Beschädigung  durch  Chemikalien  geschützt 
wird.  Unmittelbar  auf  der  getheilten  Scheibe  ist  eine  mit 
zwei  parallelen  Schlitzen  versehene  gasseiserne  Platte  E  von 
etwas  kleinerem  Durchmesser  befestigt,  auf  welcher  erst  der 
eigentliche  Fuss  F  des  Objecttisches  beweglich  aufgesetzt 
ist.  Dieser  Fuss  hat  HufeiBenform  und  ist  auf  seiner  unteren 
Seite  mit  zwei  nach  unten  sich  verschmälernden  Leisten  ver- 
sehen, die  genau  in  die  Schlitze  der  gusseisemen  Platte  ein- 
passen, sodass  er  also  in  der-Bichtung  dieser  Schlitze  sich 
verschieben  lässt  (Taf.  III  Fig.  8).  Diese  Verschiebung  wird 
durch  eine  Mikrometerschraube  bewirkt,  deren  Knopf  G  mit 
Theilung  versehen  ist,  sodass  man  leicht  die  Verschiebung 
hiermit  abmessen  kann.  Der  Bing  B  sowohl  wie  der  Fuss  F 
sind  ferner  noch  auf  ihrer  Unterseite,  wie  aus  der  Figur  er- 
sichtlich, mit  Schrauben  und  federnden  Kautschnkringen  ver- 
sehen, damit  ihre  Bewegung  eine  recht  sichere  sev  Der  Fuss 
trägt  die  Säule  Q  und  diese  wieder  die  durchbohrte  und  auf 
ihrer  Oberseite  mit  einer  conischen  Erhöhung  versehene 
Platte  IL  Auf  letzterer  dreht  sich  um  den  Conus  eine 
zweite  geschützte  Platte  •/,  in  deren  Schlitz  der  eigentliche 
Objecttisch  K  eingeschoben  werden  kann.  Derselbe  besteht 
ans  einer  dünnen  kreisförmigen  Platte,  welche  durch  zwei 
kurze  Säulen  auf  einem  in  den  Schlitz  von  J  passenden  durch- 
bohrten und  mit  abnehmbarem  Griff  versehenen  Metallstück 
befestigt  ist.  Je  nach  der  erforderlichen  Temperatur,  der 
Grösse  und  Form  der  zu  untersuchenden  Objecto  können 
indess  verschieden  gestaltete  Objecttische  aufgesteckt  werden. 
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So  z.  B.  reducirt  sich  bei  Versuchen  mit  glühenden  Schmelz- 
Aussen  der  ganze  Objecttisch  auf  ein  sehr  dünnes,  rundes,  nur 
in  der  Mitte  mit  einer  recht  kleinen  Oeffnung  versehene^ 
Metallplättchen,  welches  von  zwei  verhältnissm&ssig  hohen  und 
dünnen  Säulen  getragen  wird,  um  keine  zu  grossen  Wärme« 
yerluste  herbeizuführen.  Noch  besser  wird  der  kleine  Object- 
tr&ger  zwischen  zwei  Metallplättchen  eingeschoben,  Ton  wel- 
chen sich  das  obere  abheben  lässt  (Taf.  III  Fig.  9).  Es  ist 
in  diesem  Falle  nöthig,  die  Linsen  des  Mikroskops  zu  schützen, 
was  für  die  meisten  Fälle  ausreichend  durch  eine  mit  kleiner 
Oeffnung  yersehene  ziemlich  dicke  und  grosse  Kupferscheibe  L 
geschieht,  die  durch  das  Stativ  Af,  an  welchem  sie  sich  auf- 
nnd  abschieben  lässt,  gehalten  wird.  Für  Arbeiten  bei  sehr 
hohen  Temperaturen  wird  dieselbe  zweckmässig  hohl  ange- 
fertigt und  während  der  Beobachtung  durch  einen  hindurch- 
fliessenden  Strom  kalten  Wassers  auf  niedriger  Temperatur 
gehalten.  In  Taf.  III  Fig.  4,  welche  das  Instrument  von 
oben  gesehen  darstellt,  sieht  man  die  zwei  Oeffnungen  a,  b 
der  Pussplatte,  durch  welche  die  wasserzuführenden  Schläuche 
aufsteigen.  Die  Erwärmung  der  Objeote  wird  durch  eine 
kleine  nichtleuchtende  Flamme  einer  Mischung  von  Gas  und 
Luft,  welche  dem  gläsernen  Brenner  N  entströmt,  hervorge- 
bracht und  kann  nicht  allein  durch  Kleinstellen  der  Flamme, 
sondern  auch  noch  durch  den  Schieber  O  gemässigt  werden, 
welcher  aus  einem  in  Messingfassung  befestigten  Deckgläschen 
oder  Glimmerblättchen  besteht  und  längs  des  Drahtes  P  ver- 
schoben werden  kann.  Der  Brenner  sowohl  wie  der  den 
Schirm  tragende  Draht  sind  in  eine  metallene  Säule  einge- 
setzt (Taf.  in  Fig.  10),  welche  an  ihrem  unteren  Ende  durch 
ein  rechtwinHig  angesetztes  Seitenrohr  a  mit  der  Gasleitung 
communicirt.  Diese  Höhlung  biegt  oben  rechtwinklig  in  die 
Brennerrohre  um  und  kann  daselbst  durch  eine  conisch  zu- 
laufende, von  oben  eingesetzte  Schraube  *  verstopft  werden. 
Die  ganze  Höhlung  ist  der  Länge  nach  bis  zur  Biegung  von 
einer  dünnen  Röhre  durchzogen,  welche  bestimmt  ist,  die  zur 
Zerstörung  der  Leuchtkraft  der  Flamme  nöthige  Luft  zuzu- 
föhren  und  mit  einem  luftgefüllten  Gasometer  in  Verbindung 
steht,  welcher  von  Zeit  zu  Zeit  mittelst  eines  Wassergebläses 
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neu  gefüllt  wird.  Die  Säule  ist  in  der  Fussplatte  nicht  fest 
eingeschraubt,  sondern  unten  conisch  verjüngt,  in  die  ent- 
sprechende Bohrung  der  Platte  eingeschlifEen  und  vermittelst 
Schraubenmuttern  und  Kautschukring  nur  m&ssig  fest  ange- 
zogen, sodass  sie  sich  leicht  mittelst  des  Zapfens  c,  weldier 
als  Handgriff  dient,  um  ihre  Axe  drehen  lässt.  Durch  eine 
Arretirung,  hervorgebracht  durch  zwei  bei  der  Drehung  auf 
einanderstossende  Stifte  d,  d  ist  dafür  gesorgt,  dass  die 
Drehung  sich  soweit  ausführen  lässt,  bis  die  Flamme  genau 
mitten  unter  der  Oeffnung  des  Objecttisches  steht,  sodass 
beim  Untersetzen  der  Flamme  alle  Yorsichtsmassregeh  be- 
züglich der  richtigen  Stellungen  überflüssig  werden. 

Soll  eine  genau  bestimmte,  mittelst  des  Thermometers 
controlirbare  Temperatur  erzeugt  werden,  so  wird  ein  hohler, 
in  seinen  Oeffhungen  durch  Glasplatten  verschlossener  Ob- 
jecttisoh  angewandt,  welcher  durch  Eöhren  mit  einer  Druck- 
oder Centrifugalpumpe  in  Verbindung  steht,  die  fortwährend 
einen  Strom  heissen  Wassers  oder  Oels  von  genau  regnlir- 
barer  Temperatur  hindurchtreibt.  In  diesem  Falle  dient  die 
obere  möglichst  dünne  Yerschlussplatte  des  Objecttisches  zu 
gleicher  Zeit  auch  als  Objectträger,  was  nöthig  ist,  um  das 
Präparat  auf  annähernd  gleiche  Temperatur  mit  dem  durch- 
strömenden Wasser  oder  Oel  zu  bringen.  Eine  kleine  Dif- 
ferenz wird  sich  selbstverständlich  immer  finden,  ist  indess 
ohne  alle  Bedeutung,  da  sich  durch  controlirende  Versuche; 
z.  B.  Aufbringen  einer  Substanz  von  bekanntem  Schmelz- 
punkt, ihrem  Werthe  nach  genau  ermittelt  werden  kann. 
Die  Zuleitungsröhren  können  in  zwei  Einsätze  der  Fussplatte 
(Taf.  in  Fig.  4,  c,  d)  befestigt  und  dann  unter  dem  Tische 
weitergeführt  werden,  sodass  sie  in  keinerlei  Weise  die  Be- 
obachtung stören.  Statt  dieser  Bohren  können  in  diese  Oeff- 
nungen  der  Fussplatte  indess  auch  andere  Stücke  eingesetzt 
werden,  z.  B.  isolirende  Säulen  mit  grossen  Quecksilber- 
näpfen für  electrolytische  Versuche,  Spitzen  für  Experimente 
über  electrische  Entladung  u.  dergl.  Die  Beleuchtung  der 
Objecte  kann  auf  zweierlei  Art  geschehen,  entweder  durch 
den  Glassatz  Q  (Taf.  Ill  Fig.  3),  welcher  das  Licht  einer 
passend  angebrachten  Gaslampe  X^  deren  Dämpfe  durch  den 
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Kamin  Y  entweichen,  genau  unter  dem  Polarisationswinkel 
nach  oben  anf  die  Sammellinse  R  reflectirt,  oder  mittelst 
des  Hohlspiegels  W  (Taf.  III  Fig.  7),  welcher  durch  den  leicht 
zu  entfernenden  Arm  T  getragen  wird,  oder  endlich  mittelst 
eines  in  der  Figur  nicht  angegebenen  Glassatzes,  welcher  an  die 
Stelle  des  Spiegels  W  gesetzt  werden  kann,  und  der  sein  Licht 
durch  den  verstellbaren  Planspiegel  S  erhält.  Die  erste  Art 
der  Beleuchtung  ist  die  bequemste,  und  die  beiden  letztge- 
nannten dienen  nur  dazu,  um  auch  eventuell  das  Tageslicht 
zur  Beleuchtung  benutzen  zu  können.  Der  grosse  Vorzug 
der  ersteren  Beleuchtung  besteht  hauptsächlich  darin,  dass 
man  stets  im  polarisirten  Licht  von  genügender  und  gleich- 
bleibender Stärke  arbeitet  und  jederzeit,  selbst  während  des 
Erwärmens,  sofort  mit  Hülfe  eines  auf  das  Ocular  gesetzten 
Nicol'schen  Prismas  die  Schwingungsrichtungen  der  Krystalle 
bestimmen  kann.  Da  diese  Operation  bei  vergänglichen  Pro- 
dncten  oft  sehr  rasch  ausgeführt  werden  muss,  überhaupt 
sich  im  Laufe  einer  Untersuchung  sehr  häufig  wiederholt,  ist 
dieses  Nicol'sche  Prisma  an  einem  passend  verschiebbaren 
Arm  (Taf.  Ill  Fig.  2  a)  angebracht,  welcher  sich  je  nach  der 
Stellung  des-  Tubus  an  der  Säule  b  höher  oder  tiefer  stellen 
l&sst.  Diese  Säule  ist  in  ihrem  unteren  Theile  der  Länge 
nach  durchbohrt  und  in  der  Mitte  mit  einer  Verdickung  ver- 
sehen, in  welcher  sich  die  innere  Höhlung  rechtwinkelig  um- 
biegt und  nun  seitlich  in  ein  abnehmbares,  verjüngt  zulaufen- 
des, abwärts  gebogenes  Ansatzrohr  c  ausläuft.  Auf  der  der 
Mündung  entgegengesetzten  Seite  ist  eine  conisch  zugespitzte 
Schraube  eingesetzt,  welche  gestattet,  die  Höhlung  zu  ver- 
schliessen  und  somit  der  durchströmenden  Luft,  für  welche 
den  Ganal  gebohrt  ist,  den  Ausgang  zu  versperren.  Dieser 
Luftstrom  wird  von  einem  Wassertrommelgebläse  geliefert, 
durch  einen  Kautschukschlauch  in  die  Höhlung  hineingeleitet, 
und  falls  letztere  nicht  vermöge  der  Schraube  geschlossen  ist, 
durch  das  erwähnte  Ansatzrohr  schief  von  oben  herab  ge- 
radezu auf  das  Object  getrieben,  um  dasselbe  abzukühlen.  Es 
ist  vermittelst  dieser  Einrichtung  noch  eine  weit  feinere  und 
raschere  Einstellung  der  Temperaturgrade  möglich,  als  mit- 
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telst  des  an  dem  Brenner  angebrachten  Schirmes,  welcher 
bereits  oben  beschrieben  wurde. 

Um  Ejrystallwinkel  oder  diQ  Neigung  der  Schwingungs- 
richtungen gegen  die  Krystallkanten  messen  zu  können,  ist 
das  Ocular  des  Mikroskops  mit  einem  Fadenkreuz  versehen, 
welches  der  Polarisationsebene  des  Griassatzes  entsprechend 
orientirt  ist.  Zur  Ausführung  der  Messungen  ist  gewöhnhch 
nöthig,  dass  eine  Ecke  des  Krystalles  genau  unter  den  Ereu- 
zungspunkt  der  Fäden  zu  liegen  komme.  Es  wird  dies  be- 
wirkt durch  die  früher  beschriebene  Mikrometerschraube,  und 
zwar  wird  der  betreffende  Eckpunkt,  während  die  Schraube 
einem  der  Fäden  parallel  steht,  zunächst  unter  den  anderen 
Faden  gebracht,  hierauf  vermittelst  der  ebenfalls  beschrie- 
benen Vorrichtung  das  Object  um  90®  gedreht  und  wieder 
mittelst  der  Schraube  verschoben,  bis  auch  die  Deckung  mit 
dem  zweiten  Faden  eintritt.  Für  Untersuchungen  bei  höheren 
Temperaturen  kann  in  die  Drehvorrichtung  ein  längerer  Hebel 
eingeschraubt  werden,  da  dieselbe  so  heiss  werden  kann,  dass 
ein  unmittelbares  Berühren  mit  den  Fingern  nicht  mehr  mög- 
lich ist. 

Beim  Drehen  des  Ganzen  ist  es  natürlich  durchaus  nöthig, 
dass  die  Drehaze  des  Objecttisches  genau  durch  den  Ereu- 
zungspunkt  der  Fäden  hindurchgehe.  Um  dieses  zu  erzielen, 
ist  der  Querbalken  des  F-förmigen  Armes  nicht  fest  an  der 
verticalen  Säule  angebracht,  sondern  nur  vermittelet  einer 
Schraubenmutter  fest  angezogen,  was  indess  die  Stabilität  des 
Ganzen  durchaus  nicht  beeinträchtigt.  Um  ihn  nun  in  der 
erwähnten  Weise  zu  justiren,  ist  die  Oeffnung,  durch  welche 
die  Spindel  der  Befestigungsschraube  hindurchgeht,  ziemUch 
beträchtlich  grösser  und  letztere  selbst  unten  vierkantig  an- 
gefeilt. Gegen  die  Flächen  dieses  vierseitigen  Prismas  drücken 
vier  Schrauben,  welche  in  4  um  90^  von  einander  entfernten 
Stellen  seitlich  in  den  Querbalken  eingesetzt  sind.  Wie  aus 
der  Taf.  III  Fig.  10  ersichtlich  ist,  lässt  sich  durch  passende 
Einstellung  derselben  die  gewünschte  Justirung  leicht  aus- 
führen. 

Um  endlich  auch  die  Form  der  Objecte  fixiren  zu  können, 
ist  hinter  dem  Mikroskop  in  schiefer  Lage  ein  Zeichenbrett 
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(Ta£  III  Fig.  8  U)  aufgestellt,  auf  welches  .mittelst  zweier 
Nadeln  ein  Blatt  Papier  aufgespannt  wird.  Gelangt  ein  der 
Abzeichnung  würdiges  Object  in  das  Gesichtsfeld ,  so  wird 
rasch  ein  kleines  dreiseitiges  Zeichenprisma  auf  das  Ocular 
gesetzt  und  nun  in  bekannter  Weise  die  Oontour  des  Objectes 
nachgezeichnet.  Damit  die  Arme  während  des  Zeichnens 
nicht  ermüden  und  auch  sonst  während  des  Ezperimentirens 
eine  feste  Stütze  haben,  sind  auf  der  Tischplatte  zwei  Auf- 
sätze (Taf.  in  Fig.  2,  z^  z)  angebracht;  welche  gleichzeitig 
noch  dem  weiteren  Zwecke  dienen,  Schubladen  mit  den 
nöthigen  Chemikalien,  Objectträgem,  Reinigungsutensilien 
u.  dei^l.  aufzunehmen.  Die  Objecte  zu  photographiren,  habe 
ich  bis  jetzt  noch  nicht  versucht,  indess  bereits  eine  Yor- 
riditung  angebracht,  welche  wohl  dazu  genügen  dürfte.  Es 
lassen  sich  nämlich  in  die  Fussplatte  zwei  eiserne  Säulen 
einsetzen,  welche  oben  die  zur  Au&ahme  der  empfindlichen 
Platte  dienende  dunkle  Kammer  tragen.  Ersetzt  man  erstere 
durch  eine  matte  Glastafel,  so  entsteht  darauf  eine  Projection 
des  Gegenstandes,  welche  durch  Anwendung  eines  Skioptikons 
als  Beleuchtungslampe  und  eines  gewöhnlichen  Spiegels  statt 
des  Glassatzes  hinreichend  deutlich  gemacht  werden  kann, 
dass  mehrere  Beobachter  dieselbe  gleichzeitig  wahrnehmen 
können.  Selbstverständlich  kommt  ein  so  projicirtes  Bild  an 
Klarheit  nie  dem  direct  gesehenen  gleich,  allein  Demon« 
strationen  wachsender  Krystalle  sind  kaum  anders  auszuführen. 
Bedenkt  man  nuti,  wie  leicht  es  ist,  mittelst  des  beschrie- 
benen Apparates  alle  zur  Krystallanalyse  nöthigen  Opera- 
tionen auszuführen,  wie  bequem  sich  die  Untersuchung  ge- 
staltet, da  das  zeitraubende  Abdampfen,  Filtriren  u.  s.  w, 
meistens  fortfällt,  wie  geringe^Quantitäten  von  Reagentien 
schon  hinreichend  sind,  so  lässt  sich  vermuthen,  dass  sich  die 
neue  üntersuchungsmethode  recht  bald  Bahn  brechen  und 
gar  viele  Schwierigkeiten  beseitigen  werde,  die  bisher  der 
chemischen  Analyse  im  Wege  standen.  Freilich  ist  hierzu, 
falls  es  sich  um  die  Analyse  einer  noch  völlig  fremden  Sub- 
stanz handelt,  erst  eine  gründliche  Untersuchung  aller  be- 
kannten chemischen  Verbindungen  nöthig  und  alsdann  eine 
passende  schematische  Zusammenstellung  der  Resultate  und 
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Auswahl  der  gjßeignetsten  zur  Aufstellung  eines  bestimmten 
Ganges  der  Analyse. 

Mit  einigen  wenigen  Substanzen  habe  ich  bereits  Unter* 
suchungen  in  der  dargelegten  Absicht  vorgenommen  und  die 
Besultate  in  Form  kleiner  Notizen  in  der  Zeitschrift  für 
Krystallographie  veröfPentlioht,  doch  ist  es  dem  einzeben 
unmöglich,  das  ganze  Gebiet  zu  bearbeiten,  und  möchten  des- 
halb diese  Zeilen  dazu  beitragen ,  auch  andere  f&r  die  be- 
sprochene  Arbeit  zu  gewinnen,  damit  es  in  nicht  aUzufemer 
Zeit  möglich  werde,  ein  bestimmtes  praktisch  yerwerthbares 
System  der  Krystallanalyse  thatsächlich  aufzustellen. 

Handelt  es  sich  nur  um  die  einfachere,  aber  immerhin 
für  die  Praxis  oft  sehr  wichtige  Entscheidung  darüber,  ob 
ein  gegebener  Stoff  wirklich  derjenige  ist,  für  welchen  er  ge- 
halten wird  oder  gehalten  werden  soll,  so  kann  die  Krystall- 
analyse schon  jetzt  in  ihrem  noch  völlig  unentwickelten  Zu- 
stande rasch  zum  gewünschten  Besultate  fCUiren,  da  es  nur 
nöthig  ist,  die  beiden  zu  identificirenden  Stoffe  nach  einander 
und  genau  unter  denselben  Bedingungen  entweder  kalt  oder 
warm,  rein  oder  mit  anderen  Stoffen  verbunden  auf  die  Form 
der  Krystalle  zu  prüfen  und  zu  vergleichen.  Eine  etwaige 
Verschiedenheit  wird  dem  einigermassen  geübten  Auge  sehr 
bald  auffallen  und  unter  Umständen  sofort  jede  weitere  Unter- 
suchung überflüssig  machen. 


VII.     TJeber  die  bei  der  Bildung  van  Haloidsälam 
beobcLchtete  Contraction  i/m  Vergleich  mit  der 
BUdti/ngswärme  derselben; 
von    W.   Müller '  Brzbach. 


Für  die  Chlor-,  Brom-  und  Jodverbindungen  der  Metalle 
hatte  ich  in  einer  früheren  Arbeit^)  nachgewiesen,  dass  die 
chemische  Verwandtschaft,  so  weit  sie  bekannt  ist,  mit  den 


1)  Müller-Erzbach,  Pogg.  Ann.  189,  p.  287.  1870. 
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Aendemngen  desVolamens  der  Oomponenten  bei  der  Bildtmg 
gleichartiger  Salze  derartig  correspondirt,  dass  die  Gesammt- 
masse  stets  da  die  grössere  Zusammenziehung  erfährt,  wo  die 
Verwandtschaft  eine  grössere  ist.  In  manchen  Fällen  war  jedoch 
über  die  relative  Grösse  der  chemischen  Verwandtschaft  nicht 
bestimmt  zu  entscheiden,  und  ich  habe  deshalb  aus  den  in  den 
letzten  Jahren  zahlreich  ausgeführten  Versuchen  über  die 
Wärmetönungen  bei  der  Bildung  von  chemischen  Verbin- 
dungen neues  Material  gesammelt,  um  Contraction  und  che- 
mische Anziehung  zu  vergleichen.  Als  absolutes  Maass  für 
die  Verwandtschaft  können  die  Bildungswärmen  zwar  nicht 
angesehen  werden^)  und  für  die  SauerstofiFverbindungen  z.  B. 
der  Alkalimetalle  und  der  alkalischen  Erdmetalle  ergeben 
sie  ein  von  dem  allgemein  angenommenen  abweichendes  Ee- 
sultat,  aber  meistens  stimmen  sie  mit  den  Ergebnissen  an- 
derer Verwandtschaftsbestimmungen  überein,  und  sie  sind  als 
erster  Anhalt  für  die  Beurtheilung  der  Verwandtschaft  jeden- 
falls von  hervorragender  Wichtigkeit. 

In  die  folgende  Zusammenstellung  sind  nun  der  voll- 
ständigen Uebersicht  wegen  alle  Chlor-,  Brom-  und  Jod- 
metalle aufgenommen,  für  welche  die  zur  Vergleichung 
nothigen  Angaben  gefunden  wurden.  Die  Salze  sind  in 
sechs  Gruppen  geordnet,  in  Verbindungen  der  Alkalimetalle 
und  der  alkalischen  Erdmetalle,  der  Zink-  und  der  Queck- 
silbergruppe, in  unlösliche  Salze  und  in  ungesättigte  Ver- 
bindungen. Die  letzte  Gruppe  ist  wegen  der  Abweichung  in 
der  Bestimmung  der  Bildungswärme  unterschieden.  Die  Vo- 
lumina der  Metalle  und  der  Salze  sind  meistens  nach  den 
neuesten  Bestimmungen  angegeben,  wo  sich  grössere  Abwei- 
chungen fanden,  sind  diese  durch  Doppelangaben  hervor- 
gehoben. Die  Volumina  des  festen  Broms  und  Chlors  sind 
dem  des  festen  Jods  25,65  gleich  gesetzt,  nähme  man  statt 
dessen  die  für  die  flüssigen  Elemente  wirklich  beobachteten 
Werthe,  so  wird  dadurch  das  schliessliche  Ergebniss  nicht 
wesentlich  geändert.*) 


1)  Müller-Erzbacfa,  Ghem.  Ber.  18.  p.  1659.  1880. 

2)  Dera.,  Pogg.  Ann.  18».  p.  189.  295.  1870. 
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Ver- 

Fl  Summe  der  Volumina 

i 

Beobachter 

Oon- 
traction 

P   1        Beoba^ter 

bindang 

d«r  BcttftudthMle 

JJl 

2  KCl 

90,3  +  51,3  =  141,6 

76,7 

Kopp 

0^46  i  210 

Thomsea 

2KBir 

— 

198,7 

l88,2 

Karsten 

(  0,80  1 192,6 

?> 

— 

— 

Schröder 

l0,37 

n 

2KJ 

— 

107,4 

Boullay,  Schröder 

0,24 

160 

?> 

2  Na  CI 

47,3  +  51,3  =  98,6 

54,4 

Kopp 

0,45 

194,6 

» 

2NaBr 

— 

66,9 

Kremers,  Schröder 

0,32 

173,2 

»5 

2NaJ 

— 

86,9 

Filhol 

0,12  1 137,e 

?? 

2  Li  CI 

23,6+51,3»74,9 

42,4 

Kremers 

0,43  i  187,6 

T» 

2LiBr 

— 

56,5 

Clarke 

0,25 

2  Li  J 

— 

77 

n 

-0,03  1 

BaCL, 

(34  +  51,3  =  85,3 
146  +  51,3  =  97,3 

53,9 

Boujlay,  Schröder 

f  0,37 
\0,44 

194,3  1  Thomsri 

— 

~ 

» 

BaBrg 

— 

65,5 

Kremers 

0,23 

169,5  : 

BaJj 

— 

79,5 

Filhol 

0,07 

i 

SrCla 

34,4+51,3  =  85,7 

(56,5 

Karsten 

(0^84 

184,6  i 

— 

— 

54 

Hermann 

0,37 

— 

— 

|50,2 

Schröder 

l0,41 

, 

SrBr, 

— 

62,5 

Bödeker 

0,27 

157,7 

SrJ^ 

— 

77,6 

M 

0,09  1            ' 

Ca  CI, 

25,4+61,3=76,7 

51,1 

Boullay 

0,83  1 170,2  1 

Ca  Br, 

— 

(60,6 
162,0 

Bödeker 

0,21,141,3,         „ 

— 

— 

Schröder 

1         '' 

MffCl, 

12,9+51,3  =  64,2 

43,7 

Playfair  u.  Joule 

0,32  ,  151 

ZnCl^ 

9,2+51,3  =  60,5 

49,4 

Schröder 

0,19     97,2  1  ThomscB 

ZnBfj 

— 

(61,8 
l59,0 

Bödeker 

—       —     'Berthelot 

— 

— 

Schröder 

0,02  1    86,2lThomfieii 

ZnJ, 

— 

68,0 

Bödeker  u.  Giesecke 

-0,18     60     1         „ 

MnCl, 

7,6+51,3=58,9 

50,2 

Schröder 

0,15  i  112     , 

FelCl^ 

7,2  +  51,3=58,8 

50,2 

Filhol 

0,14,    82,1  ' 

NiCl, 

6,7  +  51,3=58 

50,6 

Hermann 

0,13      74,5  1 

Cd  CI, 

13,0+51,3  =  64,3 

f50,4 

Schröd.,  Böd.u.Gies. 

0,22'    93,2   Thomeeii 

— 

— 

\46,5 

Knight  (Clarke) 

0,27'    - 

CdBr, 

— 

56,7 

Bödeker  u.  Giesecke 

0,12  1    76     Berthelot 

Cd  J, 

— 

61 

M.  Fullert  (Clarke) 

0,05  1    45 

HgCl, 

14,7+51,3  =  66 

(51,1 

Hermann 

0,23  1    63,2lThomsen 

— 

— 

l49,7 

Schröder 

0,25  1    - 

?J 

HgBr, 

— 

|60,8 
163,2 

Karsten 

0,08'    52,6 

♦, 

— 

_ 

Be  am  er  (Clarke) 

0,04}    - 

« 

HgJ, 

— 

71,8 

Boullay,  M.  Owens 

-0,09 

84,4 

•? 

CuCLj 

7,1+51,3=58,4 

|50,6 
144 

Schröder 

0,13 

51,6 

?♦ 

Playfair  u.  Joule 

0,25 

" 
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▼«•     !  r,  Snmme  derTotomtni  "ggl 
bindiwc          der  BMt«t4tMl«      1 1  §:g 

Beobachter 

Con-     .     £  « 

traction     g  g 

~'vr  I « 

Beobachter 

Pbca, 

18,1  +  51,8  ^  69,4  !    49,0 

Karsten 

0,29     85,2  Thomaen 

PbBr, 

55,4 

" 

0,20  1   68,8  Berth elot 

PbJ, 

-  (75,5 

-  1  l68,8 

Boullay 

-0,09 

42 

w 



Hermann 

0,01 

— 

» 

2AgCl 

20,6  +  51,3  =s  71,9  I    52,6 

Karsten 

0,27 

58,4 

Thomsen 

2AgBr 

—                   59,2 

yi 

0,18 

47,2 

Berthelot 

2AgJ 

■^                  88,7 

Boullay 

-0,16 

127,6 

Thomsen 

— 

— 

— 

— 

— 

l21     Berthelot 

2HgCl 

29,4  +  51,3  o  80,7 

/65,4 

Boullay 

0,19 

82,6 

Thomsen 

— 

— 

l67,2 

Karsten 

0,17 

— 

M 

2HgBr 

— 

76,7 

V 

0,05 

70 

Berthelot 

2HgJ 

— 

85,6 

Boullay 

-0,06 

47,6 

Thomsen 

2CuCI 

14,2  +  51,3-65,5 

53,8 

Schröder 

0,18 

65,8 

}i 

2  0uBr  1               - 

60,9 

Bödeker 

0,07 

50,0 

» 

2CuJ 

1 

86,3 

— 

-0,32 

32,5 

» 

Zwölf  YoUständige  dreigliederige  Gruppen  von  Chlor-, 
Brom-  und  Jodmetallen  zeigen  übereinstimmend  für  Chlor 
die  grösete,  für  Jod  die  geringste  Contraction  wie  Bildungs« 
w&rme,  nur  für  Lithium,  Barium  und  Strontium  fehlen  einige 
Angaben  über  Bildungswärmen.  Die  Contraction  ändert  sich 
demnach  bei  demselben  Metall  mit  der  Bildungswärme  zu- 
gleich  ohne  irgend  eine  Ausnahme  in  36  verschiedenen  Fällen 
in  gleichem  Sinne  mit  der  auf  andere  Weise  ermittelten 
chemischen  Verwandtschaft.  Die  Begelmässigkeit  der  grössten 
Contraction  für  die  Chlor-,  der  mittleren  für  die  Brom-  und 
der  kleinsten  für  die  Jodverbindiing  hat  sich  ausserdem  über- 
all da  wiederholt,  wo  bei  anderen  unter  sich  ähnlich  consti- 
tuirten  Verbindungen  die  Vergleichung  möglich  war.  Für 
die  Salze  der  drei  Halogene  hatte  ich  deshalb  den  Satz  auf- 
gestellt, dass  dasjenige  die  Bestandtheile  fester  ge- 
bunden hält,  bei  dessen  Bildung  die  grössere  Ver- 
dichtung stattgefunden  hat.^)  Dieser  Satz  wird  durch 
das  thermische  Verhalten  der  Salze  vollständig  bestätigt,  wie 
das  auch  Hr.  Berthelot  in  seinem  Essai  de  mecanique 
chimique  bereits  ausgesprochen  hat. 

1)  Müller-Erzbach,  Pogg.  Ann.  189.  p.  299.  1876. 
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Die  Bedeutung  der  Contractionen  reicht  jedoch  noch 
weiter.  Betrachtet  man  die  Salze  innerhalb  der  einzelnen 
Gruppen,  so  folgen  sich  für  die  Verbindung  mit  Chlor  bei 
den  Alkalimetalien  Kalium,  Natrium  und  Lithium  nach  der  Con- 
traction wie  nach  der  Bildungswärme,  bei  den  alkalischen  Erd- 
metallen ebenso  Barium,  Strontium,  Calcium  und  Magnesium, 
bei  der  Zinkgruppe  Zink,  Mangan,  Eisen,  Nickel,  bei  der 
Quecksilbergruppe  Cadmium,  Quecksilber,  Kupfer,  bei  den 
unlöslichen  Salzen  Blei  und  Silber  und  bei  den  Chlorüren 
Quecksilber  und  Kupfer.  Im  ganzen  stimmt  in  19  Fällen 
die  grössere  Contraction  mit  der  grösseren  Bildungswärme 
überein,  nur  Zink  und  Mangan  bilden  eine  Ausnahme  von 
nicht  bedeutender  Abweichung.  Für  die  Bromverbindungen 
zeigt  sich  unter  sieben  Fällen  eine  Ausnahme  von  noch  ge- 
ringerer Abweichung  in  dem  Verhältniss  von  HgBr  und 
CuBr,  und  die  Jodverbindungen  weisen  ebenfalls  noch  vier 
übereinstimmende  Fälle  auf.  Demnach  ist  innerhalb  der 
Gruppen  die  Reihenfolge  der  chemischen  Verwandtschaft  bei 
30  unter  32  Fällen  nach  der  Contraction  dieselbe  wie  nach 
der  Verbindungswärme,  und  nur  in  zwei  Fällen  zeigt  sich 
eine  Abweichung,  die  innerhalb  der  Grenzen  liegt,  welche 
die  verschiedenen  Bestimmungen,  namentlich  der  specifischen 
Gewichte,  der  vorliegenden  Vergleichung  anweisen.  Speciell  für 
die  Haloidsalze  der  schweren  Metalle  sind  diese  Grenzen  sehr 
weit,  wie  z.  B.  die  Doppelangaben  für  die  Volumina  von 
CdClg  —  60,4  und  46,5  — ,  CuCl^  —  50,6  und  44  —  oder 
PbJg  —  75,5  und  68,8  —  beweisen. 

Man  kann  nun  weiter  noch  die  Salze  jeder  einzelnen 
Gruppe  mit  den  gleichartigen  aller  anderen  Gruppen  ver- 
gleichen, dann  ist  die  Möglichkeit  der  Zusammenstellungen 
erschöpft  und  damit  die  Vergleichung  allgemein  durchgeführt 
Chlorkalium  und  Chlornatrium  zeigen  gegen  15  Chlormetalle 
der  folgenden  Gruppen  die  stärkere  Contraction,  und  die 
grössere  Bildungswärme,  für  Chlorlithium  ist  gegen  Ohlor- 
barium  wegen  des  zweifelhaften  Volumens  von  Barium  nicht 
zu  entscheiden,  aber  die  14  übrigen  Fälle  folgen  der  früheren 
Regel.  Dasselbe  gilt  von  den  vier  Chlormetallen  der  alka- 
lischen Erden  gegenüber  den  11  Chlormetallen  der  letzten 
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trappen,  sodass  zusammen  in  88  Fällen  Contraction  und 
Bildang8#änne  unter  sich  und  mit  mit  der  allgemein  an- 
genommenen chemischen  Verwandtschaft  correspondiren.  In 
den  Tier  letzten  der  gebildeten  Gruppen,  bei  den  schweren 
Metallen,  weichen  die  Contractionen  und  die  Bildungswärmen 
Yon  Gruppe  zu  Gruppe  und  in  gleicher  Weise  innerhalb  der 
einzelnen  Gruppen  nicht  so  stark  Ton  einander  ab,  dass  man 
bei  den  in  weiten  Grenzen  schwankenden  Bestimmungen  des 
Volumens  zuverlässige  Vergleichsresultate  erwarten  könnte. 
Deshalb  ist  es  auch  nicht  zu  entscheiden,  ob  der  Gruppen- 
charakter dieser  Metalle  auf  die  Contractionen  und  die  Bil- 
dangswärmen  einen  allgemeinen  Einfluss  ausübt  oder  nicht 
Die  beiden  letzten  Gruppen  der  im  Wasser  unlöslichen  oder 
schwerlöslichen  Salze  zeigen  zwar  verhältnissmässig  starke 
Contractionen  und  grosse  Bildungswärmen,  aber  zu  einem 
sicheren  Schlüsse  ist  doch  die  Zahl  der  Beispiele  zu  klein. 
Die  grössere  Unsicherheit  der  Zahlen  fQr  die  Volumengrösse 
von  den  Haloidsalzen  der  schweren  Metalle  nöthigt  conse- 
qnenter  Weise  dazu,  auch  von  den  oben  genannten  32  Beispielen 
über  die  Verwandtschaftsgrösse  innerhalb  der  einzelnen  Grup- 
pen 17  zu  streichen,  sodass  nur  15  übrig  bleiben.  Diese  15 
zeigen  ohne  Ausnahme  bei  grösserer  Contraction  eine  grössere 
Bildungswärme. 

Dieselbe  Uebereinstimmung  findet  sich  ausserdem  noch 
für  41  Fälle  von  Bromverbindungen,  wenn  man  die  nach  ihrer 
Verwandtschaft  stark  abweichenden  Salze  der  Alkalimetalle 
mit  denen  der  alkalischen  Erden  und  der  schweren  Metalle 
sowie  die  beiden  letzteren  unter  sich  vergleicht.  Auch  für 
Jodverbindungen  von  leichten  und  schweren  Metallen  liegen 
soviel  Bestimmungen  vor,  dass  man  an  14  Fällen  jene  Ueber- 
einstimmung constatiren  kann. 

Für  die  starren  Metallverbindungen  des  Chlors,  Broms 
und  Jods  stellt  sich  demnach  als  schliessliches  Resultat 
heraus,  dass  in  36  Beispielen  die  Contractionen  wie  die 
Bildungswärmen  nach  der  Abstufung  Chlor,  Brom  und 
Jod  abnehmen.  Ebenso  war  in  158  Fällen  von  unter 
sich  verglichenen  Chlorverbindungen,  sowie  von  Brom- 
und  Jodverbindungen  die  chemische  Verwandtschaft  in  dem- 
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selben  Sinne  veränderlich,  wie  die  Baum  Verminderung  und 
die  bei  der  Bildung  frei  werdende  Wärmemenge.  Zusam- 
men können  also  nicht  weniger  als  194  Beispiele  als  Be- 
weis dafür  angeführt  werden,  dass  im  Kreise  der  hier 
verglichenen  drei  Arten  von  Haloidsalzen  der  grös- 
seren Massenverdichtung  überall  die  nach  der  Bil- 
dungswärme bestimmte  grossere  Verwandtschaft 
entspricht.  Man  kann  sich  die  einzelnen  Verbindungen 
von  den  schweren  Metallen  bis  zum  Kalium  in  fortlaufender 
Beihe  durch  Substitution  zersetzt  denken,  und  es  vrürde  sich 
dann  ergeben,  dass  die  Umsetzungen  stets  in  derjenigen  Rich- 
tung erfolgen,  in  welcher  die  grössere  Verdichtung  möglich 
ist;  durch  die  auf  einander  folgenden  chemischen 
Processe  würde  demnach  die  Gesammtmasse  auf 
einen  immer  kleineren  Baum  zusammengedrängt 
Der  Mechanismus  des  chemischen  Processes  ist  bei  den  Ha- 
loidsalzen an  den  Baumveränderungen  in  verschiedener  Rich- 
tung genau  zu  verfolgen. 


Vin.    Automatische  QuecksUberluftjnimpe; 
van  Alois  Schulter, 

(Vorgetragen  in  der  ung.  Acad.  der  Wiss.  am  14.  März  1881.) 

Bei  der  Construction  der  im  Nachfolgenden  beschrie- 
benen Quecksilberluftpumpe  waren  zwei  Gesichtspunkte  mass- 
gebend, einerseits  ein  möglichst  vollkommenes  Vacuum  zu 
erzeugen,  andererseits  die  Handhabung  der  Pumpe  zu  ver- 
einfachen. In  Anbetracht  des  ersten  Zweckes  wurden  aus 
dem  wesentlichen  Theüe  der  Luftpumpe  alle  gefetteten  Glas- 
verbindungen ausgeschlossen  und  der  hermetische  Verschluss 
nur  durch  Glas  und  Quecksilber  bewerkstelligt.  In  Anbe- 
tracht des  zweiten  Zweckes  wurde  die  Luftpumpe  mit  einer 
Steuerung  versehen,  die  die  Person  des  Experimentirenden 
ersetzt. 

Der  untere  Theil  des  Apparates  besteht  aus  einer  drei- 
halsigen,  theil  weise  mit  Quecksilber  gefüllten  Flasche  A 
(Taf.  UI  Fig.  12);  an  die  in  den  mittleren  Hals  eingeachliffene 


Digitkzed  by 


Google 


A,  Schuller.  629 

Röhre  y  die  fast  bis  an  den  Boden  der  Flasche .  reicht  und 
immer  unter  Quecksilber  mündet,-  ist  die  Kugel  B  ange- 
schmolzen; diese  ist  einerseits  vermittelst  der  Trockenröhre  C 
mit  dem  zu  eyacuirenden  Räume  E,  andererseits  auf  dem 
Wege  FÄjÄ  mit  einer  Wasserluftpumpe  oder  einer  anderen 
Hülfspumpe  bleibend  verbunden.  Dieselbe  Hülfspumpe,  die 
nur  eine  unvollständige  Evacuirung  zu  bewerkstelligen  hat, 
kann  mittelst  des  Dreiweghalmes  D  und  der  Kautschuk- 
röhre A2  ^^^  &^9  der  Flasche  A  pumpen. 

Verschliessen  wir  vorerst  den  dritten  Hals  der  Flasche  A, 
80  können  wir  folgendermassen  evacuiren. 

Während  der  Dreiweghahn  die  in  Taf.  III  Fig.  13  dar- 
gestellte Stellung  einnimmt,  evacuirt  die  Hülfspumpe  sowohl 
die  Eugel  B  und  damit  den  zu  evacuirenden  Raum  E  als 
auch  die  Flasche  Aj  ohne  dass  sich  hierbei  in  letzterer  der 
Stand  des  Quecksilbers  ändern  würde. 

Bringen  wir  jedoch  den  Preiweghahn  D  in  die  in  der 
Taf.  III  Fig.  14  dargestellte  Stellung,  so  unterbrechen  wir 
die  Verbindung  der  Hülfspumpe  mit  der  Flasche  A  und 
setzen  diese  mittelst  der  engen  Oeflfnung  K  mit  der  atmo- 
sphärischen Luft  in  Verbindung.  Die  in  die  Flasche  A  ein- 
strömende Luft  presst  das  Quecksilber  in  die  Eugel  Bj 
dieses  trennt,  bei  C  angekommen,  den  zu  evacuirenden  Raum 
von  der  Luftpumpe,  hebt  bei  F^  das  dort  liegende,  am 
zweckmässigsten  dreieckige  Glasplättchen,  und  verschliesst 
mittelst  desselben  das  abgeschliffene  Ende  der  darüber  be- 
findlichen Röhre.  In  der  Kugel  B  weitergehoben,  verdrängt 
das  Quecksilber  die  darin  befindliche  verdünnte  Luft,  hebt 
endlich  auch  das  Glasplättchen  K,  um  auch  mit  diesem  die 
darüber  befindliche  abgeschliffene  Röhre  zu  verschliessen. 
Drehen  wir  nun  djen  Hahn  D  wieder  in  seine  frühere  Stel- 
lung  (Taf.  in  Fig.  13),  so  wird  die  Hülfspumpe  die  in  die 
Flasche  A  eingedrungene  Luft  wieder  aus  derselben  ent- 
fernen, also  das  Quecksilber  aus  der  Kugel  B  herabsinken; 
das  Glasplättchen  V  und  der  unter  demselben  zurückblei- 
bende Quecksilberring  bewirken  einen  luftdichten  Verschluss, 
sodass  in  der  Kugel  B  ein  luftleerer  Raum   entsteht,  der 
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mit  dem  zu  evacuirenden  Räume  communicirt,  sobald  das 
Quecksilber  bis  unter  c  gesunken  ist 

Die  Drehung  des  Dreiweghahnes  bewerkstelligt  nun  die 
Steuerung,  welche  der  Quecksilberluftpumpe  nachgebildet  ist 
—  (Dieselbe  ist  in  Taf.  III  Fig.  12  durch  ihre  feineren  Con- 
turen  erkenntlich.)  Der  obere  Theil  derselben  ist  wie  bei 
der  Quecksilberluftpumpe  bleibend  mit  der  Hülfspumpe  in 
Verbindung,  während  der  untere  Raum  a  mit  dem  dritten 
Halse  der  Flasche  A  verbunden  ist,  also  abwechselnd  mit 
der  Hülfspumpe  und  der  atmosphärischen  Luft  communicirt 

In  dem  oberen  Theil  der  Steuervorrichtung  befindet  sich 
ebenfalls  ein  luftdicht  schliessendes  Ventil  v,  welches  das 
Steigen  des  Quecksilbers  so  lange  zulässt,  bis  das  Grlas- 
plättchen  die  obere  abgeschliffene  Röhre  d  erreicht  und  ver- 
schliesst.  —  Der  wesentliche  Unterschied  zwischen  der  Luft- 
pumpe selbst  und  der  Steuervorrichtung  besteht  darin,  dass 
das  untere  Gef&ss  a  der  letzteren  beweglich  ist,  indem  es 
an  einem  über  eine  Rolle  gelegten  Faden /^  hängt,  dessen 
anderes  Ende  am  unteren  Theile  des  Kreisbogens  befestigt 
ist,  der  seinerseits  mit  dem  Dreiweghahn  in  fixer  Verbindung 
steht  und  das  eigentliche  Steuer  bildet.  An  das  obere  Ende 
dieses  Kreisbogens  ist  ein  zweiter  Faden  f^  befestigt,  an 
dem  ein  Gewicht  G  hängt,  das  die  Kugel  a  im  Gleichge- 
wicht hält,  wenn  der  Regulator  bis  zu  dem  mit  v  bezeich- 
neten Punkte  mit  Quecksilber  gefüllt  ist  —  Die  zum  Ge- 
fäss  a  führenden  Kautschukröhren  k^  und  k^  sind  der 
grösseren  Beweglichkeit  halber  nur  strohhalmdick;  um  sie 
dem  atmosphärischen  Druck  gegenüber  trotzdem  widerstands- 
fähig zu  machen,  sind  in  dieselben  Spiralen  aus  dünnem 
Stahldraht  eingeführt 

Die  Wirkung  der  Steuerung  werden  wir  uns  nun  leicht 
vergegenwärtigen  können;  wenn  nämlich  die  Hülfspumpe  aus 
dem  oberen  und  unteren  Theile  sowohl  der  Quecksilberluft- 
pumpe als  auch  des  Regulators  die  Luft  entfernt,  sinkt  im 
Regulator  das  Quecksilber,  wodurch  das  an  der  Rolle  hängende 
Gefäss  a  schwerer  wird.  —  Sobald  das  Quecksilber  auch 
aus  der  Kugel  b  theilweise  nach  a  übergeflossen  ist,  sinkt 
diese  so  tief,  als  es  der  Faden /g  gestattet,  und  dreht  hierbei 
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den  Dreiweghahn.  —  Nun  strömt  die  Luft  in  die  Gef&^se  A 
und  a,  das  Quecksilber  wird  also  wieder  gehoben,  die  Kugel  a 
wird  leichter,  und  während  das  Quecksilber  in  der  Steuer- 
vorrichtung über  die  mit  v  bezeichnete  Höhe  steigt,  dreht 
das  üebergewicht  von  G  den  Dreiweghahn  wieder  in  die 
ursprüngliche  Lage.  Von  nun  an  wiederholt  sich  der  be- 
sprochene Hergang. 

In  Betreff  der  Dimensionen  der  Steuervorrichtung  müs- 
sen die  in  Fig.  12  Taf,  III  mit  gleichen  Buchstaben  be- 
zeichneten Höhen  H^  H '  und  A,  h  wenigstens  annähernd 
gleich  sein.  Um  den  Regulator  so  einzustellen,  variirt  man 
nach  Bedarf  entweder  die  obere  fixe  Unterstützung  des  Re- 
gulators oder  die  der  Rolle  oder  endlich  die  Höhe  der  unter 
dem  Gewichte  G  angebrachten  Unterlage. 

Ausser  dem  bereits  Angeführten  enthält  die  Quecksilber- 
luftpumpe noch  einige  wesentliche  Bestandtheile,  ohne  denen 
sie  Erschütterungen  ausgesetzt  wäre,  die  ihren  Bestand  ge- 
fährden könnten.  Hierher  gehört  die  mit  K  bezeichnete 
enge  Oeffnung,  durch  welche  die  Luft  nur  langsam  zum 
Dreiweghahn  und  in  die  Flasche  A  gelangt,  wodurch  ein 
übermässig  rasches  Steigen  des  Quecksilbers  verhindert  wird; 
ferner  das  ohne  Quecksilber,  also  unvollkommen  schliessende 
Ventil  M,  welches  der  Luft  zwar  freien  Ausgang  gestattet, 
dieselbe  aber  nur  langsam  zurückströmen  lässt;  ohne  diesem 
würden  die  Ventile  V  und  v  heftig  an  die  darunter  be- 
findlichen abgeschliffenen  Glasröhren  prallen. 

Erwähnenswerth  ist  noch,  dass  bei  Beginn  des  Pumpens 
die  aus  dem  zu  evacuirenden  Räume  in  die  Pumpe  strö- 
mende Luft  heftige  Erschütterungen  verursacht.  —  Um  diese 
zu  vermeiden,  dreht  man  den  Dreiweghahn  ein-,  zweimal 
zurück,  noch  ehe  das  Quecksilber  zum  Ventil  V  gehoben 
wurde.  Ist  das  geschehen,  so  kann  der  Apparat  ganz  sich 
selbst  überlassen  werden,  selbst  für  den  Fall,  dass  in  der 
Hülfspumpe  Störungen  eintreten  sollten. 

Soll  das  Pumpen  eingestellt  werden,  so  ist  darauf  zu 
achten,  dass  die  Pumpe  mit  Quecksilber  gefüllt  sei,  und 
die  Luft  Zutritt  zum  Ventil  V  habe.  —  Letzteres  erfolgt 
von  selbst,  wenn  die  Verbindungsschläuche   nicht  luftdicht 
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schliessen;  noch  sicherer  ist  es,  die  ineinander  geschliffenen 
Stücke  über  V  zu  durchbohren  (wie  dies  in  Eig.  12  Taf.  III 
angedeutet  ist)  und  im  Bedarfsfalle  die  correspondirenden 
Oeffnungen  übereinander  zu  drehen. 

Will  man  dann  Luft  in  die  ausser  Thätigkeit  gesetzte 
Pumpe  treten  lassen,  so  ist  es  rathsam,  dies  zu  thun,  nach- 
dem man  das  Quecksilber  unter  das  mit  c  bezeichnete  Ni- 
veau hat  sinken  lassen.  Man  entfernt  etwa  aus  dem  Trichter 
bei  Kj  das  Quecksilber  und  lockert  die  Verbindung  vor- 
sichtig. 

Ein  interessanter  Theil  dieser  Luftpumpe  ist  das  blos 
aus  Quecksilber  bestehende  Ventil,  welches  sich  über  der 
im  Durchmesser  3  mm  weiten  Oeffnung  bei  J  selbst  bildet 
(Fig.  12  und  Fig.  15  Taf.  Illj.  —  Durch  dasselbe  ist  in  der 
Kugel  B  ein  vollständiges  Vacuum  selbst  für  den  Fall  ge- 
sichert, dass  am  Ventil  V  ein  kleines  Luftbläschen  haften 
bliebe. 

Eine  wesentliche  Bedingung  der  tadellosen  Wirksamkeit 
der  Luftpumpe  ist,  dass  die  Ventile  (Fj,  V  und  i;)  queck- 
silberdicht schliessen.  Um  dies  mit  den  hiebei  verwendeten 
Ventilen  aus  Spiegelglas  zu  erreichen,  müssen  die  Enden 
der  betreflfenden  Glasröhren  eben  abgeschliffen  sein.  Dies 
erreicht  man  leicht  und  sicher  mittelst  des  in  Figur  16 
Taf.  III  dargestellten,  dem  Centrumbohrer  ähnlichen  Appa- 
rates, der  die  Schleifplatte  dreht  und  dieselbe  nur  in  einem 
Punkte,  der  sich  unter  der  Mitte  des  abzuschleifenden 
Röhrenendes  befindet,  unterstützt.  —  In  Fig.  16  Taf.  III 
ist  R  das  abzuschleifende  Böhrenende,  iS^  der  als  Schleif- 
platte benutzte  Spiegelglasstreifen,  welcher  entweder  mit  be- 
feuchtetem feinem  Smirgel,  oder  aber  mit  einer  dünn- 
geschliffenen Platte  eines  harten  Schleifsteines  versehen  ist; 
T  endlich  ist  der  Arm,  welcher  den  Spiegelglasstreifen 
dreht.  Wurde  das  Ende  der  Röhre  vorher  mit  freier  Hand 
annähernd  eben  geschliffen  oder  gefeilt,  so  genügen  einige 
Minuten,  die  Röhre  fertig  zu  schleifen.  Die  Führung  der 
Ventile,  die  die  so  abgeschliffenen  Röhrenenden  abschliessen, 
ist  nur  dann  eine  sichere,  wenn  der  Theil  der  Röhre  un- 
mittelbar unter  der  Schliffstelle,  wo  sich  das  Ventil  bewegt^ 
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cylindrisch  ist,  nicht  aber  ausgebaucht,  wie  solche  G-las Ver- 
bindungen gewöhnlich  hergestellt  werden. 

Endlich  müssen  noch  die  ineinander  geschliffenen  Ver- 
bindungstheile  erwähnt  werden,  die,  ohne  gefettet  zu  sein, 
luftdicht  schliessen.  Fig.  17  Taf.  Ill  zeigt,  dass  der  untere 
der  ineinander  geschliffenen  Theile  am  oberen  Ende  über 
der  Schliffstelle  noch  eine  trichterförmige  Erweiterung  be- 
sitzt, in  welche  ein  wenig  Quecksilber  gebracht  wird.  Ein 
Qnecksilberring,  der  3  bis  4  mm  des  blanken  Glases  über 
der  Schliffstelle  bedeckt,  sichert  einen  vollkommen  her- 
metischen Verschluss. 

Bei  den  vielen  mit  dieser  Quecksilberluftpumj)e  bisher 
gemachten  Versuchen,  bei  tagelangem  unausgesetzten  Ge- 
brauch, hat  dieselbe  allen  meinen  Erwartungen  vollkommen 
entsprochen.  —  Störungen  traten  nur  ein,  wenn  das  Queck- 
silber angreifende  Gase,  z.  B.  Chlor,  Ozon,  Phosphorverbin- 
dungen gepumpt  wurden,  wobei  das  'Quecksilber,  da  'das 
Ventil  verunreinigt  wurde,  in  die  Trockenröhre  gelangte. 
Doch  kann  auch  diesem  vorgeb'bugt  werden,  wenn  man  das 
ausgepumpte  Gas  über  Quecksilber  leitet,  ehe  es  in  die 
Luftpumpe  selbst  gelangt;  oder  man  kann,  um  ganz  sicher 
zu  sein,  bei  V^  eine  aufsteigende  Röhre  von  genügender 
L&nge,  wie  sie  in  Fig.  12  a  Taf.  Ill  dargestellt  ist,  an- 
bringen. 

Es  muss  noch  erwähnt  werden,  dass  Luftpumpen  ähn- 
licher Construction,  die  aber  nicht  automatisch  arbeiten, 
schon  wiederholt  veröffentlicht  wurden.  Namentlich  publi* 
cirteNeesen  eine  ähnliche^),  bei  der  jedoch  das  Heben  des 
Quecksilbers  durch  eine  Druckpumpe  und  nur  das  Sinken 
desselben  durch  Saugen  bewerkstelligt  wird.  Ausserdem  ist 
an  Stelle  des  Quecksilberventils  J  ein  allem  Anschein  nach 
viel  schwereres,  unter  dem  Druck  einer  beträchtlichen  Queck- 
silbersäule stehendes  Ventil  angebracht,  was  nur  mit  Be- 
einträchtigung der  Verdünnungsgrenze  möglich  ist  —  Der- 
selbe Unterschied  ist  auch  zwischen  den  oberen  Ventilen 
{V)\   während   nämlich  bei  Neesen's  Luftpumpe  ein  den 


1)  Neesen,  Wied.  Ann.  8.  p.  608.  1878. 
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atmosphärischen  übersteigender  Druck  nöthig  ist,  um  das 
Ventil  zu  heben,  ist  hier  der  äussere  Druck  bei  weitem 
kleiner,  er  entspricht  dem  Minimum  des  Druckes,  der  mit 
der  Htüfspumpe  erreicht  werden  kann.  —  Das  Ventil  V 
yerursacht  anfangs  gar  keinen  Widerstand,  da  es,  durch  den 
darunter  befindlichen  Quecksilberring  gehoben,  die  in  Fig.  18 
Taf.  UI  dargestellte  Lage  einnimmt  Erst  später  muss  das 
Gewicht  des  Glasplättchens  überwunden  werden,  wenn  das 
Gas  bereits  über  die  Oeffnung  gelangt  ist,  von  wo  das  ent- 
standene Gasbläschen  durch  den  sich  alsbald  entwickelnden 
Quecksilber  Strom  weggefegt  wird. 

]!^achdem  constatirt  ist,  dass  der  Vorzug  einer  Queck- 
silberluftpumpe hauptsächlich  darin  besteht,  dass  mittelst  der- 
selben ein  sehr  vollkommenes  Vacuum  hergestellt  werden 
kann,  halte  ich  den  Unterschied  zwischen  diesen  beiden 
Luftpumpen,  trotz  der  äusseren  Aehnlichkeit,  für  wesentlich. 

Der  mittelst  dieser  Quecksilberluftpumpe  erreichbare 
geringste  Druck  wurde  nicht  gemessen,  weil  die  gebräuch- 
liche Methode  nicht  zuverlässig  zu  sein  scheint,  doch  ist  der 
Grad  der  Verdünnung  daraus  zu  beurtheilen,  dass,  als  Geiss- 
ler'sche  Bohren  evacuirt  wurden,  selbst  das  Spectrum  des 
Wasserstoffs  vollständig  verschwand,  und  dass  schliesslich 
immer  die  charakteristischen  Linien  des  Quecksilbers,  wenn- 
gleich nur  schwach,  zum  Vorschein  kamen.  Die  Bohre 
leuchtete  in  diesem  Falle  auch  in  ihrem  engsten  Theile 
(0,5  mm  im  Durchmesser)  nur  wenig,  obgleich  ein  Bubm- 
korff'scher  Inductor  grösster  Qualität  mit  vier  dazu  ge- 
hörigen Elementen  zur  Herstellung  des  Stromes  benutzt 
wurde. 

Wurde  die  Geissler'sche  Bohre  inzwischen  auch  er- 
wärmt, so  hörten  die  Entladungen  schliesslich  ganz  auf, 
erfolgten  aber  durch  die  Luft  als  10  bis  15  cm  lange 
Funken. 

Budapest,  den  15.  April  1881. 
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IX.    IHe  Theorie  des  SäUigtmgagesetxea; 
von  Max  Planck. 


Seitdem  die  experimentellen  Untersuchungen  der  neueren 
Zeit  es  ermöglicht  haben,  die  allgemeine  Zustandsglei- 
chang  eines  in  homogenem  Zustand  befindlichen  Gases  mit 
brauchbarer  Genauigkeit  auch  auf  den  flüssigen  Zustand  zu 
erstrecken,  ist  man  auf  diese  Weise  zu  einer  bestimmten 
Anschauung  der  Art  des  Ueberganges  eines  Stoffes  in  homo- 
gener Form  aus  dem  dampfförmigen  in  den  flüssigen  Zu- 
stand gelangt. 

Wird  nämlich  das  System  der  Isothermen  auch  auf  den 
flüssigen  Zustand  ausgedehnt,  so  zeigt  sich,  dass  nur  für  die 
oberhalb  der  kritischen  Temperatur  gelegenen  Tempera- 
turen der  Druck  mit  wachsendem  Volumen  stets  abnimmt, 
während  dagegen  für  alle  tieferen  Temperaturen  jede  Iso- 
therme ein  Minimum  und  ein  Maximum  des  Druckes  ent- 
hält, zwischen  denen  der  Druck  zugleich  mit  dem  Volumen 
wächst.  Eine  solche  Isotherme  wird  von  gewissen,  zur  Ab- 
scissenaxe  (auf  ,der  die  Volumina  gemessen  werden)  paral- 
lelen Geraden  in  drei  reellen  Punkten  geschnitten,  von  de- 
nen die  beiden  äusseren  dem  flüssigen  und  dem  dampfför- 
migen Zustand,  der  innere  einem  labilen  Zwischenzustand 
angehört. 

Dieser  Umstand  kann  dazu  benutzt  werden,  um,  wenn 
die  allgemeine  Zustandsgieichung  bekannt  ist,  sämmtliche 
Bestimmungsstücke  des  kritischen  Zustandes  (Temperatur, 
Druck,  Volumen)  zu  berechnen,  indem  man  diejenige  Iso- 
therme bestimmt,  welche  einen  Wendepunkt  enthält,  für 
welche  also  Maximum  und  Minimum  des  Druckes  zusam- 
menfallen, während  dieselben  flir  tiefere  Temperaturen  ver- 
schieden, für  höhere  aber  imaginär  sind.  Der  Wendepunkt 
entspricht  dann  dem  kritischen  Zustand. 

So  hat  zuerst  van  der  Waals^),  dann  in  der  jüngsten 

1)  V.  d.  Waal 8,  Over  de  continniteit  van  den  gas-  en  vloeistoftoe- 
stand.    Leiden  1878.    Sijthoff. 


Digitized  by 


Google 


536  Jf.  Planck. 

Zeit  F.  Roth*)  u.  A.  für  eine  Reihe  von  Dämpfen  die  Be- 
stimmungsstttcke  des  kritischen  Zustandes  aus  der  allgemei- 
nen Zustandsgieichung  abgeleitet. 

Es  lässt  aber,  wie  sogleich  gezeigt  werden  soll  die  auf 
empirischem  Wege  gefundene  Zustandsgieichung  eine  weit 
allgemeinere  Yerwerthung  zu,  als  die  eben  genannte,  indem 
nämlich  aus  ihr  das  ganze  Sättigungsgesetz  in  seiner  ge- 
sammten  Ausdehnung,  d.  h.  die  Beziehungen  zwischen 
Temperatur,  Druck  und  Volumina  des  gesättigten  Dampfes 
und  der  berührenden  (gesättigten)  Flüssigkeit  mit  theore- 
tischer Genauigkeit  sich  allgemein  ableiten  lassen. 

Es  entspricht  bekanntlich  jeder  Temperatur,  also  jeder 
Isotherme,  ein  bestimmter  Werth  des  Druckes,  welcher  dem 
bei  dieser  Temperatur  gesättigten  Dampf  (und  der  ge- 
sättigten Flüssigkeit)  angehört.  Dieser  Druck  wird  dar- 
gestellt durch  eine  gewisse  zur  Abscissenaxe  Parallele,  welche 
die  Isotherme  in  drei  Punkten  schneidet,  und  deren  Lage 
durch   die  Gestalt   der   Isotherme  vollständig  bestimmt  ist. 

Das  Gesetz  dieser  Lage  hat  van  der  Waals,  wie  er 
1.  c.  ausdrücklich  bemerkt,  vergeblich  experimentell  zu  be- 
stimmen gesucht,  (auch  die  neuerdings  von  ihm  beobachteten 
Gesetzmässigkeiten  haben  vorläufig  nur  eine  approximative 
Geltung)  und  ebensowenig  ist  dies  den  früheren  theoretischen 
Untersuchungen  von  J.  Thomson  und  Maxwell  geglückt 
Erst  Clausius^)  hat  neuerdings  diese  Frage  wieder  theo- 
retisch untersucht  und  ist  dabei  wesentlich  zu  dem  näm- 
lichen Resultate  gelangt,  wie  ich  in  einer  fast  ganz  gleich- 
zeitig erschienenen  Abhandlung.')  Indess  beschränkt  sich 
Clausius  auf  eine  mehrfache  Darstellung  in  Worten. 

In  der  Fassung,  die  mir  die  anschaulichste  zu  sein 
scheint,  lautet  das  besagte  Gesetz  folgendermassen:  In  jeder 
Isotherme  ist  die  (zur  Abscissenaxe  parallele)  Gerade,  welche 
den  Druck  des  gesättigten  Dampfes  darstellt,  so  gelegen, 


1)  F.  Roth,  Wied.  Ann.  !!•  p.  1  ff.  1880. 

2)  R.  Clausius,  Wied.  Ann.  9.  p.  356  ff.  1880. 

8)  M.  Planck,  Gleichgewichtssustände  isotroper  Körper.    München 
1880.    Th.  Ackermann. 
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dass  die  beiden  yon  ihr  und  der  Isotherme  abgegrenzten 
Flächenräame  einander  gleich  sind. 

Die  Yeranschaulichung  dieses  Satzes  auf  graphischem 
Wege  ist  überaus  einfach.  Man  sieht  femer  unmittelbar^ 
dass  hierdurch  auch  die  Volumina  des  gesättigten  Dampfes 
und  der  gesättigten  Flüssigkeit  bestimmt  sind. 

Die  Richtigkeit  dieses  Gesetzes  steht  ausser  allem  Zweifel, 
da  es  sich  unmittelbar  aus  dem  zweiten  Hauptsatz  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  (Satz  von  der  Vermehrung  der  En- 
tropie) herleitet.  Es  gilt  übrigens  nicht  nur  für  das  stabile 
Gleichgewicht  bei  der  Berührung  von  Dampf  und  Flüssig- 
keit, sondern  regelt  überhaupt  ganz  im  allgemeinen  das  sta- 
bile Gleichgewicht  eines  Körpers,  der  sich  in  zwei  oder  drei 
Aggregatzuatänden  nebeneinander  befindet. 

Es  soll  nun  zunächst  auch  der  mathematische  Ausdruck 
des  Gesetzes  kurz  angeführt  werden.  Wenn  P  den  Druck 
einer  homogenen  Dampf-  oder  Flüssigkeitsmasse  bezeich- 
net, so  ist  P  eine  bestimmte  stetige  und  eindeutige  Func- 
tion der  absoluten  Temperatur  T  und  des  Volumens  der 
Masseneinheit:  v  (specifisches  Volumen),  als  welche  P  diprch 
die  allgemeine  Zustandsgieichung  dargestellt  wird. 

Dieses  vorausgesetzt,  ist  das  Gesetz  der  Sättigung  in 
folgenden  beiden  Gleichungen  enthalten,  wobei  v^  und  v^  die 
specifischen  Volumina  des  gesättigten  Dampfes  und  der  ge- 
sättigten Flüssigkeit  darstellen,  während  T  als  gemeinsame 
Temperatur  gedacht  wird: 

(2)  /Pöf  =  P,K-r,). 

Hierbei  sind  P^  und  P^  die  den  Werthepaaren  {Tv^ 
und  (Tv^  entsprechenden  Functionswerthe  von  P.  Das 
Integral  in  der  zweiten  Gleichung  ist  partiell  nach  v  zu 
nehmen  (bei  constantem  T).  (Die  Ableitung  dieser  Glei- 
chungen findet  sich  in  meiner  Abhandlung  p.  39  ff.). 

Wenn  also  P  allgemein  als  Function  von  T  und  v  be- 
kannt ist,  lassen   sich  mittelst  dieser  beiden   Gleichungen 
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die  beiden  Grössen  v^  und  v^  (also  auch  der  Druck  P^  =  P^) 
als  bestimmte  Functionen  von  T  allein  berechnen,  wodurch 
dann  das  Gesetz  der  Sättigung  gegeben  ist. 

Die  Bedingungen  des  kritischen  Zustandes  ergeben  sich 
einfach  dadurch ,  dass  man  v^  mit  v^  zusammenfallen  lässig 
woraus  die  beiden  Gleichungen: 

(3)  1^=0,  ^  und: 

zur  Bestimmung  von  T,  v  und  P  im  kritischen  Zustande 
hervorgehen. 

Hiervon  soll  nun  eine  Anwendung  auf  Kohlens&ure 
gemacht  werden,  indem  aus  der  hinlänglich  zuverlässigen 
Zustandsgieichung  derselben  das  gesammte  Sättigungsgesetz 
abgeleitet  wird.  Hierbei  scheint  mir  die  von  Clausius^) 
aufgestellte  Zustandsgieichung  den  Vorzug  vor  der  bekannten 
van  der  Waals'schen  aus  dem  Grunde  zu  verdienen,  weil  sie 
sich  den  neueren  Andrews'schen  Beobachtungen  weit  besser 
anschliesst.  Die  Clausius'sche  Zustandsgieichung  fär  Koh- 
lensäure lautet: 

Ä==:  0,003  688, 
c  =  2,0985, 
«  =  0,000843, 
/?  =  0,000  977. 

Hierbei  ist  P  in  Atmosphären  ausgedrückt,  und  v  ist  ftr 
P=l  und  !r=273  gleich  der  Einheit  angenommen. 

Durch  Substitution  dieses  Werthes  von  P  in  (1)  er- 
hält man: 

oder  symmetrischer,  wenn  wir  zugleich  den  Druck  des  ge- 
sättigten Dampfes :  P^  —  P^  ein  für  alle  mal  mit  P  be- 
zeichnen : 

1)  L  c.  p.  348. 


(6) 
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(t?i-«)(vj-a).(ri  +  t^t  +  2^) 

Hieraus  eine  Belation  zwischen  T,  v^  und  v^: 

(K\  T«  »  g  (^1  -  «)  (^8  -  tt)  (^1  +  y,  +  2/g) 

Ferner  erhält  man  aus  (2)  mit  Benutzung  von  (5): 
und  wenn  man  mittelst  (7)  und  (8)  P  und  T  eliminirt: 

^  '  *  »8  -  ö  (ü,  -  a)  (v,  -  a)  .  (ri  +  r,  +  2^ 

Dies  sind  im  ganzen  drei  voneinander  unabhängige 
Gleichungen  zwischen  den  vier  Yariabeln  Tj  jP,  r^  und 
Oi,  sodass  diese  dadurch  als  Functionen  einer  unabhängi- 
gen Yariabeln  erscheinen  und  als  solche  berechnet  werden 
können. 

Die  unabhängige  Variable  kann  T  oder  jede  andere  der 
betrachteten  Grössen  sein,  sie  kann  aber  auch  beliebig 
anders  gewählt  werden,  je  nachdem  es  die  Zweckmässigkeit 
erfordert. 

Nun  sieht  man  unmittelbar,  dass  es  für  die  Rechnung 
unbequem  wäre,  wenn  man  etwa  7  zur  unabhängigen  Variablen 
wählen  würde,  weil  die  Berechnung  der  Werthe  von  v^  und  v^ 
aus  den  Gleichungen  (8)  und  (9)  auf  die  Lösung  einer  trans- 
cendenten  Gleichung  zurückführt.  Es  soll  daher  die  unab- 
hängige Variable  anders,  und  zwar  in  der  Weise  gewählt 
werden,  dass  sämmtliche  in  Betracht  kommende  Grössen  sich 
bequem  durch  sie  ausdrücken  lassen.  Dies  erreichen  wir* 
durch  Einführung  der  beiden  neuen  Variablen  r  und  qp,  die 
in  folgender  Weise  definirt  sind; 

(10)  t,^-a  =  rcos»| 

(11)  i?2  —  a  =  rsin*  |. 
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Durch  v^  und  v^  sind  r  und  (p  bestimmt,  und  zwar  in  reeller 
Weise,  da,  wie  aus  der  Zustandsgieichung  (5)  hervorgeht,  v 
niemals  kleiner  als  a  werden  kann,  indem  sonst  P  den 
Werth  00  passiren  müsste. 

Wenn  wir  nun  den  Winkel  <p  als  unabhängige  Variable 
ansehen,  lassen  sich  sämmtliche  in  den  Grleichungen  Yorkom- 
mende  Variable  als  Functionen  von  tp  bequem  darstellen. 

So  hat  man  zunächst  durch  Einsetzung  der  Werthe  von  v^ 
und  v^  aus  (10)  und  (11)  in  (9)  folgenden  Ausdruck  für  r: 

2r«4-/?^    co8gp-8m>.logctg| 
(12)  r  =  ?i?^-te) 1 . 

8111*0)  ,  .       CD 

logctg|-coa9r 

Hierdurch  sind  nun  auch  v^  und  v,  mittelst  (10)  und  (11) 
als  Functionen  von  q)  ausgedrückt,  ebenso  T  durch  (8)  und 
endlich  P  durch  (7). 

Der  gesammte  Bereich  des  Sättigungsgesetzes  wird  durch- 
laufen, wenn  man  den  Winkel  g>  von  0^  bis  90^  wachsen 
lässt,  und  t?j  auf  den  dampfförmigen,  v^  auf  den  flüssigen 
Zustand  bezieht.  Denn  für  «jp  =  0  wird  r  =  oo,  rj=oo, 
Ü2  »  «,  r=  0,  P=  0.  Dies  sind  die  Bedingungen  des  ge- 
sättigten Zustandes  für  die  absolute  Temperatur  0.  Lä88t 
man  nun  tp  wachsen,  so  wachsen  T,  P  und  v^  .während  r 
und  v^  beständig  abnehmen;  d.  h.  mit  steigender  Temperatur 
nimmt  der  Druck  des  gesättigten  Dampfes  zu,  während  die 
speciiischen  Volumina  des  dampfförmigen  und  des  flüssigen 
Zustandes  sich  gegenseitig  nähern.  Endlich  für  9  =  90^  wird 

r  =  4  (a  +  /9)  r^  =  Vg  =  3«  +  2/? 

fp2  ^  8c  p2  cß 


27  Ä(a-fpO  216(tt  +  /f^)» 

•  wodurch  der  kritische  Zustand  bestimmt  ist.  Diese  Werthe 
ergeben  sich  übrigens  auch  unmittelbar  aus  (5),  indem  man 
die  Wurzeln  der  Gleichungen  (3)  und  (4)  bestimmt 

Würde  man  (p  noch  weiter  w;achsen  lassen,  so  würde 
nichts  wesentlich  Neues  erhalten  werden:  Vj  und  t?^  würden 
ineinander  übergehen,  die  Temperatur  und  der  Druck  würden 
wieder  abnehmen  u.  s.  w.   Es  ist  also  in  der  That  ein  reelles 
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Werthensystem  der  betrachteten  Grössen  nur  möglich  für 
Temperaturen  und  Drucke,  die  unterhalb  des  kritischen 
Panktes  gelegen  sind. 

Ich  habe  die  Rechnung  für  einige  Werthe  der  unab- 
hängigen Variablen  g>  ausgeführt,  indem  ich  die  von  ClausiuB 
für  Kohlensäure  angegebenen  Werthe  der  Constanten  J7,  c^Ujßj 
wie  sie  hier  unter  (6)  mitgetheilt  sind,  zu  Grunde  legte,  und 
theile  die  Resultate  in  der  nachfolgenden  Tabelle  mit. 

Die  speciiischen  Volumina  v^  und  t;,  habe  ich  dabei  in 
absolutes  Maass,  d.  h.  bezogen  auf  Centimeter  und  Gramm, 
amgerechnet,  indem  ich  alle  in  der  oben  angegebenen  Einheit 
erhaltenen  specifischen  Volumina  noch  mit  505,7,  dem  Volumen 
in  Cubikcentimetern  eines  Grammes  Kohlens&ure  bei  0^  C. 
und  1  Atmosphäre  Druck,  multiplicirte. 

Die  letzte  Columne  endlich  enthält  die  den  jeweiligen 
Temperaturen  entsprechenden  Verdampfungswärmen  (unter 
dem  Constanten  Druck  des  bei  der  betreflfenden  Temperatur 
gesättigten  Dampfes).  Die  Verdampfungswärme  der  Massen- 
einheit: X  berechnet  sich  bekanntlich  aus  der  Gleichung: 

wobei  P,  der  Druck  des  gesättigten  Dampfes,  als  Function 
der  Temperatur  allein  zu  denken  ist.  Bequemer  für  unseren 
Zweck  ist  jedoch  folgende  Fassung^)  der  Formel,  die  sich 
mit  Hülfe  yon  (2)  ergibt: 

(13)  Ä=r./§|ö.. 

Vi 

Hierbei  bedeutet  ÖP/ÖT  den  partiellen  Differentialquotienten 
von  P  nach  T  (bei  constantem  t?),   während  die  Integration 
partiell  nach  v  (bei  constantem  T)  auszuführen  ist. 
Da  nun  nach  (5): 

ap_    Jg     ,         c 

80  erhalten  wir  aus  (13): 

°  t'j  —  ff        T  (i'i  +  p)  (t'a  +  p) 


1)  p.  48  meiner  Abhandlung. 
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Um  schliesslich  noch  die  Werthe  der  Verdampfungs- 
wärme A  auf  Kilogramme  und  Calorien  zu  reduciren,  sind 
^die  aus  der  letzten  Gleichung  hervorgehenden  Werthe  von 
A  noch  mit  12,82  multiplicirt  worden,  welche  Zahl  sich  durch 
Beduction  der  Maasse  auf  Meter  und  Kilogramme,  dann 
durch  Division  mit  dem  mechanischen  Wärme&quivalent 
ergibt. 

Gesetz  des  Verhaltens  gesättigter  Kohlensäure,  abgeleitet 
aus  der  allgemeinen  Zustandsgieichung. 


Variable 
iD  Winkel-    < 
graden 

t 

Temperatur 

In  gewdhnl. 

Celsioa- 

Graden 

P 

Druck  des 
gesättigten 
Dampfe«  in 
AtmosphSren 

rj         i         «,                  l 
IVolnmen  einei  Volnmen  einet        .Ver- 
Gramms ges.    Gramms  ges.     dampArngs- 
Dampfe«  in     Flüssigkeit  in  wftrmeeiiLlCg. 
CubikceiiUm.    Cubfkeentim.     in  Calorien 

0« 

-273 

0 

00 

0,426 

00 

5« 

-  55,5 

3,5 

111 

0,636 

114 

10' 

-  33,6 

10,3 

1       38,5 

0,718 

96,6 

n^ 

-  19,2 

18,1 

!       21,6 

0,792 

84,4 

20  0 

-     8,8 

25,9 

14,6 

0,866 

74,7 

25  0 

-     0,7 

33,4 

1       10,9 

0,939 

66,5 

30' 

+     5,8 

40,4 

8,60 

1,01 

59,3 

35' 

10,9 

46,7 

7,10 

1,09 

52,8 

40' 

15,2 

52,3 

6,03 

1,17 

46,8 

45' 

18,8 

57,8 

5,28 

1,25 

41,2 

50' 

21,7 

61,6 

4,61 

1,84 

36,0 

55' 

24,0 

65,4 

4,12 

1,43 

31,0 

60' 

26,0 

68,5 

3,71 

1,52 

26,2 

65' 

27,6 

71,2 

3,38 

1,62 

21,6 

70' 

28,9 

73,3 

!         3,09 

1,73 

17,1 

75' 

29,8 

74,9 

2,84 

1,85 

12,8 

80' 

30,5 

,        76,1 

2,63 

1,98 

8,5 

85' 

30,9 

'        76,8 

:         2,44 

2,11 

4,2 

90' 

31,0 

77,0 

2,27 

2,27 

0 

Die  letzte  Horizontalreihe  enthält  die  Bestimmungsstücke 
des  kritischen  Zustandes. 

Ungenauigkeiten  in  den  angeführten  Werthensjstemeii 
sind  selbstverständlich  auf  Rechnung  der  benutzten  Zustands- 
gieichung (5)  zu  setzen  und  müssen  schon  deshalb  erwartet 
werden,  weil  die  letztere  zunächst  nur  für  den  dampfförmigen 
Zustand  berechnet  ist.  Indess  findet  immerhin  eine  bemer- 
kenswerthe  Annäherung   an   die    experimentellen   Resultate 
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statt)  so  weit  dieselben  reichen.  So  findet  z.  B.  Andrews') 
bei  seinen  neuesten  Untersuchungen  folgende  Zahlen  ^  die 
sich  so  gut,  wie  man  nur  erwarten  kann,  denen  der  obigen 
Tabelle  anschliessen. 


t         I         P 


0 

5,45 
11,45 
16,92 


35,04 
40,44 
47,04 
53,77 


Temperatur 

in  gewöhnlichen 

Celsius-Omden 


22,22 

25,89 
28,30 


P 

Druck 
des  gesättigten 

Dampfes 
in  Atmosphären 


61,13 
65,78 
70,39 


JHe  sogenannte  selbstenregende  Influen»- 
nui8cfi4/ne;  von  P«  JRiess. 


Diese  Maschine,  wie  sie  vom  Mechaniker  Hrn.  Voss 
in  Berlin  gefertigt  wird,  ist  eine  Holtz'sche  Electrophor- 
maschine  mit  vier  Kämmen,  an  der  die  Cartonspitzen  fehlen 
und  durch  einen  Duplicator  mit  Metallberührung  ersetzt 
sind.  Da  dieser  Duplicator  eine  unvergleichlich  kleinere 
Electricitätsmenge  verlangt,  ials  die  Cartonspitzen,  um  in 
Wirksamkeit  zu  treten,  daher  Tage  und  Wochen  lang  ohne 
neue  Erregung  wirkt,  so  ist  die  Fabel  entstanden,  dass  die 
Maschine  sich  selbst  errege.  Dieser  Irrthum  ist  nicht  neu. 
Auch  Nicholson  hat  1788  seinen  Duplicator  für  selbst- 
erregend gehalten.  Die  Maschine  liefert  in  der  Zeiteinheit 
eine  viel  geringere  Electricitätsmenge  als  eine  Electrophor- 
maschine  mit  drei  Kämmen  von  gleichen  Dimensionen,  und 
ist  dem  Polwechsel  sehr  ausgesetzt.  Bei  massigen  Ladungen 
einer  Batterie  indessen  oder  einer  Funkenlänge  zwischen 
den  Electroden,  die  einen  Zoll  nicht  übersteigt,  ist  der  Pol- 
wechßel  seltener  zu  fürchten.  Der  Polwechsel  tritt  sicher 
ein,  wenn  man  Funken  einige  Zeit  zwischen  den  Elec- 
troden   übergehn    lässt    und    diese    dann    bei    fortgesetzter 

1)  T.  Andrews,  Proc.  Roy.  Soc.  24,  p.  465.  1876. 
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Drehung  der  Maschine  zur  Berührung  bringt,  was  auch  bei 
einer  Holtz'schen  Maschine  geschiebt,  deren  rotirende  Scheibe 
schlecht  isolirt.^) 

Die  sogenannte  selbsterregende  Maschine  (die  Dupli- 
catormaschine)  kann  zu  dem  Zwecke  empfohlen  werden,  bei 
sehr  ungünstiger  Luftbescha£fenheit  electrische  Funken  einige 
Stunden  lang  zu  beobachten. 


XL    Zu  K.  Strecker's  Abhandlung: 

Ueber  die  spedfUche  Wärme  des  Chlors  etc.^ 

von  Ludwig  Boltzmann  in  Oraz. 


Auf  die  Bemerkung   des  Hrn.  Strecker,  dass   durch 
seine  schönen   und  für  die  Theorie  überaus  wichtigen  Ver- 
suche über  das  Verhältniss  der  specifischen  Wärmen  in  Cl^ 
Br  und  J  meine  Annahme  über  die  Art  der  Beweglichkeit 
der  Gasmolecüle')  widerlegt  würde,  will  ich  hier  nur  erin- 
nern, dass  schon  wegen  der  Gasspectra  die  Atome,  z.  B.  die 
Hg -Dampfatome,  keine  wirklichen  materiellen  Punkte  sein 
können,  sondern  noch  weiter  zusammengesetzt  sein  müssen. 
Nach  meiner  Annahme  ist  aber  der  Zusammenhang  ihrer 
Theile  so  innig,  dass  sie  sich  (natürlich  nur  angenähert)  wie 
starre  Körper  verhalten.    Hiernach  könnte  ganz  gut  schon  ' 
das  Atom  von  Cl,  Br  oder  J  ein  von  einer  Kugel  verschie- 
dener Rotationskörper,  und  deren  Molecül  kein  Rotations- 
körper  sein,   woraus    für   diese   Gase    das  Verhältniss  der 
specifischen    Wärme   zu    1,3333..  folgen  würde,  was  mit 
Strecker's  Versuchen  ziemlich  gut  stimmt.    Uebrigens  ist 
selbstverständlich  meine  Annahme  eine  vorläufige,  noch  wenig 
begründete,  lediglich  in  Ermangelung  einer  besseren  aufge- 
stellte  Hypothese. 

1)  Riese,  Abhdl.  2.  p.  56. 

2)  Strecker,  Wied.  Ann.  18.  p.  20.  18S1. 

3)  Boltzmann,   Wien.  Ber.   74.    p.  553.   1876;    Pogg.  Ann.  1«0» 
p.  175.  1877. 

Druck  Ton  Metzger  &  Witt  lg  in  Ldpsif. 
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DER  PHYSIK  uro  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  XIH. 


I.    JElxperi/menteUe  JJntersuchwng  der  TOne,  welche 
beim  JOurchströmen  von  Gasen  durch  Spalten  ent- 
stehen; von  W.  Kohlrausch. 


Die  Bewegung  yon  Grasen  an  den  Oberflächen  sie  be« 
grenzender  Körper  sowie  beim  Austritt  aus  engen  Oeffiiungen 
oder  Bohren  scheint  in  verschiedener  Weise  erfolgen  zu' 
können.  Beim  Ausströmen  aus  engen  Oeffnungen  in  dünner 
Wand  9  wo  die  Beibung  bekanntlich  keine  wesentliche  Bolle 
spielt,  sowie  bei  dem  andererseits  durch  die  Beibung  sehr 
verzögerten  Durchströmen  enger  Bohren  ist  jedenfalls  die 
Bewegungsgeschwindigkeit  im  wesentlichen  gleichfSrmig. 
Für  diese  beiden  Fälle  hat  auch  die  Theorie  die  Thatsachen 
hinreichend  erklärt  Beim  raschen  Ausströmen  der  Gase 
aus  Oeffiiungen  und  Spalten  in  dickeren  Wänden  sowie  durch 
weitere  Bohren  zeigen  dagegen  die  auftretenden  Geräusche 
und  Töne,  —  wir  erinnern  an  das  Heulen  des  Windes  in 
Thürspalten  u.  dergL  —  dass  der  Austritt  mit  periodisch 
sich  ändernder  Geschwindigkeit  erfolgt.  Dasselbe  gilt  ftLr 
rasche  Bewegung  dünner  fester  Körper  in  ruhender  Luft 

An  einer  umfassenden  Erklärung  dieser  Vorgänge  fehlt 
es  bisher  gänzlich,  auch  experimentell  ist  der  Gegenstand 
erst  in  neuerer  Zeit,  und  zwar  in  der  letzterwähnten  Bichtung 
von  StrouhaP)  eingehender  untersucht  Aus  früheren  Jah- 
ren liegen  Beobachtungen  von  Sondhaus s^  über  Töne  vor, 
die  entstehen,  wenn  man  Wasser  aus  einer  langen  weiten 
Glasröhre  durch  die  kreisrunde  Oefinung  einer  dicken  unten 
angekitteten  Metallplatte  ausströmen  lässt     Während   die 


1)  Strouhal,  Wied.  Ann.  5.  p.  216.  1878. 

2)  Sondhauss,  Pogg.  Ann.  124«  p.  1  u.  235.  1865. 
Ann.  d.  Phji.  u.  Chem.  N.  F.  Xm.  35 
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Wassersäule  im  Bohr  sinkt,  entstehen  abwechselnd  hohe 
und  tiefe  sehr  reine  Töne,  die  sich,  wenn  man  die  Höhe  der 
Wassersäule  constant  hält,  auch  einzeln  längere  Zeit  erhalten 
lassen,  wie  ich  mich  durch  Wiederholung  der  Sondhauss'schen 
Versuche  überzeugte.  Es  sind  dies  ohne  Zweifel  Eigentöne 
der  Wassersäule,  die  aber  höchstwahrscheinlich  ähnlich  den 
bei  Strouhal  durch  Beibungstöne  angeregten  Eigentönen 
der  Drähte,  ihre  Entstehung  den  Beibungstönen  an  der  Aus- 
flussstelle verdanken.  Eine  Arbeit  von  A.  Massen^)  be- 
handelt Töne,  die  beim  Austritt  von  Luft  aus  engen  kreis- 
förmigen Oefihungen  in  mehr  als  2  mm  dicken  Platten  ent- 
stehen. Massen  findet  die  Schwingungszahl  dieser  Töne 
proportional  der  Ausströmungsgeschwindigkeit.  Wenn  nicht 
gleichen,  so  doch  verwandten  Ursprungs  sind  Töne,  die  eben- 
falls Sondhauss^  beobachtete,  wenn  er  einen  starken  Luft- 
Strom  gegen  Flächen  fester  Körper  stossen  liess;  auch  er 
fand  die  Tonhöhe  der  Ausströmungsgeschwindigkeit  direct, 
dem  Abstand  der  Flächen  von  der  Ausströmungsöfinnng 
umgekehrt  proportional.  Ich  konnte,  indem  ich  etwa  den 
Finger  vor  den  aus  einem  Spalt  kommenden  Luftstrom  hielt, 
diese  Töne  neben  den  später  zu  behandelnden  Spalttönen 
deutlich  wahrnehmen.  W.  Thomson  und  J.  P.  Joule*) 
constatirten  gelegentlich  ähnlicher  Versuche  zu  anderen 
Zwecken  neben  dem  Auftreten  sehr  hoher  Töne  bedeutende 
Erwärmung  der  in  den  austretenden  Luftstrom  gehaltenen 
Körper.  Auf  die  erwähnte  Arbeit  von  Strouhal  kommen 
wir  später  zurück. 

Liwiefern  für  die  musikalische  Technik  eine  eingehende 
Untersuchung  der  Beibungstöne  der  Gase  wichtig  werden 
kann,  zeigen  die  Yorgänge  beim  Anblasen  der  Orgelpfeifen  am 
schlagendsten.  Die  Orgelbauer  wissen  sehr  wohl,  dass  allein 
die  passende  Wahl  der  Breite  und  Tiefe  des  Kernspaltes, 
sowie  der  Breite  der  Labiumkante  ein  gutes  und  sicheres  An- 
sprechen der  Pfeife  gewährleistet.  In  England  hat  man  über- 
dies neuerdings  den  Versuch  gemacht,  die  Saiten  eines  dem 

1)  Mas  son,  Compt.  rend.  36.  p.  257  u.  1004.  1853. 

2)  Sondhauss,  Pogg.  Ann.  91.  p.  126  u.  214.  1854. 

8)  Thomson  u.  Joule,  Phil.  Trans.  143.  p.  361.  1853. 
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Clayier  ähnlichen  Instrumentes  mit  Lnftströmen,  statt  wie 
bei  den  Streichinstrumenten  mit  dem  Bogen  anzustreichen. 
Um  der  Theorie  der  soeben  besprochenen  Vorgänge, 
sowie  der  Technik  auf  diesem  Gebiet  neue  Anhaltspunkte 
zu  liefern,  soll  ein  möglichst  einfacher  Fall  der  beim  Aus* 
strömen  von  Gasen  entstehenden  Töne  im  Folgenden  einer 
eingehenden  experimentellen  Untersuchung  unterworfen  wer* 
den.  Wir  wählen  als  Ausströmungsö&ungen  Spalte  und 
nennen  ohne  yorläufige  Bezugnahme  auf  ihren  Ursprung  die 
Töne  Spalttöne.  Nach  verschiedenen  Versuchen,  diese  Töne  mit 
Spalten  in  grösseren  Dimensionen,  ähnlich  denen  der  sie  so  häufig 
erzeugenden  Thürspalten,  zu  erhalten  —  Versuchen,  die  wohl 
daran  scheiterten,  dass  bei  der  grossen  Ausflussöfihung  nicht 
der  nöthige  Druck  unter  dem  Spalt  hervorgebracht  werden 
konnte  — ,  bekam  idi  sie  schliesslich  bei  kleinen,  durch  Mes* 
singplatten  gebildeten  Spalten. 

Der  Beobachtungsapparat. 

In  der  Folge  soll  unter  Spaltdicke  die  Dicke  der  den  Spalt 
bildenden  zwei  Messingplatten  unter  Spaltbreite  ihr  Abstand 
von  einander  verstanden  werden.  An  den  Beobachtungsapparat 
waren  folgende  Anforderungen  zu  stellen.  Die  Spaltbreite  und 
Spaltdicke  musste  beliebig  und  leicht  geändert  und  genau 
gemessen  werden  können.  Eine  grössere  Gasmenge  musste 
mit  constantem  und  messbarem  Druck  durch  den  Spalt  ge- 
trieben und  ihre  Ausströmungsgeschwindigkeit  bestimmt  wer- 
den können.  Die  Dichtigkeit  des  zum  Versuch  verwendeten 
Gases  war  zu  messen  und  schliesslich  die  Höhe  des  beim 
Ausströmen  entstehenden  Tones  zu  bestimmen. 

Die  Spaltconstruction  war  folgende  (TafellV,  Fig.  1). 
Auf  den  Messingcjlinder  a  ist  eine  Messingplatte  b  geschraubt 
und  mit  Leder  gedichtet,  die  bei  c  eine  9  mm  breite  und 
ca.  50  mm  lange  Oeffnung  hat.  Ueber  dieser  Oeffnung  bilden 
zwei  Messingplatten  pp  den  Spalt  Die  Trommel  des  Spaltes 
von  einem  Vierordt'schen  ^)  Apparat  für  photometrische  Un- 
tersuchungen mit  der  einen  Spaltplatte  ist  auf  der  Platte  b 

1)  Vierordt,  Anwendung  des  Spectralapparates  zur  Photometrie  etc. 
Tübingen  1878. 

35* 
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befestigt  und  mit  der  Armirung  ddd  verschraubt,  deren 
untere  Fl&che  auf  der  Platte  b  beim  Drehen  der  Trommel 
gleitet.  An  der  vorderen  senkrechten  FULche  der  Armirung 
liegt  die  eine  Längsseite  der  Spaltwange  p.  Nahe  dieser 
L&ngsseite  ist  p  zweimal  durchbohrt  Eine  starke  Feder  e, 
die  durch  Anziehen  der  Schrauben  /  gespannt  wird,  greift 
mit  zwei  Stiften  g  und  g  in  die  Löcher  der  Spaltwange  ein 
und  drückt  diese  stets  gegen  die  Armirung  d.  Es  ist  also 
diese  Spaltwange  durch  die  Trommel  und  deren  Schraube 
verstellbar.  Die  zweite  Spaltwange  -p'  liegt  ohne  seitliche 
Führung  auf  b^  und  die  parallele  Stellung  der  den  Spalt 
bildenden  Kanten  von  p  und  p'  wird  dadurch  erreicht,  dass 
man  p  und  p  zugleich  mit  der  Trommel  eine  Strecke  auf 
der  Unterläge  vorw&rts  schiebt;  die  Federn  hh  und  n,  erstere 
mit  der  Armirung  fest  verbunden,  drücken  die  Spaltwangen 
auf  die  Platte  b.  Um  luftdichten  Schluss  zwischen  der  letz- 
teren und  der  Spaltwange  zu  erhalten,  bringt  man  etwas 
weiches  Fett  zwischen  die  mit  feinstem  Smirgel  abgeschlif- 
fenen Flächen  derselben.  Bei  dieser  Einrichtung  lassen  sich 
zugleich  durch  Einsetzen  von  Platten  verschiedener  Stärke 
die  Spaltdicken  sehr  leicht  und  einfach  wechseln.  Alle  Spalte 
waren  gerade^  d.  h.  Spaltdicke  und  Spaltbreite  bildeten  stets 
ein  Rechteck. 

Als  Ansammlungsapparat  für  das  zu  den  Versuchen  zu 
verwendende  Gas  diente  ein  ca.  90  Liter  haltendes  Glocken- 
gasometer a  (Taf.  ly,  Fig.  2)  mit  zwei  Hähnen  b  und  c 
durch  deren  ersteren  die  getrocknete  Luft  oder  andere  Gase 
einströmten.  Von  ihm  aus  ging  zugleich  ein  Schlauch  zum 
Manometer  i/,  das  der  Empfindlichkeit  halber  mit  Petroleum 
gefüllt  war.  Nach  Absperrung  des  Zuleitungsschlauches  gab 
also  dieses  Manometer  den  Ueberdruck  des  Gases  im  Gaso- 
meter an.  Durch  den  zweiten  Hahn  c  und  einen  Schlauch 
von  ca.  1,4  qcm  innerem  Querschnitt  strömte  die  Luft  in  ein 
Glasgefäss  e,  auf  welchem  die  Spaltvorrichtung  luftdicht  be- 
festigt war.  In  das  Glasgefäss  ragt  das  o£Fene  Ende  /  eines 
mit  einem  zweiten  Petroleummanometer  g  in  Verbindung 
stehenden  Glasrohres.  Dieses  Manometer  misst  also  den 
Ueberdruck  des  Gases  unter  dem  Spalt.    Eine  Annäherung 
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oder  Entfernung  der  Bohröffhung  von  dem  Spalt  zeigte  sich 
ohne  Einfiuss  auf  die  Angaben  des  Manometers.  Das  Gaso* 
meter  wurde,  um  beliebige  Drucke  zu  erzielen,  einfach  mit 
Gewichten  belastet.  Den  zunehmenden  Auftrieb  des  Gaso* 
meters  beim  Einsinken  in  die  Sperrflüssigkeit  äquilibrirte 
eine  gleichzeitig  abrollende  Kette,  sodass  während  der  ganzen 
Dauer  des  Ausströmens  der  Druck  so  gut  wie  constant  blieb. 

Die  Ausströmungsgeschwindigkeit  musste  aus  dem 
in  der  Zeiteinheit  ausströmenden  Volumen  und  dem  Quer- 
schnitt der  Ausströmungsö£FDung  bestimmt  werden,  das  Vo- 
lumen aus  Querschnitt  und  Senkung  des  Gasometers.  Um 
letztere  zu  messen,  war  auf  der  Decke  der  Glocke  ein 
Glasstab  q  befestigt,  der  von  5  zu  5  cm  leicht  sichtbare 
Marken  trug.  Zwei  weitere  feste  Marken  auf  dem  Gestell 
des  Gasometers  und  an  der  Wand  legten  eine  horizontale 
Visirlinie  fest,  und  es  wurden  die  Zeiten  beobachtet,  zu  denen 
die  Marken  am  Glasrohr  die  Visirlinie  passirten.  Ein  zweiter 
Schlauch  führte  von  dem  Hahn  c  zu  einem  grossen  Kaut- 
schuksack h.  Sollten  nämlich  Gemische  verschiedener  Gase 
zur  Beobachtung  verwendet  werden,  so  wurden  dieselben 
nach  Volumentheilen  ins  Gasometer,  das  zugleich  zu  ihrer 
Messung  diente,  zusammengeführt  und,  um  bei  möglichst  ge- 
ringem Zeitverlust  ihrer  innigen  Vermengung  sicher  zu  sein, 
in  den  Sack  geleitet,  dort  durch  Klopfen  gemischt,  und 
ins  Gasometer  zurückgesaugt 

Die  Bestimmung  der  Dichtigkeit  der  Gase  geschah 
durch  Wägung  derselben  in  einem  Glasballon  i  von  ziemlich 
genau  1  Liter  Inhalt.  Alle  Gase  wurden  vor  dem  Eintritt 
in  das  Gasometer  durch  Schwefelsäure  in  einer  WulflPschen 
Flasche^  durch  vier  Trockenröhren  mit  Glasperlen  und  Schwe- 
felsäure und  ein  Eohr  mit  wasserfreier  Phosphorsäure  ge- 
leitet. Als  Sperrflüssigkeit  im  Gasometer  diente,  seiner  sehr 
geringen  Dampfspannung  wegen,  Oel.  Der  Glasballon,  der 
durch  eine  Glasfeder*)  mit  einer  Jolly'schen  Quecksilberluft- 
pumpe in  Verbindung  stand,  wurde  ausgepumpt  und  dann  der 
Hahn  k  geschlossen.  Durch  den  Schliff  /  liess  man  aus  dem 
Gasometer  etwas  Gas  austreten,  um  den  Schlauch  damit  zu 

1)  Kundt  u.  Warburg,  Pogg.  Ann.  155*  p.  S64.  1875. 
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filllen,  setzte  den  Schliff  an  den  Ballon  und  f&Ute  unter 
stetigem  Ueberdruck  im  Gasometer  denselben  durch  den 
Hahn  m.  Dann  wurde  abermals  ausgepumpt,  bis  das  Mano^ 
meter  der  Pumpe  bei  einem  neuen  Stoss  keine  Aenderung 
mehr  zeigte,  und  nun  die  zur  Wägung  bestimmte  Füllung 
gemacht.  Die  Bestimmung  der  Tonhöhe  geschah  nach 
der  schon  in  einer  früheren  Arbeit^  beschriebenen  Methode 
mit  dem  Monochord. 

Ermittelung  der  Verancl^sconstanten. 

Die  Ganghöhe  der  Trommelschraube  am  Vierordt'schen 
Spalt  wurde  auf  zwei  verschiedenen  Wegen  bestimmt.  Die  Mes- 
sung der  Länge,  um  welche  sich  bei  zehn  Trommelumgängen 
eine  Marke  an  der  Spaltwange  verschob,  ergab  mit  einem  guten 
Comparator  vorgenommen  für  einenTrommelumgangO,2492  mm. 
Andererseits  verglich  man  ein  Sphärometer,  dessen  Ganghöhe 
erst  zu  ermitteln  war,  mit  dem  Kathetometer  und  bestimmte 
mit  dem  Sphärometer  und  mit  der  Trommelschraube  die 
Dicke  derselben  Glasplatten  nach  der  von  Koch*)  ange- 
gebenen Methode.  Diese  Messung  ergab  einen  Umgang  der 
Trommel  zu  0,2494  mm.  Die  Spaltdicke  wurde  durch  Mes- 
sung der  Dicke  der  allseitig  gut  abgeschliffenen  Spaltwangen 
ebenfalls  mit  dem  Sphärometer  bestimmt.  Die  Länge  des 
Ausschnitts  in  der  Platte,  auf  der  die  Spaltwangen  gleiten, 
und  somit  die  Spaltlänge  selbst  betrug  50,4  mm. 

Der  Umfang  des  Gasometers  wurde  an  fünf  verschiedenen 
Stellen  mittels  Papierstreifen  gemessen  und  daraus  der  Ea- 
dius  unter  Abzug  der  Blechdicke  von  238,4  mm  bis  288,8  mm 
veränderlich  gefunden.  Dieselbe  Grösse  bestimmte  man  noch 
nach  folgendem  Princip.  Sei  /  die  kreisförmige  belastete 
Oberfläche  der  Sperrflüssigkeit,  a^  das  unbekannte  Gewicht 
der  Gasometerglocke,  Cj,  a^j  aj....  bekannte  Gewichte,  d^d^ 
d^jd^,,,,  die  den  Belastungen  a^, a^+a^^ a^ H-ag» «o + ^3 •  •  •  •  ®°*' 
sprechenden,  am  Manometer  d  abzulesenden  Ueberdrucke  im 
Gasometer,  so  ist  der  gesuchte  Radius  r  der  Fläche  y*: 


1)  W.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  10.  p.  1.  1880. 

2)  Koch,  Wied.  Ann.  8.  p.  611.  1878. 
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Beobachtungen  mit  möglichst  verschiedenen  bekannten  Ge- 
wichten ergaben  für  r  den  Mittel werth  240,1mm. 

Die  Angaben  der  Manometer  in  Petroleum  von  wech- 
selnder Temperatur  waren  in  Quecksilber  von  OJ  umzurechnen. 
Zu  dem  Ende  wurde  das  specifische  Gewicht  des  Petroleums 
bei  verschiedenen  Temperaturen  mit  dem  Pyknometer  be- 
stimmt.   Es  ergaben  sich  bei  den 

Temperaturen  13,0 «  20,0 «  29,7  ^ 

die  spec.  Gewichte     0,80398  0,79907  0,79229 

Daraus  berechnet  sich  der  Ausdehnungscoefficient  des 
Petroleums  merklich  gleichförmig  zwischen  13^  und  30*^  zu 
0,000875.  Diese  Angaben  sind  in  genügender  üeberein- 
stimmung  mit  den  von  Marek^)  ermittelten  Zahlen. 

Das  innere  Volumen  des  Glasballons,  der  zu  den  Be- 
stimmungen der  Gasdichten  diente,  fand  sich  durch  Aus- 
wägen mit  Wasser  von  bekannter  Temperatur  gleich  996,85  ccm, 
das  äussere,  welches  bei  Reduction  der  Wägungen  auf  den 
leeren  Raum  in  Rechnung  kommt,  liach  Addition  des  durch 
2,6  dividirten  Glasgewichts  zu  1068,70  ccm.  Zwei  zur  Con- 
trole  der  Methode  und  Volumenbestimmung  ermittelte  Werthe 
für  die  Dichtigkeit  der  Luft  bei  0^  und  760  mm  lieferten  die 
Zahlen  0,001291  und  0,001296. 

Versuchsanordnung. 
Nehmen  wir  den  allgemeinen  Fall  der  Untersuchung 
eines  Gemisches  aus  2  Qusen.  Zunächst  wurde  vor  jedem 
Einfüllen  eines  neuen  Gases,  wenn  vorher  ein  anderes 
Gas  im  Gasometer  gewesen  war,  dieses  und  der  Eaut- 
schuksack  einigemal  mit  je  etwa  10  Litern  der  neuen 
Füllung  ausgespült  An  dem  Gasometer  war  eine  einfache 
Vorrichtung  angebracht,  die  dasselbe  beim  Füllen  mit 
Gas  an  einem  vorher  fixirbaren  Punkte  anhielt.  Ent- 
sprechend der  gewünschten  Dichte  wurde  bis  zu  einem  be- 
stimmten Volumen  mit  einem  Gase,  dann  mit  dem  anderen 
der  Rest  des  Gasometers  gefüllt,  die  beschriebene  Mischung 

1)  Marek,  Carl  Kep.  16.  p.  119.  1880. 


Digiti 


zed  by  Google 


552  fF.  Kohlrausch. 

im  Kautschuksack  bewerkstelligt  und  das  Gasometer  durch 
Gewichte  belastet.  Dann  wurde  der  Ballon  in  oben  erwähn- 
ter Weise  gefüllt  und  durch  den  Hahn  n  eine  Zeit  lang  mit 
der  Aussenluft  in  Verbindung  gesetzt  Diffusion  derselben 
in  den.  Ballen  hinein  konnte  bei  der  langen  Leitung  you  n 
bis  k  nicht  so  schnell  stattfinden.  Die  Temperatur  des  Gases 
lieferten  zwei 'an  beiden  Seiten  des  Ballons  hängende  Ther- 
mometer, den  Barometerstand  ein  auf  Normalangaben  re- 
ducirbares  Barometer. 

Die  Einstellung  des  Spaltes  geschah  in  folgender  Weise. 
Zunächst  schob  man  mit  der  Trommel  die  mit  ihr  yerbon- 
dene  Spaltwange  gegen  die  zweite  Wange,  dann  beide  noch 
so  weit,  dass  der  Nullpunkt  der  Trommeltheilung  mit  dem 
Index  zusammenfiel  Um  sodann  den  todten  Gang  der 
Schraube  oder  auch  das  nicht  Tollständige  Mitnehmen  der 
ersten  Spaltwange  zu  yermeiden,  öffnete  man  stets  den  Spalt 
um  etwa  zwei  Trommelumgänge  weiter  als  die  beabsichtigte 
Spaltbreite  und  schob  auf  die  gewünschte  Breite  zusammen. 
Wie  man  sich  durch  häufige  Versuche  überzeugte,  schloss 
der  von  neuem  auf  Null  gestellte  Spalt  so  weit,  dass  bei  den 
anzuwendenden  Drucken  das  Gasometer  im  Verlauf  einer 
Stunde  nur  um  einige  Millimeter  ^ank. 

Demnächst  wurde  behufs  Reduction  des  Fetroleummano- 
meters  die  Lufttemperatur  abgelesen,  der  Hahn  c  geöffnet 
und  während  des  Ausströmens  ausser  den  Durchgangszeiten 
der  Marken  am  Glasstabe  q  die  Druckhöhe  unter  dem  Spalt 
und  möglichst  oft  die  Tonhöhe  bestimmt.  Zum  Schluss  ge- 
schah die  Wägung  des  Ballons  unter  Beobachtung  der  Tem- 
peratur im  Wagekasten  und  des  Barometerstandes.  Die 
Temperatur,  bei  welcher  beobachtet  wurde,  lag  selten  ausser- 
halb der  Grenzen  17^  und  23^,  meist  sehr  nahe  bei  20^.  Die 
Abkühlung  der  Gase  beim  Austritt  ist  natürlich  um  so 
grösser,  je  grösser  der  Ueberdruck  unter  dem  Spalt  ist 
Bei  den  definitiven  Beobachtungen  blieb  derselbe  stets  kleiner 
als  10  mm  Quecksilber,  also  dementsprechend  die  Temperatnr- 
änderung  beim  Austritt  der  Gase  geringer  als  4^ 

Ich  lasse  zur  Orientirung  eine  vollständige  Beobachtungs- 
reihe folgen: 
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Versuch  Nr.  225. 

Spaltbreite  0,249  mm«    Spaltdicke  4^96  mm. 
Q-leiche  Yolumixia  Kohlensäure  und  Luft. 
Lufttemperatur  16,7^ 
Ablesungen  am  Manometer  g. 

753,0  752,7  753,3  753,0 

661,0  661,2  _?60^         661,0 

92,0  91,5  98,0  92,0  Mittel  92,1  mm. 

fiiarken  Ol  2  3-456 

Durcbgangs- 

zeiten    .    .  25ni48'    26^20'    26»Ö7,5'    27ni34,8'    28^12,3'     —     30«» 26,0' 
DifiFerenzen  37,0'        37,5'  37,3'  37,5'  73,7' 

d.  h.   eine  Senkung  des  Gasometers  um  10  cm  erfolgt  im 
Mittel  in  74,33  See. 

Länge  der  Saite  am  Monochord 

181         179        183        180,5        181         180        179         180 

Mittel  180,4  mm,     dazu  n  »  2614. 

Temperatur  des  Ballons         Barometerstand 
beimPüUen    15,9  M6,3«  747,2  min 

beim  Wägen        14,6  <> 
Gewicht  des  leeren  Ballons        186,5425  g 
Gewicht  des  gefüllten  Ballons    186,7420  g. 

Das  Gewicht  des  luftleeren  Ballons  ist  bereits  wegen 
Gewichtsverlustes  in  der  Luft  corrigirt,  das  andere  noch 
nicht. 

Aus  diesen  Daten  ergibt  sich,  dass  bei  einer  Spaltbreite 
(-dicke)  von  0,249  mm  (4,96  mm)  ein  Gemisch  von  Kohlen- 
saure und  Luft  von  der  Dichte  1,244,  wenn  es  unter  einem 
Drucke  von  5,43  Vm  Quecksilber  austritt,  bei  einer  Aus- 
Btrömungsgeschwindigkeit  von  2060  cm/sec  einen  Ton  von 
2614  Schwingungen  per  See.  erzeugt.  Ueber  die  Grenze  der 
Beobachtungsgenauigkeit  braucht  wenig  gesagt  zu  werden. 
Sie  ergibt  sich  j^enügend  aus  den  vorstehenden  Beobach- 
tungen. 

Zur  Orientirung  über  die  Ausdehnung  der  Versuche  sei 
erwähnt,  dass  während  die  Drucke  zwischen  1  mm  und  10  mm 
Quecksilber   die  Spaltbreiten  zwischen  0,1  und  1  mm,   die 
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Spaltdicken  zwischen  1  und  10  mm  lagen,  bei  Gasen,  deren 
Dichtigkeiten  bei  0*^  und  760  mm  von  0,7  bis  1,5  variirt  wurden, 
sich  Ausflussgeschwindigkeiten  zwischen  1000  und  3000  cm/sec 
und  Schwingungszahlen  zwischen  300  und  4000  per  Seconde 
ergaben. 

Beobachtungsresultate. 

Die  Untersuchung  der  Abhängigkeit  der  Tonhöhe  Yon 
Ausströmungsgeschwindigkeit,  Spaltbreite,  Spalt- 
dicke, Oberflächenbeschaffenheit  der  Spaltwangen,  und 
schliesslich  Dichte  und  Art  der  Gase  hat  zu  folgenden  £e- 
sultaten  geführt.  Zujeder  Ausströmungsgeschwindigkeit  gehört 
ceteris  paribus,  d.  h.für  oine  bestimmte  Spaltbreite,  Spaltdicke 
und  Gassorte,  ein  bestimmter  Druck  unter  dem  Spalt.  Die 
genauere  Besprechung  der  Abhängigkeit  der  ersteren  yom 
letzteren  bei  Austritt  aus  Spalten  gehört  jedoch  nicht  in 
den  Kreis  unserer  Betrachtungen.  Es  genügt  zu  bemerken, 
dass  c.  p.  die  Ausflussgeschwindigkeiten  den  Quadratwurzeln 
aus  dem  Ueberdruck  angenähert  proportional  sind. 

Zwischen  Ausflussgeschwindigkeit  und  Tonhöhe 
besteht  eine  sehr  einfache  Beziehung.  Es  läast  sich  näm- 
lich die  Schwingungszahl  n  als  lineare  Function  der 
Geschwindigkeit  u  von  der  Form: 

darstellen,  wo  die  Grössen  u^  und  k  für  eine  bestimmte 
Spaltbreite  und  Gassorte  constant  sind.  Denken  wir 
uns  also  die  u  als  Abscissen,  die  n  als  Ordinaten  graphisch 
aufgetragen,  so  ist  der  Ort  der  Punkte,  in  denen  die  zu  ver- 
schiedenen u  gehörigen  n  liegen,  soweit  die  Beobachtungs- 
genauigkeit reicht,  eine  Gerade.  Diese  biMet  mit  der  »-Axa 
einen  Winkel,  dessen  Tangente  k  ist,  und  schneidet  die  u-Axe 
in  einem  Abstände  u  =  u^  vom  Nullpunkt  des  Systems 
(cf.  Tafel  IV,  Fig.  3)^).     Dies  Gesetz  gut  für  aUe  Spalt 


1)  Die  oben  an  den  Geraden  der  Fig.  3  befindlichen  Zahlen  bedeuten 
Spaltbreiten  in  0,1  Trommelumgängen.  Dieselben  Zahlen  befinden  sich 
an  den  Schnittpunkten  der  verlängerten  Geraden  mit  der  u-Aie  fur  Luft 
oben,  fur  COg  auf  der  Axe,  fur  CO^  +  Luft  unten.  Die  Geraden  sind  nur 
für  die  beobachteten  Strecken  gezogen. 


f 


Digitized  by 


Google 


ff.  Kohlramch.  555 

breiten  über  0,2  mm  und  für  alle  untersuchten  Grase  und 
Gemische.  Für  geringere  Spaltbreiten  liegen  die  n  nicht 
mehr  auf  einer  Geraden,  sondern  auf  einer  schwach  gegen  die 
u-Axe  convexen  Curve ,  sodass  dann  mit  zunehmendem 
u  und  n  fUr  ein  Curvenelement  auch  u^  und  k  wachsen,  ein 
Umstand,  auf  den  wir  später  zurückkommen.  Die  nachfol- 
gende Zusammenstellung  bestätigt  das  obige  Gesetz  bei- 
spielsweise für  eine  Spaltbreite  von  0,498  mm,  eine  Spalt- 
dicke Yon  5  mm  und  Luft  als  austretendes  Gas. 


%   = 

580 

k  =  1,187 

u    =1368 

1654 

1774 

1835    2071 

2276 

2458 

»beob.  =  948 

1270 

1405 

1500    1781 

2030 

2204 

n  berech.  =  .935 

1275 

1417 

1489    1769 

2013 

2229 

Ausgedehnte  Belege  finden  sich  in  den  grösseren  Ta- 
bellen auf  p.  557  und  558.  Die  Aenderung  der  u^  und  k 
mit  den  übrigen  Yersuchsbedingungen  soll  im  Folgenden  an 
Stelle  der  Aenderungen  der  Tonhöhen  betrachtet  werden. 
Letztere  ergeben  sich  aus  ersteren  dann  ohne  weiteres. 

Mit  der  Spaltbreite  ändern  sich  die  u^  und  h  für  alle 
Spaltdicken  und  alle  Gasdichten  qualitativ  in  derselben  Weise 
(cf.  Tafel  IV,  Fig.  8,  4  und  5).  Mit  zunehmender  Spaltbreite 
nimmt  sowohl  u^  wie  k  ab  (c£  Tab.  I),  d.  h.  die  Neigung 
der  Geraden  w  =  *  (w  —  u^  gegen  die  ti-Axe  wird  geringer,  und 
sie  schneidet  dieselbe  näher  am  Nullpunkt.  Bei  den  ange- 
gestellten Versuchen  variirt  u^  von  144  bis  1060,  k  von  0,69 
bis  2,09. 

Die  Untersuchung  mit  verschiedenen  Spaltdicken 
bei  Luft  führte  zu  dem  im  hohen  Grade  bemerkenswerthen 
Resultat,  dass  die  Aenderung  der  Spaltdicke  auf  die 
Constanten  u^  und  Avon  fast  verschwindendem  Ein- 
fluss  ist,  obgleich  zu  denselben  Ausflussgeschwindigkeiten 
bei  den  dicken  Spalten,  wie  zu  erwarten  war,  weit  grössere 
Drucke  erforderlich  sind,  als  bei  dünneren  Spalten.  Ein  re- 
gelmässiger Gang  in  den  u^  und  h  mit  der  Aenderung  der 
Spaltdicke  ist  kaum  festzustellen  (cf.  Tab.  I).  Für  Kohlen- 
säure  scheint  diese  Unabhängigkeit  der  t^^  und  k  von  der 
Spaltdicke  nicht  mehr  in  dem  Maasse  zu  gelten.    Während 
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die  u^  fast  constant  sind,  nehmen  die  k  besonders  bei  breiten 
Spalten  mit  der  Spaltdicke  ein  wenig  zu.  Jedoch  bei  einer 
Spaltbreite  von  0,25  und  0,37  mm  zeigt  sich  auch  hier  gar 
keine  Aenderung. 

Ehe  die  vorstehenden  Besultate  durch  Beobachtungs- 
material belegt  werden,  besprechen  wir  kurz  den  Einfluss 
der  Oberflächenbeschaffenheit  der  Spalte.  Der  Spalt 
Ton  etwa  1  mm  Dicke  wurde  mit  gröberem  Smirgel  nachge- 
schliffen. Mit  der  Lupe  sah  man  deutlich  die  grössere  aber 
völlige  regelmässige  Rauheit  der  Flächen  Auf  Null  gestellt, 
dichtete  der  Spalt  jetzt  bei  weitem  nicht  mehr  so  gut,  als 
mit  glatteren  Flächen,  d.  li.  die  Spaltbreite  war  jetzt  nicbt 
wirklich  Null,  sondern  grösser.  Die  Versuche  zeigten  dem- 
entsprechend bei  scheinbar  gleichen  Spaltbreiten  grössere 
u^  —  die  k  sind  wenig  geändert  —  als  bei  glatten  Flächen, 
da  die  Messung  zu  kleine  Spaltbreiten  ergeben  musste  (et 
Tab..!). 

Ich  lasse  zunächst  zwei  Tabellen  folgen,  die  das  Gesetz 
n  =  A  («  —  Uq)  für  alle  beobachteten  Gase  bestätigen  und 
einen  Ueberblick  aber  die  Aenderung  der  Uq  und  k  mit  der 
Spaltbreite  s  geben.  Die  erste  zeigt  ausserdem  die  Unab- 
hängigkeit der  Uq  und  k  von  der  Spaltdicke  cf,  die  zweite 
für  eine  Spaltdicke  den  später  zu  besprechenden  Gang  in 
der  Aenderung  der  u^  und  k  mit  der  Spaltbreite  bei  den 
verschiedenen  Gasen  und  Gemischen.  In  den  Tabellen  sind 
von  allen  Beobachtungen  fiir  jede  Spaltbreite  nur  drei  f&r 
meist  drei  bestimmte  Belastungen  des  Gasometers  heraus- 
gegriffen. Die  letzte  Columne  enthält  die  Beobachtungen  an 
dem  mit  gröberem  Smirgel  geschliffenen  Spalt  Yon  den  je 
drei  in  der  zweiten  bis  sechsten  Columne  unter  einander 
stehenden  Zahlen  ist  die  erste  die  Ausströmungsgeschwindig- 
keit, die  zweite  die  beobachtete,  die  dritte  die  nach  der  er- 
wähnten Formel  berechnete  Schwingungszahl  des  zugehörigen 
Tones.  Alle  sind  mit  dem  Factor  10-^  multiplicirt,  da  die 
letzte  Stelle  der  vierziffrigen  Zahlen  'doch  keinen  Ansprach 
auf  Richtigkeit  haben  würde. 
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L  Laft. 


d» 

1    1 
9,5mm  5  mm  IS  mm 

1mm 

1mm* 

d^ 

9,5:^ 

5mm  3mm 

1mm 

1mm* 

s  e  0,249  mm 

*  =  0,498  mm 

•i: 

890 
1,58 

867 
1,75 

888 
1,75 

868 
1,79 

967 
1,74 

"iZ 

]  572 
1,19 

580 
1,19 

616 
1,12 

616 
1,12 

700 
1,16 

— 

124 
65 
66 

142 
90 
94 

161 
185 
133 

166 
122 
123 

181 

86 
88 

137 
95 
94 

143 
94 
91 

150 

100 

99 

152 
94 
95 

u 
iibeob.< 
»ber. 

149 
93 
97 

167 
188 

138 

188 
169 
163 

210 
218 
220 

217 
205 
209 

u 
nbeob. 
fiber. 

174 
138 
189 

177 
141 
142 

188 
137 
141 

193 
144 
147 

196 
145 
147 

200 
178 
176 

217 
228 

228, 

243 
270 
271 

266 
326 
320 

274 
314 
909 

223 
202 
197 

228 
203 
201 

287 

193 
197 

245 
209 
205 

247 
209 
206 

s  8  0,873  mm 

s  s  0,622  mm 

"i: 

705 
1,44 

781 
1,53 

750 
1,42 

750 
1,42 

818 
1,39 

i: 

437 
0,96 

436 
0,94 

480  470 
0,88  0,88 

496 

0,88 

123 

81 
76 

134 
96 
93 

147 
102 
102 

160 
120 
121 

162 
113 
111 

126 
76 
79 

129 

82 
80 

136 

77 
78 

138 
81 
80 

187 

78 

77 

u 
ftbeob. 
liber. 

172 
141 
146 

184 
166 
169 

194 
167 
169 

204 
185 
184 

209 
176 
177 

« 

nbeob. 
fiber. 

166 
113 
117 

170 
117 
119 

174 
107 
112 

179 
114 
116 

180 
115 
115 

223 
222 
219 

231 
245 
242 

210 
190 
192 

260 
262 
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265 
260 
254 

211 
164 
160 

215 
164 
162 

210 
149 
144 

206 
145 
140 

226 
156 
155 

9,5, 


1  mm       1  mm* 


U 

fibeob. 
fiber. 


s  ss  0,747  mm 


'   315 

808 

0,76 

0,74 

120 

122  ! 

65 

67 

67 

67 

158 

156 

94 

93 

96 

93 

198 

200 

130 

125 

I   126 

126 
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n.   Spaltdicke  5  mm. 
Efl  bedeutet:  L  ^  Luft;   G  »  Leuchtgas;   J  »  Gasdichte. 


if  = 


CO,     |CO,+i 
1,515        1,247 


0. 
1,105 


Luft 
1,000 


00,+O 
0,992 


i  +  G 
0,716 


"tz 


u 
n  beob. 
n  ber. 


^0  - 


u 
n  beob. 
n  ber. 


618 
2,02 

114 
100 
106 

149 
182 
176 

195 

262 

268 


8  =  0,249  mm 


812 
2,09 

118 
82 

•77 

159 
152 
162 

206 
261 
260 


800 
1,69 

110 
54 

51 

158 
120 
124 

206 
225 
213 


867 
1,75 

905 

1,89 

124 
65 
66 

186 

87 
85 

167 
138 
138 

181 
168 
171 

217 
228 
228 

236 
277 
274 

8  =  0,373  mm 


M 

515 

1,78 

602 
1,65 

679 
1,53 

731 
1,53 

700 
1,51 

123 
127 
127 

120 
99 
99 

128 
93 
91 

134 
96 
93 

146 
116 
115 

u 
n  beob.  , 
n  ber. 

158 
186 
189 

164 
173 
171 

170 
156 
156 

184 
166 
169 

188 
181 
179 

200 
265 
265 

213 
250 
258 

219 
235 
231 

231 
245 
242 

246 
265 
265 

466 

450 

1,39 

1,24 

r   121 

122 

105 

93 

106 

95 

153 

164 

143 

147 

148 

147 

193 

207 

203 

199 

I   203 

200 

8  =  0,498  mm 

520 
1,19 

125 

87 
86 

166 
136 
135 

211 

190 
190 


580 
1,19 

137 
95 
94 

177 
141 
142 

228 
203 
201 


520 
1,14 

145 
103 
108 

186 
149 
153 

236 
210 

207 


1060 
1^3 

145 
62 
59 

196 
136 
139 

255 
231 
229 


874 
1,34 

163 
101 
101 

206 
162 
159 

274 

248 
250 


700 
1,04 

158 
95 
92 

212 
142 
149 

266 

207 
204 
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^  = 


CO, 

1,515 


1,247 


0. 

1,105 


Luft 
1,000 


C0,  +  6? 

0,992 


L-tG 
0,716 


u 
n  l>eob. 
n  her. 


s  = 

340 
1,05 

257 
0,90 

110 
81 
80 

110 

77 
76 

143 
112 
114 

153 
113 
115 

178 
152 
151 

198 
153 
151 

0,622  mm 
885 
0,93      j 

436 
0,94 

300 
0,83 

580 
0,88 

119      , 

77 

76        ; 

129 
82 
80 

138 
87 
90 

154 
82 
80 

159 
110 
112 

170 
117 
119 

175 
121 
120 

201 
118 
119 

201 
153 
152     ; 

215 
164 
162 

215 

151 
153 

284 
148 
146 

8  at 

0,747  mna 

I 

•i: 

215 
0,80 

144 

0,69 

253 
0,74 

808 
0,74 

— 

' 

104 
67 
66 

114 
67 
69 

113 
64 
65 

122 

67 
67 

z 

M 

n  beob. 
n  ber. 

182 

87 
88 

149 
91 
91 

•"" 

156 
93 
93 

**" 

147 
101 
101 

169 
107 
107 

182 
116 

117 

200 
125 
126 

~ 

Die  Dichtebestiinmuiigen  der  Gase,  mit  verschiedenen 
Füllungen  des  Gasometers  ausgeführt,  ergaben  folgende 
Werthe: 


KoUeoaiore 

KohlMMiiin 

Kohlaniiv« 

+  LeachtgM 

Sanerstoff 

Luft 
+  Leuehtgu 

LeochtgM 

1,519 

1,244 

0,982 

1,108 

0,716 

0,420 

1,524 

1,252 

0,998 

1,102 

1      0,719 

0,415 

1,514 

1,244 

0,984 

1,105 

1     0,714 

0,426 

1,512 

1,247 

1,002 

1,108 

0,716 

0,421 

1,504 

— 

— 

— 

— 

0,415 

1,517 

— 

— 

— 

1         ~~ 

0,420 

— 

— 

— 

— 

0,412 

ttal  1,515 

1,247 

0,992 

1,105 

0,716 

0,420 

Die  grössten  Differenzen  zeigen  sich  in  den  Dichten  der 
Gemische  und  des  Leuchtgases  selbst  Es  beruht  dies  höchst 
wahrscheinlich  darauf,  dass  die  Zersetzung  der  im  Leucht- 
gase   vorhandenen    schweren  Kohlenwasserstoffe    durch   die 
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Schwefelsäure  der  Trockenapparate  nicht  immer  in  derselben 
Ausdehnung  stattfand,  obgleich  die  letzte  Perlröhre  nur  noch 
wenig  von  ausgeschiedener  Kohle  gefärbt  wurde.  Auch  kann 
die  wechselnde  Zusammensetzung  des  Leuchtgases  selbst  die 
Schuld  tragen. 

Was  den  Einfluss  der  Gasdichten  auf  unsere  Con- 
stanten anlangt,  so  geht  aus  der  Tabelle  II  im  allgemeinen 
hervor,  dass  mit  abnehmender  Dichtigkeit  der  Gase 
die  Uq  zunehmen,  dagegen  die  k  abnehmen.  Fig.  3, 
Taf.  lY  zeigt  diesen  Gang  beispielsweise  fßr  KohleniAare, 
Kohlensäure  +  Luft  und  Luft.  Die  Geraden  des  ersten  Gases 
sind  ausgezogen,  die  des  zweiten  strichpunktirt — © — © — 0— , 
die  des  letzten  punktirt,  Ebenso  die  Schnitte  ihrer  Ver- 
längerungen mit  der  «-Axe. 

Aher  abgesehen  von  der  Dichtigkeit  ist  auch  der  Ein- 
fluss der  Art  des  Gases  auf  die  Aenderung  der  u^ 
und  k  mit  der  Spaltbreite  unverkennbar.  !Fig.  4  und 
5,  Taf.  ly  geben  eine  graphische  Darstellung  der  Aenderung 
der  u^  und  k  als  Ordinaten  mit  der  Spaltbreite  in  Trommel- 
theilen  als  Abscissen  bei  einer  Spaltdicke  von  5  mm  f&r  die 
verschiedenen  Gase  und  Gemische.  Diejenigen  Gasgemische, 
deren  Oonstituenten  seihst  grosse  Dichtigkeitsunterschiede 
besitzen,  zeigen  durchgehends  eine  grössere  Aenderung  der 
u^  und  k  mit  der  Spaltbreite.  Während  z.  B.  die  Dichtig- 
keit  des  Gemisches  von  Kohlensäure  und  Leuchtgas  sich 
nur  um  1%  ▼on  der  der  Luft  unterscheidet,  zeigen  die 
Curven  für  die  u^  und  A  einen  ganz  verschiedenen  Verlaol 
Ferner  sollten  die  Curven  der  u^  und  k  f&r  das  Gemisch  ans 
Kohlensäure  und  Luft  von  der  Dichte  1,26,  wenn  c.  p.  nur 
die  Dichte  des  Gases  die  Tonhöhe  bestimmte,  ganz  zwischen 
den  Curven  für  Kohlensäure  und  Luft  liegen.  Die  graphische 
Darstellung  zeigt  sofort,  inwiefern  das  infolge  der  stärkeren 
Neigung  der  Curven  nicht  der  Fall  ist.  Für  breite  Spalten 
liegen  die  u^  und  k  des  Gemisches  bedeutend  unterhalb  der 
Curven  für  Kohlensäure,  resp.  Luft. 

Die  Curve  der  Constante  k  fttr  Sauerstoff  fällt  mit  der 
für  Luft  fast  genau  zusammen,  während  die  der  Uq  mit  der 
für  Luft  parallel  geht,  aber  stets  kleinere  u^  ergibt.    Ausser- 
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dem  lehrt  ein  Blick  auf  die  horizontalen  Reihen  der  u  und 
n  der  Tabelle  11,  dass,  während  die  u  allgemein  mit  ab- 
nehmender Gasdichte  zunehmen  ^  ein  solcher  regelmässiger 
Gang  in  den  n  keineswegs  vorhanden  ist. 

Es  sind  also  ausser  der  Dichtigkeit  der  Gase 
unzweifelhaft  noch  andere  die  Tonhöhe  bestim- 
mende Factoren  vorhanden.  Vorzugsweise  dürfte  der 
Beibungsco^fficient  von  Einfluss  sein,  demnächst  die  Wärme- 
eigenschaften der  Gase.  Das  vorliegende  Beobachtungsma- 
terial erlaubt  jedoch  noch  nicht  den  Versuch,  gesetzmässige 
Beziehungen  in  dieser  Richtung  aufzustellen. 

Es  erübrigt,  noch  einige  allgemeine  Daten  über  die 
Versuche  anzufügen.  Zunächst  ist  erwähnenswerth,  dass 
innerhalb  der  Beobachtungsfehler  bei  gleicher  Belastung  des 
Gasometers  und  gleicher  Spaltbreite  und  Dicke  der  Druck 
unter  dem  Spalt  von  der  Gassorte  unabhängig  war,  obgleich 
die  Ausströmungsgeschwindigkeit  mit  abnehmender  Gasdichte 
ganz  bedeutend  wächst.  «Wie  die  Tab.  II,  p.  558  zeigt,  ist 
c  p.  dieselbe  bei  der  Dichte  0,716  gelegentlich  etwa  %  von 
der  der  Kohlensäure. 

ZufiQlig  begann  ich  die  Untersuchung  verschiedener 
Gase  —  Sauerstoff  wurde  erst  später  verwendet  —  mit  einer 
Spaltbreite  von  0,498  mm,  einer  Dicke  von  5  mm  und  dem 
Druck  2,67  mm.  Während  nun  die  Ausströmungsgeschwin- 
digkeiten mit  den  Gasdichten  von  1525  cm/sec  bis  2300cm/sec 
schwankten,  lagen  alle  beobachteten  Schwingungszahlen  zwi- 
schen 1305  und  1520.  Unter  diesen  Umständen  ist  also  die 
Gasdichte  von  geringem  Einfluss  auf  die  Tonhöhe.  Spätere 
Versuche  zeigten  jedoch,  wie  wir  gesehen  haben  (cf.  Tab.  II, 
p.558),  dass  die  Tonhöhen  bei  verschiedenen  Gasen  und 
gleichem  Druck  nur  bei  breiten  Spalten  annähernd  von  d&c 
Gasdichte  unabhängig  sind.  Auch  für  den  grossen  Quer- 
schnitt der  Spaltöffnung  von  ca.  25qmm  ergaben  die  Producte 
aus  den  Dichten  in  die  Quadrate  der  Ausflussgeschwindig- 
keiten Werthe,  die  nur  zwischen  314  und  353  schwankten. 
Wie  zu  erwarten  war,  wächst  das  Product  mit  der  Gas- 
dichte. 

Nach    den  Tabellen   und  Fig.  3,  Taf.  IV  könnte    es 
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scheinen,  als  ob  breite  Spalte  überhaupt  nicht  so  hohe  Töne 
als  schmale  gäben.  Dies  liegt  jedoch  nur  daran,  dass  bei 
der  vorliegenden  Methode  der  Versuche  die  mögliche  Be- 
lastung des  Gasometers  nicht  ausreichte,  die  für  hohe  Töne 
bei  weiten  Spalten  erforderlichen  grossen  Ausflussgeschwin- 
digkeiten zu  erhalten. 

Aus  einer  grossen  Zahl  von  Versuchen  wurde  graphisch 
die  Aenderung  der  Schwingungszahl  n  ermittelt, 
wenn  man  bei  constant  gehaltener  Ausflussge- 
schwindigkeit die  Spaltbreite  stetig  verkleinert 
Bei  Spaltbreiten  von  mehr  als  ca.  1,2  mm  hört  man  nur  dsB 
tonlose  Sausen  der  austretenden  Luft.  Verkleinert  man 
stetig  die  Breite,  so  hört  man  plötzlich  eilien  tiefen  noch 
stark  von  Geräusch  begleiteten  Ton,  der  ohne  Aenderung 
der  Spaltbreite  noch  häufiger  in  reines  Sausen  umschlftgt 
und  wieder  einsetzt.  Bei  weiterer  Verengerung  wird  der 
Ton  besser,  stärker  und  zugleich  höher,  so  zwar,  dasB  die 
Schwingungszahl  ziemlich  gleichmässig  mit  abnehmender 
Breite  des  Spaltes  zunimmt  Bei  Breiten  zwischen  0,8  und 
0,4mm  erreicht  die  Tonhöhe  ein  Maximum,  und  dann 
tritt  bei  fernerer  Spaltverengerung  eine  schnelle  Abnahme 
derselben  ein,  die  schliesslich  so  rapide  wird,  dass  der  Ton 
bei  einer  Aenderung  der  Breite  von  0,12  mm  in  0,09  nun  in 
seine  tiefere  Octave  übergeht  Bei  derselben  Ausflussge- 
schwindigkeit  erhält  man  daher  alle  T5ne,  die  zwischen  dem 
zuerst  auftretenden  tiefsten  und  dem  für  diese  Geschwindig- 
keit charakteristischen  höchsten  Tone  liegen,  zweimal  hei 
verschiedenen  Spaltbreiten.  Die  tiefsten  hörbaren  Töne  bei 
engem  Spalt  sind  weit  tiefer  als  diejenigen  bei  weitem  Spalt 
und  gleicher  Geschwindigkeit.  Die  Grenzen,  innerhalb  deren 
noan  überhaupt  Töne  erhält,  liegen  sowohl  bezüglich  d^ 
Spaltbreite  als  der  Ausströmungsgeschwindigkeit  bei  dich- 
teren Gasen  bedeutend  weiter  auseinander  als  bei  weniger 
dichten,  ebenso  bei  dickeren  Spalten  weiter  als  bei  dünneren. 
Auch  sind  die  Töne  der  dichteren  Gase  und  dickeren  Spalte 
schöner  und  ihre  Höhe  leichter  zu  bestimmen,  als  die  der 
übrigen.  Mit  unvermischtem  Leuchtgas  erhielt  ich  überhaupt 
keine  sicher  erkennbaren  Töne  mehr. 
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Die  Lage  des  obenerwähnten  Maximums  der 
Tonhöhe  auf  der  Scala  der  Spaltbreiten  bei  con- 
stanter  Ansflussgeschwindigkeit  .  ändert  sich  mit 
Spaltdicke^  Belastung  des  Gasometers  und  Gas- 
dichte. Es  rückt  mit  von  1  mm  bis  9  mm  zunehmender 
Spaltdicke  fur  Luft  von  der  Spaltbreite  0,27  mm  bis  0,32  mm 
vor,  bewegt  sich  mit  abnehmendem  Druck  langsam  gegen 
grössere  Spaltbreiten  und  liegt  z.  B.  bei  gleicher  Spaltdicke 
für  Kohlensäure  bei  0,30  mm,  für  Luft  bei  0,35  mm  Spalt- 
breite. Mit  dem  Auftreten  dieses  Maximums  hält  die  Er- 
scheinung gleichen  Schritt,  dass  bei  constant  gehaltenem 
Druck  bei  weiten  Spalten  die  Ausströmungsgeschwindigkeit 
sehr  langsam  mit  abnehmender  Spaltbreite  abnimmt,  bei 
Spaltb.reiten  von  etwa  0,3  mm  diese  Abnahme  wächst  und 
sich  nun  sehr  schnell  bei  weiter  verengertem  Spalt  steigert. 

Nach  dem  oben  Gesagten  gibt  es  bei  gegebener  Gas- 
sorte und  Spaltdicke  für  jede  Ausströmungsgeschwindigkeit 
ein  charakteristisches  Maximum  der  Tonhöhe,  welches  bei 
einer  bestimmten  Spaltbreite  auftritt,  und  wir  sehen,  dass, 
so  weit  die  Beobachtungen  reichen,  mit  abnehmendem  Druck, 
also  abnehmender  Ausäussgesch windigkeit,  das  Maximum 
sich  gegen  grössere  Spaltbreiten  bewegt.  Daher  stammt  der 
Schnittpunkt  der  2  Geraden  n  =  ä(m  — tt^)  Taf.  IV,  Fig.  3  für 
die  Spaltbreiten  0,25  mm  und  0,37  mm.  Wir  denken  uns 
nun  auch  die  Geraden  der  grösseren  Spaltbreiten  gegen  die 
«-Axe  hin  verlängert.  Mit  zunehmender  Spaltbreite  nimmt 
die  Neigung  der  Geraden  gegen  die  u-Axe  ab,  und  ihr 
Schnittpunkt  mit  dieser  Axe  nähert  sich  dem  I^uUpunkt  des 
Systems.  Betrachten  wir  also  die  geraden  nach  zunehmen- 
der Spaltbreite  geordnet,  so  schneidet  jede  derselben  die 
vorhergehende,  die  Schnittpunkte  rücken  dem  Nullpunkte 
immer  näher,  und  der  Theil  der  verlängerten  Geraden  zwi- 
schen diesem  Schnittpunkt  und  der  t£-Axe  liegt  für  die  ihm 
entsprechende  Geschwindigkeit  höher,  als  alle  vorangehen- 
den Geraden.  Also  eine  Curve,  für  welche  die  verlängerten 
Geraden  Tangenten  sind,  d.  h.  die  Enveloppe  derselben,  rc- 
präsentirt  die  für  jede  Geschwindigkeit  grösstmöglichen  Ton- 
höhen.    Zwischen  ihr  und  der  n-Axe  können  demnach  keine 
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Beobachtungspunkte  mehr  liegen.  Wie  sich  aus  den  der 
Beobachtung  zugänglichen  Geschwindigkeiten  und  Tonhöhen 
schon  zu  ergeben  schien,  tritt  demnach  bei  stets  kleiner 
werdender  Ausströmungsgeschwindigkeit  das  für 
diese  charakteristische  Maximum  der  Tonhöhe  bei 
stets  grösserer  Spaltbreite  ein.  In  Taf.  lY,  Fig.  3 
ist  die  Curve  der  Maximaltonhöhen  für  das  Gemisch  ans 
Kohlensäure  und  Leuchtgas  ausgezogen.  Dem  Aussehen 
nach  ähnelt  sie  am  meisten  der  Hälfte  eines  Hyperbelastes, 
und  ich  habe  daher  versucht ,  sie  durch  eine  Hyperbelglei- 
chung darzustellen.  Weitgehende  Debereinstimmung  lässt 
sich  bei  der  complicirten  Entstehung  der  Curven  aus  den 
zum  grossen  Theil  ganz  ausser  ihrem  Bereich  liegenden 
Beobachtungen  natürlich  nicht  erwarten.  Aus  der  Hyper- 
belgleichung: 


n^]/{u 


«  +  *^^-a 


ergibt  sich  bei  a  =  2280,  *  =  1150  nahezu  die  Curve  der 
Maximaltonhöhen  für  das  Gemisch  aus  Kohlensäure  und 
Leuchtgas,  bei  a  ^  2720,  b  =  1440  genähert  die  für  Luft 

Bemerkenswerth  ist  jedenfalls  die  Thatsache,  die  sich 
keineswegs  voraussehen  liess,  dass  für  jede  Ausflussgeschwin- 
digkeit eine  grösste  Tonhöhe  bei  bestimmter  Spaltbreite 
existirt,  und  dass  diese  grösste  Tonhöhe  bei  um  so  grösseren 
Spaltbreiten  auftritt,  je  kleiner  die  Ausflussgeschwindig- 
keiten sind. 

Fassen  wir  noch  einmal  die  wesentlichsten  Ver- 
suchsresultate zusammen,  so  ergibt  sich  Folgendes: 

1)  Für  alle  Spaltbreiten  zwischen  0,2  mm  und  1  mm  und 

alle  untersuchten  Gasdichten  lassen  sich  die  Tonhöhen  n  als 

lineare  Function  der  Ausflussgeschwindigkeiten  u  durch  die 

Formel: 

n=sk{u  —  Uq) 

darstellen,  wo  Uq  und  k  für  eine  gegebene!  Spaltbreite  and 
Gassorte  constant  sind. 

2)  Mit  zunehmender  Breite  des  Spaltes  —  0,2  nun  bis 
1  mm  —  nehmen  die  u^  ab,  die  k  zu. 
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8)  Von  der  Dicke  des  Spaltes  —  1  mm  bis  9  mm  — 
sind  die  u^  und  k  (für  Luft)  so  gut  wie  unabhängig. 

4)  Mit  zunehmender  Dichte  des  Gases    —  0,7  bis  1,6 

—  nehmen  im  allgemeinen  die  u^  ab,  die  A  zu,  d.  h.  die 
Töne  werden  c.  p.  höher. 

5)  Ausser  von  der  Dichte  sind  die  Uq  und  k  von  anderen 
Eigenschaften  der  Gktse  in  nicht  geringem  Maasse  abhängig. 

6)  Geht  man  von  weiten  Spalten  aus,  so  nimmt  bei 
constanter  Ausflussgeschwindigkeit  die  Tonhöhe  mit  Ver- 
engerung des  Spaltes  ziemlich  gleichförmig  zu,  erreicht  ein 
Maximum  bei  Spaltbreiten  zwischen  0,35  mm  und  0,27  mm 

—  bei  dickeren  Spalten,  kleineren  Drucken  und  weniger 
dichten  Gasen  eher  als  in  den  entgegengesetzten  Fällen  — 
und  nimmt  weiterhin  mit  der  Spaltbreite  immer  schneller 
und  schneller  ab. 

7)  Diese  für  jede  Ausflussgeschwindigkeit  Charakteristik 
sehe  grösste  Tonhöhe  tritt  bei  um  so  grösserer  Spaltbreite 
auf,  je  kleiner  die  Ausfiussgeschwindigkeit  selbst  ist. 

Vergleichung  der  Erfahrungen  über  Spalttöne  und  Draht- 
reibungstöne. 

Die  Resultate  der  Torliegenden  Versuche,  sowie  ihre 
Bedingungen  zeigen  eine  auffallende  Aehnlichkeit  mit  denen 
der  Arbeit  von  Strouhal,  welcher  die  durch  Bewegung 
cylindrischer  Körper  in  Luft  erregten  Töne  untersuchte. 
Denken  wir  uns  bei  Strouhal  stktt  der  Drähte  die 
Luft;  bewegt  und  die  Drähte  in  Buhe,  so  haben  wir  ge- 
nau den  umgekehrten  Fall,  wie  bei  unseren  Versuchen. 
Dort  wird  die  Bewegung  der  Luftmasse  an  dem  ihr  entgegen- 
stehenden  Längsschnitt  des  Drahtes  gehindert,  bei  uns  wird 
durch  den  Querschnitt  des  Spaltes  hindurch,  der  in  seiner 
Form  dem  Längsschnitt  des  Drahtes  entspricht,  eine>  Luft- 
lamelle in  Bewegung  gesetzt  In  beiden  Fällen  handelt  es 
sich  um  die  Reibung  bewegter  Luft  an  festen  Körpern  oder 
den  ihnen  anhaftenden  Luftschichten. 

Dem  entsprechend  ist  auch  die  Abhängigkeit  der  Ton- 
höhe von  den  sie  bedingenden  Umständen  bei  Strou- 
hal's  Drahtreibungstönen  und  den  hier  untersuchten  Spalt- 
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tönen  qualitativ  fast  durchgehende^)  dieselbe.  Die  Draht- 
töne wie  die  Spalttöne  liegen  bei  gleichen  Drahtdicken, 
bezüglich  gleichen  Spaltbreiten ,  in  dem  aus  Bewegungsge- 
schwindigkeit »  und  SchwingungBzahl  n  gebildeten  Coordi- 
natensystem  auf  einer  G-eraden,  deren  Verlängerung  nicht 
durch  den  Nullpunkt  geht,  sondern  die  «-Axe  schneidet  In 
beiden  Fällen  weist  der  Uebergang  dieser  beiden  Geraden 
bei  dünnen  Drähten,  resp.  engen  Spalten  (cf.  p.  555),  in  eine 
nach  unten  gekrümmte  Curve  darauf  hin,  dass  die  Geraden 
nur  Asymptoten  von  naturgemäss  den  Nullpunkt  des  Systems 
enthaltenden  Curven  sind.  Diese  schmiegen  sich  den  Gera- 
den bei  um  so  geringeren  Geschwindigkeiten  an,  je  grösser 
Drahtdicken  und  Spaltbreiten  sind.  Demgemäss  rücken  auch 
die  Schnittpunkte  der  verlängerten  Geraden  mit  der  tt-Axe 
bei  Yergrösserung  von  Drahtdicke,  resp.  Spaltbreite  immer 
näher  an  den  Nullpunkt  heran. 

Wenn  die  gedachten  Curven  den  Nullpunkt  wirklich 
enthalten,  so  ist  damit  noch  nicht  gesagt,  dass  auch  bei  sehr 
kleinen  Geschwindigkeiten  —  bei  600  cm/sec  wurden  noch 
Töne  beobachtet  —  das  Ausströmen  periodisch  oder  dis- 
continuirlich  erfolgen  müsste,  und  das  ist  doch  wohl  allge- 
mein die  Bedingung  flir  die  Bildung  eines  Tones.  Die  hier 
in  Frage  kommende  Periodicität  der  Bewegung  ist  vielleicht 
als  eine  sprungweise  Aenderung  der  relativen  Geschwindig- 
keit ganzer  Schichten  benachbarter  Molecule  zu  denken. 
Aehnliche  Erscheinungen  beobachten  wir,  wenn  wir  mit  eini- 
gem Druck  z.  B.  den  nassen  Finger  über  eine  glatte,  nasse 
Glasscheibe  gleiten  lassen.  Beim  langsamen  Gleiten  bewegt 
er  sich  stetig;  suchen  wir  die  Geschwindigkeit  zu  vergrössem, 
so  tritt  sehr  leicht  ein  regelmässig  sprungweises  Gleiten  ein, 
ohne  dass  dabei  die  Berührung  zwischen  Flüssigkeit  und  dem 
Glas  einerseits,  dem  Finger  andererseits  aufhört.  Bekannt 
ist,  wie  man  ein  Weinglas  durch  Reiben  des  nassen  Bandes 


1)  Das  Maximum  der  Tonhöhe,  welches  bei  constant  gehaltener  Aus- 
Strömungsgeschwindigkeit  für  eine  bestimmte  Spaltbreite  eintritt,  findet 
bei  den  Drahtreibungstönen  kein  Analogon.  ~  Der  Einfachheit  halber 
mögen  die  beiden  Arten  der  Töne  als  Drahttöne  imd  8palttöne  im  Fol- 
genden unterschieden  werden. 
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mit  dem  Finger  leicht  in  regelmässige  Schwingungen  ver- 
setzen kann.  Ich  möchte  den  Vorgang  eine  schnelle  Ab- 
wechselung Ton  Reibung  und  Gleitung  nennen  ^  wenn  der 
letztere  Ausdruck  nicht  schon  anderweitig  gebräuchlich  wäre. 

Es  gibt  solche  Beispiele  periodischer  üeberwindung  Ton 
Beibungswiderständen  bei  Berührung  fester  und  flüssiger 
Körper  in  grosser  Menge,  und  fast  immer  erfolgt  der  Ueber- 
gang  aus  gleichförmiger  in  periodische  Bewegung  plötzlich, 
and  die  Sprünge  treten  gleich  regelmässig  und  in  rascher 
Folge  auf.  Dass  das  eingangs  der  Arbeit  erwähnte  Tönen 
ausfliessender  Wasserstrahlen  seinen  Grund  in  Sprüngen 
der  Ausflussgeschwindigkeit  hat,  folgt  schon  aus  der  bereits 
Ton  Sondhauss  gemachten  Beobachtung,  dass  der  bisher 
glatte  Strahl,  sobald  ein  Ton  auftritt,  rauh  wird.  Das  hier 
unTcrkennbare  Mitschwingen  der  Wassersäule  im  Rohr  trägt 
allerdings  dazu  wesentlich  bei. 

Diesen  Analogieen  zufolge  ist  es  sogar  einigermassen 
wahrscheinlich,  dass  das  periodische  Ausströmen  bei  stetiger 
Verkleinerung  der  Ausströmungsgeschwindigkeit  bei  einer 
noch  wesentlichen  Grösse  derselben  in  gleichförmigen  Aus- 
tritt des  G^ses  umschlägt,  und  somit  der  Ton  versdiwindet, 
ehe  die  Abnahme  der  Schwingungszahl  sein  Erlöschen  bedingt. 
Leider  sind  die  tieferen  Töne  ihrer  geringen  Intensität  halber 
sohliesslich  nicht  mehr  wahrnehmbar,  sodass  sich  experi- 
mentell darüber  nichts  entscheiden  läset.  Aber  ein  ganz 
iUmliches  i^ötzliohes  Auftreten  der  Töno  ist  ja  beobach- 
tet, wenn  man  sehr  weite  Spalte  allmählich  verengert  (cf. 
p.  562). 

Wafl  die  Neigung  der  Geraden  gegen  die  u-Axe  anlangt, 
80  ist  sie  bei  den  Drahttönen  ausser  Ar  kleine  Drahtdicken 
d  denselben  umgekehrt  proportional,  d.  h.  es  ist  k  tga^ 
Const  Daiäs  dies  auch  für  die  Spalttöne  sehr  nahezu  der 
Fall  ist,  beweist  folgende  Tabelle,  in  der  bei  den  Terschie- 
denen  Gasen  für  die  Tom  gegebenen  Spaltbreiten  s  das 
Product  aus  Spaltbreite  und  ä  =  n  (u  —  m^)  =  <^  «f  gege- 
ben ist. 

Die  Spaltbreiten  sind  hier  in  Trommelumgängen  (cf. 
p.  550)  angegeben. 
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Kohlenaiin 
1,51 

-¥  Loft 
1,247 

Baiuntoff 
1,104 

Luft 
1,00 

KohleDBion 
-h  LeudilcM 

0,992 

Loft 

-t-LffMll^tl 

0,716 

1 

1,5 

2,0 

2,5 

8,0 

2,017 
2,667 

2,784 
2,511 
2,406 

2,087 
2,478 
2,474 
2,260 
2,073 

1,688 
2,289 
2,880 
2,885 
2,226 

1,748 
2,295 
2,374 
2,857 
2,217 

1,887 
2,268 
2,280 
2,067 

1,532 
2,010 
2,086 
2,080 

Die  von  Strouhal  nachgewiesene  Unabhängigkeit  der 
Tonhöhe  von  der  Oberflächenbeschaffenheit  der  Drähte  wurde 
auch  für  die  Spalttöne  im  wesentlichen  constatirt  (c£  p.  558). 

Es  bleibt  nun  noch  die  Parallele  zu  ziehen  für  die  Aen- 
derung  der  Neigung  der  besprochenen  Gheraden  mit  der 
Gasdichte.  Wir  haben  gesehen,  dass  bei  abnehmender  Gas- 
dichte im  allgemeinen  die  u^  zu,  und  die  A  abnehmen,  folg- 
lich auch  (cf.  Taf.  IV,  Fig.  3)  bei  gleicher  Ausflussgeschwin- 
digkeit  die  Tonhöhe  abnimmt  Strouhal  ezperimentirte 
nur  mit  Luft^),  hat  aber  die  Töne  mit  2  Drähten  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  untersucht,  einmal  mit  einem  In- 
teryall  von  27,5®,  das  andere  mal  von  20®.  Denselben  ent- 
sprechen die  nicht  unerheblichen  Dichtigkeitsändenmgen  von 
10  7o  ui^d  7,5  7o-  Dabei  fand  er  ganz  analog  den  YerhUi- 
nissen  bei  den  Spalttönen  sowohl  die  Tonhöhen  als  auch  die 
Neigung  der  Geraden  gegen  die  u-Axe  für  höhere  Tempera- 
turen, also  fiir  kleinere  Dichten,  erheblich  kleiner. 

Demnach  kann  wohl  kaum  ein  Zweifel  sein,  dass  die 
Entstehung  der  Spalttöne  wie  der  Drahttöne  auf 
ähnliche  Ursachen  zurückzuführen  ist.  Ob  aber  die 
von  Strouhal  yersuchte  Erklärung,  die  auch  auf  die  Spalt- 
töne  theilweise  übertragen   werden  kann^   die   richtige  ist, 

1)  Die  Drahttöne  ohne  grosse  Hülfsmittel  auch  in  anderen  Gasen  n 
untersuchen,  bietet  unser  Spaltapparat  ein  bequemes  Mittel  DrahttSne 
entstehen  schon  bei  viel  kleineren  Geschwindigkeiten  als  Spalttöne.  Man 
könnte  daher  die  ersteren  untersuchen,  indem  man  in  einen  weiten  Spalt 
selbst  einen  Draht  zieht  Die  Ausströmungsgeschwindigkeit  ist  dann 
ebenso  regulirbar  als  messbar.  Das  Auftreten  von  Spalttönen  in  dem  ho 
gebildeten  Doppelspalt  wäre  durch  passende  Wahl  von  Spaltbreite  und 
Ausflussgeschwindigkeit  zu  vermeiden. 
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Iftsst  sich  wohl  erst  mit  einiger  Sicherheit  entscheiden,  wenn 
über  den  Binfluss  der  Form  des  Querschnittes  der  im  allge- 
meinen prismatisch  zn  w&hlenden  Körper  bei  den  Drahttönen, 
nnd  andererseits  der  Form  der  Spalte  bei  den  Spalttönen 
eingehende  Untersuchungen  vorliegen. 

Physik.  Inst,  der  Univ.  Strassburg  i./E,     Febr.  1881. 


n.     TJeber  die  BeobacMv/ng  der  Ijuftschwingtmgen 

in  Orgelpfeifen; 

von  Dr.  Rudolph  Koenig  in,  Paris. 


Wenn  man  bei  Untersuchungen  über  die  Schwingungen 
von  Luftsäulen  in  Orgelpfeifen  Pfeifen  von  geringen  Dimen- 
sionen anwendet,  so  kann  man  in  dieselben  keine  kleinen 
Membranen  oder  anderen  nöthige  Apparate  einführen,  ohne 
die  Schwingungen  der  Luft  in  ihnen  beträchtlich  zu  stören, 
auch  werden  dann  die  Wellenlängen  der  höheren  Theiltöne 
sehr  klein,  gewöhnliche  Pfeifen  von  beträchtlicher  Grösse, 
und  besonders  gedackte,  gestatten  aber  wieder  nicht,  jeden 
beliebigen  Punkt  ihres  Innern  mit  den  ausserhalb  derselben 
befindlichen  Untersuchungsapparaten  oder  dem  Ohre  des 
Beobachters  auf  kurzem  Wege  in  Verbindung  zu  setzen, 
und  dabei  immer  die  vollständig  luftdichte  Einschliessung 
der  Luftsäule  zu  bewahren.  Ich  habe  daher  folgenden  Ap- 
parat construirt,  bei  dem  die  angegebenen  Schwierigkeiten 
des  Experimentirens  fortfallen. 

Eine  grosse  Orgelpfeife  von  2,83  m  Länge  und  0,12  m 
Breite  und  Tiefe  liegt  horizontal  in  einem  Trog  auf  zwei 
Füssen,  welche  mit  Stellschrauben  versehen  sind,  sodass  sie 
mit  Leichtigkeit  in  eine  vollständig  wagerechte  Lage  gebracht 
werden  kann.  In  ihrer  Hinterwand  hat  sie  in  ihrer  ganzen 
Länge  eine  0,01  m  breite  Spalte,  die  durch  einen  unter  der 
Pfeife  befindlichen  Hohbraum  mit  der  neben  dieser  hinlaufen- 
den und  zwischen  ihr  und  der  einen  Seitenwand  des  Troges 
gebildeten  Rinne  in  Verbindung  steht    Wird  nun  Wasser 
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bis  zu  einer  gewissen  Höhe  in  den  mit  der  Pfeife  den  Hohlraam 

.  und  die  Rinne  bildenden  Trog  gegossen,  so  schliesst  dieses  die 

ganze  Spalte,  und  eine  gebogene  kleine  Messingröhre  kann  durch 


Fig.  I. 

die  Spalte,  den  Hohlraum  und  die'  Rinne  hindurch  jede  bü- 
liebige  Stelle  des  Innern  der  Pfeife,  dieselbe  mag  an  ihren 
Enden  ofifen  oder  gedackt  sein,  mit  dem  äusseren  Raum  aaf 

ganz  kurzem  Wege  in  Verbin- 
dung setzen,  wie  Fig.  II  zeigt, 
welche  den  Durchschnitt  der 
Pfeife  darstellt. 

Die     kleine     messingene 
Röhre  selbst  ist  an  einem  Ge- 
stelle   befestigt,    welches  ans 
zwei    rechtwinklig    zusammen- 
gesetzten, mit  Leder  überzoge- 
nen Brettchen  besteht  und  auf 
der  Vorderwand  der  Pfeife  ge- 
räuschlos  in  ihrer  ganzen  Länge 
hingleiten  kann.  Diese  Vorder- 
wand ist  zum  grössten  Theil  aus  zwei  starken  Spiegelglas- 
platten gebildet,  welche  gestatten,  den  ganzen  inneren  Raun 
der  Pfeife  zu  übersehen,  und  sie  trägt  ausserdem  in  ihrer 
ganzen  Länge  eine  beim  Kerne  anfangende  Theilung,  sodass 
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man  die  Entfernung  des  die  Messingröhre  tragenden  Gestelles, 
und  somit  auch  die  der  Bohre  selbst  vom  Kerne  immer  sofort 
ablesen  kann.  —  Die  Oberlippe  ist  yer stellbar,  sodass  sie  sich 
inuner  in  der  passenden  Bntfemung  von  der  Kemspaite  befesti- 
gen* lässt,  um  einen  beliebigen  Theilton  der  Pfeife  mit  grösater 
Eüraft  und  Reinheit  zum  Tönen  zu  bringen.  Die  Wände  der 
Pfeife  sind  innen  und  aussen  mit  einem  starken  Fimiss,  und 
die  des  Troges  innen  mit  Zink  überzogen.  Letzterer  trägt 
auch  einen  Hahn,  um  den  Apparat  vom  Wasser  leeren  zu 
können. 

Verbindet  man  das  äussere  Ende  einer  gebogenen  Ver- 
bindungsröhre von  0,005  m  Durchmesser,  welche  mit  ihrem 
anderen  Ende  in  die  Pfeife  bis  zur  Mitte  ihrer  Durchschnitts- 
fläche hineinreicht,  durch  einen  Kautschukschlauch  mit  dem 
Ohre  und  gleitet  dann  mit  dem  kleinen  Gestelle,  an  dem 
sie  befestigt  ist,  die  ganze  Pfeife  entlang,  während  diese 
einen  ihrer  Theiltöne  hervorbringt,  so  hört  man  nun  den 
Ton  in  den  Knotenstellen  mächtig  anschwellen  und  in  den 
Bäuchen  abnehmen.  Es  findet  jedoch  zwischen  diesen  Stellen 
grösster  und  geringster  Intensität  nicht,  wie  man  es  vielleicht 
erwarten  könnte,  ein  immer  gleichmässig  fortschreitender 
Uebergang  statt,  sondern  während  der  Ton  aus  der  Nähe 
des  einen  Bauches  bis  in  die  Nähe  des  nächsten  in  der 
That  allmählich  erst  anschwillt  und  dann  wieder  abninunt, 
so  tritt  an  den  Bauchstellen  selbst  eine  ganz  plötzliche,  be- 
deutende Schwächung  desselben  ein,  die  besonders  bei  den 
höheren  Theiltönen  fast  bis  zu  seinem  gänzlichen  Verschwin 
den  geht.  Während  es  daher  sehr  schwer  halten  wttrde,  mit 
dem  Ohre  die  Knotenstellen  mit  einiger  Präcision  zu  finden, 
kann  man  auf  diese  Weise  die  Lage  der  Bäuche  mit  der 
grössten  Leichtigkeit  und  Genauigkeit  bestimmen.  Gleitet 
man  mit  der  Suchröhre  durch  eine  Bauchstelle  hin  und  her, 
so  lässt  sich  das  plötzhche  Auftreten  der  Verstärkung  des 
Tones  auf  beiden  Seiten  derselben  wie  Glockenschläge  ver- 
nehmen. Diese  beiden  Punkte,  wo  der  plötzliche  Uebergang 
von  der  geringen  zu  der  beträchtlich  stärkeren  Intensität 
des  Tones  stattfindet,  markirt  man,  und  in  der  Mitte  zwi- 
schen beiden  liegt  dann  der  Bauch.  —  Diese  zwei  Punkte 
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rücken  bei  den  höheren  Theiltönen  nicht  nur  absolut^  sondern 
anch  im  Yerh&ltniss  zu  der  Wellenlänge  des  Tones  immer 
näher  an  einander  und  werden  auch  immer  schärfer  ausge- 
prägt, sodass,  wenn  sie  beim  zweiten  Ton  der  o£Eenen  Pfeife 
gegen  0,14  m  auseinander  liegen,  also  etwa  um  ein  Sechstel 
oder  ein  Siebentel  der  halben  Wellenlänge,  sie  beim  achten 
Ton  nur  noch  0,2  m  von  einander  entfernt  sind,  eine  Länge^ 
die  blos  ungefähr  dem  fünfzehnten  Theile  der  halben  Wel- 
lenlänge des  betreffenden  Tones  entspricht. 

In  folgender  Tabelle  Nr.  I  habe  ich  die  Beobachtungen 
zusammengestellt,  welche  ich  bei  der  Temperatur  von  15,5^ 
C.  an  einer  Reihe  von  Theiltönen  der  offenen,  2,33  m 
langen  Pfeife  gemacht  Tabelle  Nr.  11  enthält  die  Beobach- 
tungen bei  einer  etwas  höheren  Temperatur  an  einer  Reihe 
von  Theiltönen  derselben  Pfeife,  wenn  sie  gedackt  war,  und 
die  Länge  ihrer  Luftsäule  2,28  m  betrug.  Für  jeden  dieser 
Theiltöne  wxirde  die  Oberlippe  besonders  eingestellt,  um  ihn 
allein  und  so  rein  als  möglich  zu  erzeugen.  Dabei  muss  ich 
jedoch  bemerken,  dass  trotz  der  Anwendung  dieses  Mittels 
beim  Litoniren  es  mir  schwer  wurde,  den  siebenten  Ton  der 
offenen  Pfeife  so  gut  als  den  sechsten  und  achten  zu  erhalten, 
und  dass  es  mir  noch  schlechter  gelang,  bei  der  gedackten 
Pfeife  den  Ton  13  rein  und  dauernd  herTorzubringen,  wäh- 
rend sowohl  die  nächst  tieferen  Töne  9  und  11,  als  auch  die 
nächst  höheren,  15  und  17,  vorzüglich  gut  tönten.  Warum 
gerade  diese  beiden  Töne,  welche  nahezu  dieselbe  Wellen- 
länge hatten,  so  schwer  hervorzubringen  waren,  konnte  ich 
nicht  auffinden. 

Die  Schwingungszahlen  der  Theiltöne,  sowohl  der  offenen^ 
als  der  gedackten  Pfeife  entfernen  sich  ziemlich  beträchtlich 
nach  der  Höhe  zu,  und  zwar  mit  zunehmender  Ordnungszahl 
immer  mehr  von  den  ihnen  theoretisch  zukommenden  Wer- 
then,  was  im  gegenwärtigen  Falle  nicht  der  allmählichen 
Verengerung  der  Mundöffhung  zugeschrieben  werden  kasn; 
da  diese  gerade  die  entgegengesetzte  Wirkung  hätte  her- 
vorrufen müssen. 

In  beiden  folgenden  Tabellen  bedeutet: 

A  die  Ordnungszahl  des  Theiltones  der  Pfeife, 
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B  den  Winddruck^  mit  dem  sie  angeblasen  wurde^ 

C  den  Abstand  der  Oberlippe  von  der  Eernspalte^ 

D  die  Schwingongszahl, 

E  die  Abstände  der  Bäuche  von  der  Kemspalte^ 

F  die  Abstände  der  Bäuche  von  einander, 

G  den  mittleren  Abstand  der  Bäuche  von  einander, 

H  die  Differenz  zwischen  dem  Abstände  des  ersten 
Bauches  von  der  Kemspalte  und  dem  mittleren  Abstände 
der  Bäuche, 

Jj  die  Differenz  zwischen  dem  Abstände  des  letzten 
Bauches  vom  offenen  Ende  der  Pfeife  und  deni  mittleren 
Abstände  der  Bäuche, 

Jjj  die  Differenz  zwischen  dem  Abstände  des  letzten 
Bauches  vom  geschlossenen  Ende  der  Pfeife  und  dem  halben 
mittleren  Abstände  der  Bäuche, 

K  die  aus  dem  mittleren  Abstände  der  Bäuche  von 
einander  und  der  Schwingungszahl  hervorgehende  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit des  Tones. 

(Siehe  Tabelle  I  p.  574  und  U  p.  575.) 

Die  in  diesen  Tabellen  angegebenen  Lagen  der  Bäuche 
sind  die  Mittel  von  gewöhnlich  drei  Ablesungen,  welche 
meistens  nur  um  einige  Millimeter,  selten  um  0,10  m  und 
nur  einmal  um  0,20  m  von  einander  abwichen,  und  man 
sieht,  dass  auch  die  direct  gefundenen  Abstände  zwischen 
den  Bäuchen  desselben  Tones  immer  nur  äusserst  wenig 
untereinander  und  von  ihrem  Mittelwerthe  verschieden  sind. 

In  beiden  Tabellen  nimmt  die  absolute  Verkürzung  der 
ersten  Halbwelle  bei  den  Theiltönen  nach  der  Höhe  zu  ab, 
jedoch  nicht  so  schnell  als  die  Wellenlänge  der  Töne,  und 
je  höher  also  der  Ton  ist,  desto  grösser  ist  auch  die  relative 
Verkürzung  seiner  ersten  Halbwelle.  —  Bei  der  offenen 
Röhre  steigt  die  relative  Verkürzung  der  ersten  Halbwelle 
vom  dritten  bis  zum  achten  Tone  von  0,31  zu  0,45,  und  bei 
der  gedackten  Pfeife  von  Tone  5  bis  zum  Tone  17,  von  0,2& 
bis  0,40. 

Was  die  Verkürzung  der  letzten  Halbwelle  am  Ende 
der  offenen  Pfeife  anlangt,  so  kann  man  nur  bei  den  ersten^ 
tiefsten  Tönen,  bei  denen  die  Wellenlängen  sehr  verschieden 
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sind,  erkennen,  dass  sie  positiv  abnimmt  und  im  Yerhältiiiss 
zu  den  Wellenlängen  wächst,  dann  aber  werden  die  Grössen 
so  klein,  dass  schon  geringe  Beboachtungsfehler  hinreichen, 
das  Gesetz  nicht  mehr  erkennen  zu  lassen. 

Tabelle  L 


A 

B 

c 

B 

E 

F     1      Q 

M 

J 

K 

m 

m 

T.  8. 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

0,04 

0,27 

876 

0,620 
1,520 

|o,90 

}o,90 

0,28 

0,09 

338,40 

IV 

0,06 

0,28 

512 

0,412 

1  0,661 
1  0,655 

1 

• 

1,073 

1,728 

1 0,658 

0,246 

0,056 

336,90 

V 

0,07 

0,20 

656 

0,315 

1  0,521 

0,886 
1,350 
1,853 

I  0,514 
1 0,513 

•0,513 

0,198 

0,036 

336,53 

VI 

0,08 

0,17 

800 

0,263 

\  0,425 
1  0,422 
j  0,427 
1  0,425 

0,688 

1 

"• 

1,110 
1,537 
1,962 

.0,425 

0,162 

0,057 

340,00 

vu 

0,09 

0,16 

936 

0,208 
0,575 
0,987 
1,297 
1,660 
2,032 

(0,367 
1  0,362 
1 0,360 
( 0,363 
1  0,372 

0,365 

0,157 

0,067 

341,64 

Vlil 

0,10 

0,15 

1080 

0,173 

[  0,315 

0,488 
0,808 
1,122 

> 

^  0,320 

0,314 

0,316 

0,814 

0,141 

0,043 

839,12 

1,438 
1,750 
2,059 

:  0,312 
0,309 

338,77 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

m 

m 

T.  8. 

m 

m 

m     1      m 

m 

m 

V 

0,05 

0,28 

332 

0,765 
1,800 

[  1,035 

1 1,035    0,270 

0,075 

343,62 

vn 

0,06 

0,22 

476 

0,516 

1  0,706 
}  0,708 

1 

1,222 

1,930 

[  0,707  1  0,191 

0,007 

886,53 

TX 

0,07 

0,18 

620 

0,367 

0,538 

1      '      ■ 

0,905 
1,465 
2,015 

0,560 
0,550 

>0,-S49'  0,182 

1 

0,019 

340,38 

XI 

0,08 

0,16 

768 

0,275 

0,455 

1 
1 

0,780 
1,170 
1,620 

0,440 
0,450 

0,449'  0,174 

0,029 

844,83 

2,070 

0,450 

XIII 

— 

— 

— 

— 

— 

XF 

0,09 

0,16 

1048 

0,180 

1 0,330 
1  0,322 

\ 

0,510 
0,832 

1,150 
1,480 
1,805 
2,125 

0,318 
1 0,330 
1  0,325 
( 0,320 

0,324 

0,144 

0,014 

339,55 

xvu 

0,11 

0,15 

1198 

0,170 

i  0  280 

0,450 
0,730 
1,010 
1,295 
1,580 
1,860 
2,145 

0,280 
0,280 
1  0,285 
^  0,285 
[  0,280 
( 0,285  ! 

0,282 

0,112 

0,012 

337,84 

840,46 

Nimmt    man    bei   jedem  Tone    die  Verkürzungen   der 
ersten  und  letzten  Halbwelle  zusammen,  so  findet  man,  dass 
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diese  Summe  für  den  Ton  3,  0,370  m  betr&gt,  oder  0,411 
der  Länge  der  Halbwelle,  und  sich  allmählich  bis  zum 
Ton  8,  auf  0,184  m  verringert,  wo  sie  dann  gleich  0,59  der 
Halbwelle  dieses  Tones  ist 

Eine  kleine  Abweichung  von  der  allmählichen  Abnahme 

dieser  Summe  bei  den  höheren ,  Tönen  findet  sich  nur  bei 

Ton   7,  bei  dem  aber  alle  gefundenen  Werthe  etwas  un- 

.  sicherer  sind,  wegen  der  oben  schon  erwähnten  Schwierigkeit, 

ihn  rein  und  dauernd  zu  erzeugen. 

Nach  Wer  the  im  sollte  die  Summe  der  beiden  Ver- 
kürzungen am  Mundstück  und  am  freien  Ende  einer  Pfeife 
von  der  Länge  dieser,  und  also  wohl  auch  von  der  Wellen- 
länge der  verschiedenen  Theiltöne  derselben  Pfeife  unab- 
hängig sein,  wobei  allerdings  eine  immer  gleiche  Mundöff- 
nung vorausgesetzt  wurde,  doch  schien  es  mir  nicht  wahr- 
scheinlich, dass  die  geringe  Verkleinerung  derselben  von 
einem  Theilton  zum  anderen  bei  meinen  Experimenten  die 
angegebene  Aenderung  dieser  Grösse  bedingt,  oder  doch 
wenigstens  allein  bedingt  haben  sollte. 

Auffallend  ist  es,  dass  bei  der  gedackten  Pfeife  die  letzte 
Viertelwelle  zwischen  dem  Knoten  am  gedackten  Ende  und 
dem  letzten  Bauche  sich  immer  etwas  kürzer  als  die  HSlfte 
des  Mittelwerthes  der  anderen  Halbwollen  desselben  Theil- 
tones  fand.  Diese  Verkürzung  ist  allerdings  nur  gering, 
aber  doch  zu  bedeutend,  als  dass  sie  sich  durch  Ungenauig- 
keiten  in  der  Bestimmung  des  letzten  Bauches  sollte  erklären 
lassen.  Es  wäre  schon  auffallend,  dass  alle  etwaigen  Fehler 
in  diesem  Falle  in  einer  Eichtung  begangen  sein  sollten, 
dann  aber  befindet  sich  der  letzte  Bauch  bei  allen  beobach- 
teten Theiltönen  ohne  Ausnahme  immer  in  durchaus  über- 
einstimmender Lage  mit  den  anderen  Bäuchen  desselben 
Tones,  und  abgesehen  davon  müsste  auch  der  Beobachtong»- 
fehler  bei  der  Bestimmung  dieses  letzten  Bauches  bei  allen 
Tönen  beträchtlich  grösser  gewesen  sein,  als  die  Grenzen, 
zwischen  denen  die  Bestimmungen  der  anderen  Bäuche 
schwanken,  anzunehmen  gestatten. 

Wenn  man  das  äussere  Ende  der  Suchröhre,  statt  mit 
dem  Ohre  zu  verbinden,  in  einen  kleinen  Hohlraum  münden 
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laasty  der  durch  eine  manometrische  Capsel  verschlossen  ist, 
80  erh&lt  man  mit  der  Flamme  sichtbar  ganz  dieselben  Re- 
soltate,  wie  vorher  mit  dem  Ohr.  Auch  der  Anblick 
der  Flamme  l&sst  nicht  gut  die  Knoten,  die  Stellen,  an 
denen  sie  am  heftigsten  vibrirt,  mit  grosser  Bestinuntheit 
erkennen,  w9»hrend  man  wieder  die  Lage  der  Bäuche  sofort 
mit  ausserordentlicher  Genauigkeit  bestimmen  kann.  Die 
Flamme  zeigt  nämlich  noch  ganz  kurz  vor  einem  Bauche 
in  ihrem  Innern  eine  leuchtende  Verengung,  welche  im 
Bauche  selbst  verschwindet,  hinter  demselben  aber  sofort 
wieder  auftritt.  In  der  Mitte  der  sehr  kurzen  Strecke,  auf 
der  die  Flamme  diese  leuchtende  Verengung  nicht  zeigt  und 
das  Ansehen  hat,  als  ob  sie  gar  nicht  vibrirte,  liegt  dann 
der  Bauch,  r-  Eine  Anzahl  Bestimmungen  der  Lage  von 
Bäuchen,  welche  ich  vermittelst  des  blossen  Anblicks  der 
Flamme  machte,  zeigte  eine  so  nahe  Uebereinstimmung  mit 
den  vorher  mit  dem  Ohr  gefundenen  Mittelwerthen,  dass  es 
mir  überflüssig  schien,  auch  mit  dieser  Methode  wieder  noch 
vollständige  Beobachtongsreihen  auszuführen. 

Bei  genauen  Untersuchungen  sind  kleine  Flammen  von 
etwa  0,015  m  am  zweckmässigsten,  bei  Vorlesungsversuchen 
kann  man  aber  dieselben  doppelt  so  gross  nehmen,  und 
gleitet  man  mit  einer  solchen  Flamme  die  ganze  Pfeife  ent- 
lang, so  sieht  man  sie  selbst  noch  aus  beträchtlicher  Feme 
an  jeder  Bauchstelle  plötzlich  hell  aufleuchten,  während  sie 
zwischen  den  Bauchen  blau  und  weniger  sichtbar  bleibt 
Natürlich  kann  man  auch  mit  einer  beliebigen  Anzahl  von 
Flammen  den  gleichzeitigen  Schwingungszustand  der  Luft<* 
Säule  an  verschiedenen  Stellen  illustriren,  da  die  kleinen  in 
das  Innere  der  Pfeife  hineinragenden  Messingröhrchen  zu 
wenig  Masse  haben  und  Platz  einnehmen,  um  irgendwie  die 
Schwingungen  der  Luft  stören  zu  können. 

Es  war  nicht  meine  Absicht  gewesen,  bei  dieser  Q*elegen- 
keit  genaue  Bestimmungen  der  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit des  Tones  zu  machen,  und  erst  später  fiel  mir  ein,  die^ 
ohne  Rücksicht  auf  andere  Umstände,  allein  aus  den  ge- 
fundenen Wellenlängen  und  Schwingungszahlen  der  verschie- 
denen Töne  hervorgehenden  Werthe  zu  prüfen,  ich  hatte  es 
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mir  daher  nicht  angelegen  sein  lassen,  die  Gtonanigkeit  der 
Bestimmung  der  Schwingungszahlen  bis  zur  ilussersten  Grenze 
zu  treiben,  wodurch  sicher  eine  grössere  Debereinstimmung 
der  yerschiedenen  Werthe  hätte  erreicht  werden  können, 
aber  auch  so  schwankten  die  mit  der  offenen  Pfeife  bei  der 
Temperatur  von  15,6^  G.  gefundenen  Werthe  nur  zwischen 
836,53  und  341,64  m,  mit  dem  Mittelwerthe  von  338,77  m, 
und  die  mit  der  gedackten  Pfeife  bei  etwas  grösserer  Wärme 
erhaltenen,  zwischen  336,53  und  344,83  m,  mit  dem  Mittel- 
werthe von  340,46  m. 

Wie  man  sieht,  sind  diese  Resultate  in  jedem  Falle  genau 
genug,  um  den  Apparat  f&r  eine  unmittelbare  Bestimmung 
der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  aus  der  Wel- 
lenlänge und  der  Schwingungszahl  eines  Tones  bei  Yorle- 
sungen  geeignet  zu  machen.  Da  die  Töne  4,  5,  6,  8  der 
Pfeife  in  die  Nähe  der  Noten  7,  ^,  y,  ?  fallen,  f&r  welche 
in  fast  allen  physikalischen  Sammlungen  Stimmgabeln  vor- 
handen sind,  so  ist  eine  ziemlich  genaue  Bestimmung  ihrer 
Schwingungszahl  immer  leicht  auszufllhren,  und  man  con- 
statirt  die  Länge  einer,  zwei  oder  mehrerer  Halb  wellen  vor 
den  Augen  der  Zuhörer  durch  das  einfache  Verschieben 
zweier  Flammen. 

Eine  von  beiden  Seiten  freie,  in  das  Innere  einer  tönen- 
den Orgelpfeife  eingef&hrte  Membran  vibrirt  bekanntlich  in 
den  Bäuchen,  weil  in  diesen  die  Bewegung  der  Luft  auf 
ihren  beiden  Seiten  immer  in  gleicher  Bichtung  stattfindet, 
und  sie  kommt  in  den  Knoten  zur  Ruhe,  weil  in  diesem  die 
Luftbewegungen  auf  sie  beständig  von  beiden  Seiten  in  ent- 
gegengesetzter Bichtung  wirken,  dagegen  bei  einer  Mem- 
bran, deren  eine  Seite  gegen  die  Einwirkungen  der  Luft- 
schwingungen durch  eine  Capsel  mit  starren  Wänden  geschützt 
ist,  wird  der  Einfluss  des  wechselnden  Dichtigkeitszustandes 
der  Luft  vorwaltend,  sodass  sie  stark  in  den  Knotenpunkten 
vibrirt,  wo  periodische  Verdichtung  und  Verdünnung  der 
Luft  stattfindet,  und  in  den  Bäuchen  fast  ganz  ruhig  bleibt, 
weil  sich  in  diesen  der  Dicl^tigkeitszustand  der  Luft  so  gut 
wie  gar  nicht  ändert.  Zwei  Membranen,  welche  über  die 
beiden  Seiten   eines  Binges   gespannt    sind    und  also  eine 
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flache  Trommel  bilden,  werden  nun  in  allen  Stellen  der 
tönenden  Luftsäule  schwingen  müssen,  und  zwar  in  den 
Bäuchen  ohne  Phasendifferenz,  in  den  Knoten  dagegen  mit 
dem  Gangunterschiede  einer  halben  Doppelschwingung. 

Setzt  man  zuerst  das  Innere  einer  solchen  Trommel 
durch  die  Messingröhre  mit  einer  manometrischen  Capsel 
ausserhalb  der  Pfeife  in  Verbindung,  so  sieht  man,  dass  die 
Flamme  ganz  dieselben  Anzeigen  gibt,  wie  wenn  die  Mes- 
singrohre  offen  in  die  Pfeife  mündet,  nur  dass  ihre  Schwin- 
gungen im  Knoten  stärker  sind,  weil  die  beiden  Membranen 
der  Trommel  die  Wirkung  eines  grösseren  Theiles  der 
Knotenfläche  totalisiren,  da  aber  in  den  Bäuchen  die 
Schwingungen  der -Flamme  so  schwach  bleiben,  wenn  sie 
ohne  Trommel  sind,  so  zeigt  dieses  an,  dass  die  Membranen 
an  diesen  Stellen  ihre  Schwingungen  so  ausführen,  dass  der 
zwischen  ihnen  eingeschlossene  Baum  immer  derselbe  bleibt. 
Es  schien  mir  aber  interessant,  diesen  verschiedenen  Phasen- 
unterschied bei  den  Schwingungen  der  beiden  Membranen 
in  den  Knoten  und  in  den  Bäuchen  auch  noch  direct  zur 
Anschauung  zu  bringen,  und  es  gelang  mir  dieses  vermittelst 
folgender  Vorrichtung,  von  welcher  Fig.  III  einen  schema- 
tischen Durch- 
schnitt zeigt. 
Ausser  der 

kleinen  Röhre,     ^i^^Mää^ 

mit  welcher  die    si  Fig.  HL 

Trommel    auf 

der  gewöhnlichen  Verbindungsröhre  im  Innern  der  Pfeife 
aufgesetzt  ist  (a),  und  durch  welche  man  Leuchtgas  in  sie 
hineinströmen  lassen  kann,  trägt  sie  noch  zwei  dünne,  an 
ihren  Enden  umgebogene  Böhrchen  {b,  b\  welche  bis  in  ihre 
Mitte  in  sie  hineinragen  und  in  zwei  luftdichten  Fassungen 
(c,  e')  beweglich  sind.  Durch  zwei  ausserhalb  der  Trommel 
befindliche  Mikrometerschrauben  können  sie  so  eingestellt 
werden,  dass  sie  mit  ihren  Mündungen  die  Membranen  in 
ihren  Mittelpunkten  berühren  und  diese  sie  somit  wie  zwei 
Ventile  schliessen.  Beide  Röhrchen  stehen  mit  einem  Gas- 
brenner' ausserhalb   der  Pfeife  in  Verbindung,  zu  dem  sie 
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also  jedesmal  aus  der  Trommel  Gas  zuströmen  lassen, 
wenn  die  Membranen  zugleich  oder  einzeln  ihre  Mündungen 
öfihen. 

Da  in  einem  Knotenpunkte  beide  Membranen  bei  jeder 
Verdichtung  der  Luft  vor  ihren  Aussenseiten  gleichzeitig 
nach  innen  in  die  Trommel  getrieben,  und  bei  der  darariif 
folgenden  Verdünnung  der  Luft  wieder  gleichzeitig  nach 
aussen  gezogen  werden,  und  folglich  während  jeder  Doppel- 
schwingung beide  Eohrenenden  einmal  zugleich  schliessen, 
und  einmal  öffnen  müssen,  so  liess  sich  erwarten,  dass  im 
rotirenden  Spiegel  eine  Reihe  hoher,  gleichweit  von  einander 
getrennter  Flammenbilder  entstehen  würde,  in  einem  Bauche 
dagegen  konnte  man  darauf  rechnen,  die  Flammenbilder  dieser 
Reihe  verdoppelt  zu  sehen,  da  an  der  Bauchstelle  immer  im 
selben  Augenblicke,  während  die  eine  Membran  sich  nach 
der  Mitte  der  Trommel  zu  bewegt  und  somit  eine  Rohre 
schliesst,  die  andere  Membran  nach  aussen  schwingt  und 
die  ihr  entsprechende  Röhre  öffnet,  sodass  das  G-as  in  der 
Trommel  während  jeder  Doppelschwingung  zweimal  einen 
Weg  zum  Brenner  offen  findet.  —  Diese  Voraussicht  be- 
stätigte sich  aber '  beim  Experimentiren  nicht  voll  ständig 
sondern  es  fand  sich,  dass  an  den  Knotenstellen  im  Augen- 
blick, in  dem  die  Bewegungen  der  Membranen  absolut  ent- 
gegengesetzt werden,  die  Verdünnungen  der  Luft  vor  den 
Aussenseiten  derselben  nicht  Kraft  genug  haben,  sie  gleich- 
zeitig von  beiden  Röhrenenden  loszureissen,  an  denen  sie 
wie  angesogen  haften  bleiben.  Durch  diesen  umstand  aber 
werden  diese  Ventilflammen  gerade  zu  einem  Mittel  von 
wahrhaft  wunderbarer  Empfindlichkeit  für  die  directe  Be- 
stimmung der  Knotenstellen,  die,  wie  ich  oben  angegeben, 
sich  weder  mit  dem  Ohre,  noch  mit  der  manometrischen 
Flamme,  und  ich  kann  hinzufügen,  noch  weniger  vermittelst 
einer  von  beiden  Seiten  freien  Membran  mit  grosser  Ge- 
nauigkeit ausführen  lässt. 

Man  bringt  vermittelst  der  beiden  Mikrometerschrauben 
beide  Röhrchen  mit  den  Membranen  so  in  Berührung,  dass 
die  Flamme  des  Brenners  von  jedem  einzeln  genähert,  nur 
noch  ein  kTeines  blaues  Kügelchen,  von  beiden  zugleich  ver- 
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sorgt,  ein  kleines  blaues  Flämmchen  mit  einem  gelben  Spitz- 
chen bildet  Dieses  Flämmchen  sieht  man  auf  beiden  Seiten 
des  Knotens  sich  schon  deutlich  verlängern ,  wenn  die  Yer- 
schiebung  noch  keine  0,03  m  beträgt,  sodass  ich  z.  B.  an 
der  offenen  Pfeife  beim  Ton  6  sofort  zwischen  allen  Knoten 
immer  die  Entfernung  von  0,425  m  fand,  was  genau  mit  dem 
Mittelwerthe  für  die  halbe  Wellenlänge  dieses  Tones  stimmte, 
wie  ihn  die  Lage  der  Bäuche  ergeben  hatte. 


N 


Flg.  IV. 

Im  rotirenden  Spiegel  zeigt  diese  kleine  Flamme  an 
der  Knotenstelle  selbst  eine  kaum  gewellte  heile  Linie,  die 
aber  schon  in  seiner  nächsten  Nähe  ihre  Wölbungen  erhebt 
und  zugleich  das  erste  Auftreten  einer  zweiten  kleinen  Welle 
neben  der  grösseren  erkennen  lässt.  Darauf  entstehen  zwei 
ungleich  hohe,  aber  wie  zusammengekoppelte  Flammen,  die 
allmählich  gleich  hoch  werden  und  zuletzt  sich  auch  von 
einander  loslösen,  sodass  sie  dann  eine  Reihe  ganz  regel- 
mässig gleichweit  von  einander  abstehender  Flammen  bilden. 
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üeber  den  Bauch  hinaus,  bis  zum  nächsten  Knoten,  treten 
dann  wieder  dieselben  Erscheinungen  in  umgekehrter  Reihen- 
folge auf.  —  Zwischen  zwei  Knoten  erreicht  die  Flamme 
eine  Höhe  Ton  0,03  bis  0,04  m. 

Dieses  ist  der  Vorgang,  wie  er  sich  in  den  meisten 
Fällen  beobachten  lässt,  doch  kommt  es  auch  in  der  Gegend 
der  Bäuche  vor,  dass  an  derselben  Stelle  die  Flammen  bald 
ganz  gleich  hoch,  bald  von  etwas  verschiedener  Länge  er- 
scheinen, bald  gekoppelt,  bald  in  gleichen  Abständen  von 
einander,  was  seinen  Grund  offenbar  in  der  äusserst  grossen 
Empfindlichkeit  des  Apparates  hat,  der  durch  die  geringsten 
Drückveränderungen  in  der  Gasleitung,  mit  der  er  verbunden 
ist,  beeinfiusst  wird.  Diese  ausserordentliche  Empfindlichkeit 
d^r  Vorrichtung  hat  aber  beim  Experimentiren  nichts  Nach- 
theiliges, denn  bemerkt  man,  dass  beim  Durchgange  durch 
eine  Knotenstelle  die  Flamme  grösser  und  heller  bleibt,  als 
sie  ursprünglich  regulirt  gewesen  war,  so  gleitet  man  mit 
ihr  an  das  Ende  der  Pfeife  und  stellt  sie  vermittelst  der  Mikro- 
meterschrauben sofort  wieder  richtig  ein. 

Damit  diese  Experimente  gut  gelingen,  muss  die  Pfeife 
laut  und  rein  tönen,  auch  keinen  zu  tiefen  Theilton  geben. 
Ich  erhielt  die  besten  Resultate  mit  den  Tönen,  welche  über 
'c  [ut^  hinauslagen. 

PaTris,  Mai  1881. 


in.     lieber  das  Leitungsvermögen  der  Metalle  für 
Wärme  und  ElectricUüt; 
van  L.  Larenz  in  Kopenhagen. 

(Fortsetzung  von  p.  447.) 


Nach  Beendigung  dieser  Versuche,  die  von  Januar  bis 
October  1880  gedauert  hatten,  wünschte  ich,  namentlich  auf 
Veranlassung  der  inzwischen  von  Hrn.  H.  F.  Weber M  ver- 
öffentlichten Beobachtungsresultate,    welche   in   auffallender 


1)  H.  F.  Weber,  Berl.  Monatsber.  1880.  p.  457. 
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Weise  von  den  meinigen  abweichen,  die  Bestimmungen  der 
W&rmeleitangsyennögen  der  Stangen  auf  eine  von  der  zuerst 
befolgten  vollkommen  verschiedene  Weise  zu  wiederholen. 
Ich  wählte  für  diesen  Zweck  die  Methode  von  Forbes:  die 
Beobachtung  des  stationären  Temperaturzustandes  der  an 
dem  einen  Ende  erwärmten  Stangen,  und  die  Beobachtung 
der  Erkaltung  der  zuerst  gleichf&rmig  erwärmten  Stangen 
durch  die  äussere  Wärmeleitung.  Um  zugleich  die  Anwen- 
dung des  früher  benutzten  Erwärmungsapparates  zu  vermei- 
den, beschränkte  ich  mich  darauf,  die  Versuche  in  freier 
Luft  bei  der  Temperatur  des  Zimmers  auszuführen. 

Ich  fing  diese  Untersuchung  mit  Beobachtungen  über 
die  sogenannte  äussere  Wärmeleitung  an,  indem  ich  er- 
wärmte Körper  von  verschiedenen  Grössen  und  Formen  in 
Bezug  auf  ihre  Erkaltung  in  der  freien  Luft  untersuchte. 

Zur  Berechnung  dieser  Beobachtungen  wandte  ich  die 
in  der  neueren  Zeit  eingeführte  Formel  fUr  die  äussere 
Wärmeleitung  an,  nach  welcher  die  von  der  Oberflächen- 
einheit in  der  Zeiteinheit  an  die  Umgebungen  abgegebene 
Wärmemenge  durch  am  (1  +  ßu)  ausgedrückt  wird,  wo 
durch  u  der  Temperaturüberschuss  des  Körpers  über  die 
Temperatur  der  Umgebungen  und  durch  h  und  ß  zwei 
von  u  unabhängige  Oonstanten  bezeichnet  werden.  Diese 
Form  genügte  auch  so  lange,  als  die  Beobachtungen  sich 
nur  von  einer  Anfangstemperatur  u^  bis  auf  ungefähr  \Uq 
erstreckten,  allein  wenn  die  Beobachtungen  noch  weiter  fort- 
gesetzt wurden,  so  wichen  sie  merklich  von  den  berechneten 
Werthen  ab. 

Da  diese  empirische  Formel  mich  deswegen  nicht  ganz 
befriedigen  konnte,  versuchte  ich  es,  auf  theoretischem  Wege 
zu  einer  brauchbareren  Formel  zu  gelangen.  Der  erste 
Schritt  in  dieser  Richtung  ist  von  Hm.  A.  Oberbeck*)  ge- 
macht, allein  indem  dieser  Forscher  die  Lösung  durch 
Beihenentwickelungen  nach  steigenden  Potenzen  des  Aus- 
dehnungscoöfficienten  des  umgebenden  Gases  herbeizuführen 
versucht  hat,  ist  es  ihm  nur  gelungen,  eine  für  stark  ver- 


1)  Oberbeck,  Wied.  Ann.  7.  p.  271.  1879. 
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dünnte  Gase  geltende  Lösung  zu  finden,  während  ihm  durch 
dieses  Verfahren  die  eigenttiche  praktische  Lösung  der  Auf- 
gabe ganz  entfallen  ist. 

Eine  Platte  von  der  Höhe  H  und  unendlich  grosser 
Breite  sei  vertical  aufgehängt  und  auf  einer  constanten  Tem- 
peratur erhalten.  Es  entstehen  dadurch  in  der  umgebenden, 
kälter  angenommenen  Luft  aufwärts  gerichtete  Strömungen, 
und  wird  angenommen,  dass  die  horizontalen  Strömungen 
vernachlässigt  werden  können,  so  foQ^t  hieraus,  dass  der 
Luftdruck  p  überall  in  derselben  horizontalen  Ebene  als 
gleich  gross  betrachtet  werden  kann,  während  derselbe  sich 
dagegen  von  der  einen  horizontalen  Schicht  bis  zur  anderen 
ändert. 

Es  sei  w  die  verticale  G-eschwindigkeit,  ri  der  Beibungs- 
coefficient,  q  die  Dichtigkeit  der  Luft  und  g  die  Beschleu- 
nigung der  Schwere.  Alsdann  wird  mit  den  gemachten  Vor- 
aussetzungen die  Gleichung  für  die  Bewegung  der  Luft: 

Ferner  sei  T  die  absolute  Temperatur  der  Umgebungen 
in  unendlicher  Entfernung  von  der  Platte,  T  +  ß-  die  Tem- 
peratur im  Punkte  .t,  z,  c  die  Wärmecapacität  bei  constan- 
tem  Druck  und  k  das  Wärmeleitungsvermögen  der  Luft. 
Alsdann  ist  die  Gleichung  für  die  Bewegung  der  Wärme: 

Ein  Theil  der  Aenderung  von  ß-  rührt  davon  her,  dass 
die  Luft  sich  beim  Aufsteigen  ausdehnt.  Allein  die  dadurch 
erfolgte  Erkältung  beträgt  nur  0,0001^  C,  wenn  die  Luft  um 
1  cm  in  die  Höhe  gestiegen  ist,  und  diese  kleine  Grösse  wird 
hier  vernachlässigt  werden  können. 

Wenn  die  Dichtigkeit  der  Luft  in  unendlicher  Entfer- 
nung von  der  Platte  [x^(x:)  durch  q  bezeichnet  wird,  so 
hat  man: 

QT^Q^T+ß-)    ^    und        ^  +  Pir  =  0, 

also  ist:         ^f  +  pV  =  ((>'-  0)9="-  5^  ^^- 
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Für  den  stationären  Temperaturzustand  gehen  jetzt 
die  Gleichungen  (1)  und  (2)  in  die  folgenden  über: 

Die  Coefficienten  des  letzten  Gliedes  dieser  beiden  Glei- 
chungen werden  im  Folgenden  als  constant  betrachtet  wer- 
den.   Es  wird  also  in  diesen  Coefficienten  ^  wegfallen. 

Betrachten  wir  jetzt  die  Vorgänge  in  der  zwischen  zwei 
durch  den  unteren  und  oberen  Rand  der  Platte  gelegten 
horizontalen  Ebenen  befindlichen  Luftschicht.  Die  Luft 
steigt  durch  die  untere  Ebene  mit  einer  von  x  abhängigen 
Geschwindigkeit  w  empor  und  bewegt  sich  ohne  beträcht- 
Uche  Geschwindigkeitsänderungen  nach  der  oberen  Ebene, 
wogegen  derselbe  Luftstrom  mit  einer  von  T  nur  wenig  ver- 
schiedenen Temperatur  anfängt,  sich  alsdann  schnell  bis  zu 
T-h  1?-  erwärmt  und  bei  dieser  Temperatur  verharrt  Je 
grösser  die  Höhe  der  Platte,  und  je  näher  der  Luftstrom 
an  der  Platte  gelegen  ist,  um  so  besser  werden  diese  An- 
nahmen der  Wirklichkeit  entsprechen,  und  da  die  Vorgänge 
überhaupt  vornehmlich  von  den  Bewegungen  und  Erwär- 
mungen der  am  nächsten  der  Platte  gelegenen  Luftschichten 
bedingt  sind,  so  werden  kaum  grössere  Fehler  durch  die 
UeberfÜhrung  dieser  Annahmen  auf  beliebig  entfernte  Schich- 
ten begangen  werden.  ^ 

Unsere  Voraussetzungen  gehen  also  darauf 'hin,  dass  w 
von  z  =  0  bis  z  =  jBT  eine  von  z  unabhängige  Function  von 
x  ist,  und  dass  sowohl  d-  als  d&ldz  für  ^r  =  0,  gleich  0  sind, 
wogegen  dß-jäz  mit  wachsendem  z  schnell  wächst  und  wieder 
zu  Null  zurückkehrt,  in  der  Weise,  dass  &  schon  bei  einem 
gegen  H  kleinen  Werth  von  z  einen  constanten  Werth  er- 
r  eicht.  In  der  Grenzebene  z^^  H^  werden  sowohl  tr  als  tS* 
als  constant  betrachtet 

Durch  Multiplication  der  Gleichungen  (8)  und  (4)  mit 
dzjH  und  Integration  von  z=sO  bis  z^H  erhalten  wir 
demnach: 
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(5)  0=.4  +  ff« 


(6)  '^=rc5^' 


an  welche  Gleichungen  sich  die  folgenden  Grenzbedingongen 

anschliessen : 

,9-  «  &Q  und  ?c?  «  0  fttr  ;f  =  0, 

19-  =:  0    und  IT  Ä  0  fur  J?  =  00 . 

Es  ist  also  &Q  die  Temperatur  der  Platte 

Wenn        x  ^  aiv\        lo  =  /?«?',        ^s^id-^^' 

gesetzt  wird,  bo  können  cc  und  ß  so  gewählt  werden ,   dass 

die  Differentialgleichungen  in: 

(7)  0  =  ^-+l%    und     *'.'^^^ 

übergehen,  indem  alsdann: 


"'■"  l/^-c<7*o'  ^       V     VCT 

gesetzt  werden  muss.     Die  Grenzbedingungen  werden: 
&'=  1  und  M?'=0  für  /=  0, 
ir=  0  und  ir'=  0  für  4?'=  00. 
Da  alle  Coefficienten  jetzt  reine  Zahlen  sind,  so  können 
die  Integrale  der  Gleichungen  (7)   auch  nur  reine  Zahlen- 
coefficienten  enthalten. 

Wenn  L  die  Wärmemenge,  welche  von  jedem  Quadrat- 
centimeter  der  Plattenoberfläche  in  der  Secunde  an  die  Luft 
abgegebej^  wird,  bezeichnet,  so  ist: 

tind  wenn  der  Werth  von  a  eingesetzt  wird: 
(8)  L^N^f^^.V^rf,^ 

lax  J«'s=o 

eine  reine  Zahl  ist,  die  später  bestimmt  werden  wird.    Für 

die  vollkommenen  Gase  ist  bekanntlich  crjjk  nahezu  gleich  1. 

Obschon  das  so  gefundene  Resultat  nur  als  eine  erste 

Annäherung  betrachtet    werden  kann,    so   drückt   dasselbe 
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auffallend  genau  die  Gesetze  der  äusj 
Die  Yon  Dulong  undPetit*)  aus/ 
geleitete  Formel  für  die  Erkaltu 
dieselbe  nur  von  der  Leitung  und  de. 
gebenden  Gases  abhängt,   ist  mp^&^,    x. 
schwindigkeit  ist  der  Wärmeabgabe  L  propo«. 
p  wird  hier  auch  p  gesetzt  werden  können. 

Für  alle  Gase,  die  untersucht  wurden,  wurde  •. 
gefunden,  während  die  Gl.  (8)  b  =  1,25,  also  fast  gena^ 
nämlichen  Werth  gibt.    Ferner  fanden  Dulong  und  Pei. 
für  atmosphärische  Luft  c  =  0,45,  für  Wasserstoff  c  =  0,315, 
fär  Kohlensäure  c  »  0,517,  für  Aethylen  c  =»  0,501,  während 
unsere  Gleichung  c  =s  0,5  für  aUe  Gase  gibt. 

ferner  verhielten  sich  dieWerthe  von  m  für  atmosphä- 
rische Luft,  Wasserstoff,  Kohlensäure  und  Aethylen  wie 
1 : 3,46 : 0,965 : 1,33,  während  die  entsprechenden,  mittelst  der 
Gleichung  (8)  berechneten  Verhältnisse  1  :  2,46  :  0,85  :  1,07 
sind.  Hier  finden  zwar  grössere  Abweichungen  statt,  allein 
wenn  die  Berechnung  der  Versuche  von  Dulong  in  der 
Weise,  wie  es  Stefan*)  angegeben  hat,  corrigirt  wird,  so 
findet  man  z.  B.  für  Wasserstoff  anstatt  3,46  die  Zahl  3,11, 
die  schon  dem  Werthe  2,46  bedeutend  näher  liegt. 

Endlich  haben  auch  Dulong  und  t^etit  den  Coefficien- 
ten  m  von  der  absoluten  Temperatur  unabhängig  gefunden. 
Wenn  die  von  Winkelmann,  Obermeyer  und  E.  Wiede- 
mann^) für  die  Temperaturcoefficienten  gefundenen  Werthe 
von  k,  Ti  und  c  in  die  Gleichung  (8)  eingesetzt  werden,  so 
ergeben  sich  auch  nur  ziemlich  geringe,  von  der  absoluten 
Temperatur  abhängige  Aenderungen  in  den  Werthen  von  Z, 
indem  nämlich  diese  Werthe  für  atmosphärische  Luft  und 
Wasserstoff  nur  um  —0,14,  Kohlensäure  +0,04,  Aethylen 
+  0,13  Proc.  für  1«  C.  erhöht  werden. 

Der  in  die  Gleichung  (8)  eingehende  Zahlencoefficient  N 
lässt  sich  folgendermassen  bestimmen.  Man  setze  x^  log  1/(1  ^y) 

1)  Dulong  u.  Petit,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  7«  p.  225 — 264  o. 
337-367.  1817. 

2)  Stefan,  Wien.  Ber.  79.  ü.  p.  1.  1879. 

3)  Siehe  Theorie  der  Gase  von  0.  E.  Meyer,  p.  101  u.  201.  1877. 
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..V     entwickele  ß-'  und  to  in  Keihen  nach  auüsteigenden  Po- 
jzen  von  y: 

(P       *'«  1  +  ftiy  +  hy^  +  ••  •,       w  =  «ly  +  «ay*  +  ••• 

Die  Grenzbedingungen  sind: 

&'^  1  und  ti?'=  0  für  y  =  0, 
&'^  0  und  «?'=  0  für  y  ==  1. 
Werden  nach  und  nach  mehrere  Glieder  der  Reihen  fur 

&'  und  w  in  die  Gleichungen  (7)  eingesetzt,  so  ergeben  sich 

für  b^  die  folgenden  Convergenten: 

-  1,     -  0,6667,     -  0,5902,     -  0,5642,     -  0,5539, . . . 

Die  80  nacheinander  gefundenen  Werthe  von  b^  convergiren 

nahezu  gegen  —0,548...    Nun  ist: 

"~  L^^' J«'=o  "  L  <^y  Jy=o  ~"    ^' 
also:  iV=  0,548... 

*  Für  die  atmosphärische  Luft  bei  gewöhnlichem  Drucke 
und  0*^  haben  ferner  die  übrigen  in  (8)  eingehenden  Coeffi- 
cienten  die  folgenden  Werthe: 
y  «  981 ,        Q^  0,001  294,        Ti^  0,000 19,        Ä=O,OOO050, 

c  =  0,238, 
woraus  folgt:  Z'=  0,000  096 .  H^i  ß-^^  • 

Durch  Versuche,  deren  Einzelheiten  ich  hier  übergehe, 
habe  ich  für  eine  Messingplatte  von  11  cm  im  Quadrat: 

i  =  0,000  125  Ä^~i#o* 
gefunden.  Da  der  Coefficient  für  eine  unendlich  breite  Platte 
merklich  kleiner  werden  wird,  so  muss  auch  diese  Probe  fur 
die  Richtigkeit  der  Theorie  als  genügend  betrachtet  werden. 
Wenn  also  der  Exponent  b  der  Dulong'schen  Formel 
gleich  I  gesetzt  wird,  und  wenn  femer  das  Stefan'sche  Emis- 
sionsgesetz angenommen  wird,  so  wird  die  Erkaltungsge- 
schwindigkeit eines  in  der  Luft  aufgehängten  Korpers  durch: 

ausgedrückt  ^werden  können,  wo  T  und   T^  die  absoluten 
Temperaturen    des    Körpers    und    der   Umgebung,   m  die 
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Masse,  c  die  Wftrmecapacitftt,  q  die  Oberfläche  des  Körpers 
nnd  a  und  X  constants  Oo^f&cienten  sind. 

Bei  schwächeren  Erwärmungen  kann  die  Ausstrahlung 
mit  T—  TJj  =  *  proportional  angenommen  werden,  und  die 
Formel  reducirt  sich  alsdann  auf: 

(10)  ^^=.A,*(l+r;^9'*), 

wo  k  und  I?  Constanten  sind.    Wird  &  ^  &q  für  ^  =.  0  ge- 
setzt, so  ergibt  sich  hieraus: 


(,1)  '-4'»«f=k- 


Als  Beispiel  von  der  Anwendbarkeit  dieser  Formel 
theile  ich  einen  mit  einem  mit  Quecksilber  gefüllten  Cylin- 
der von  gefirnisstem  Messingblech  angestellten  Erkaltungs- 
versuch mit.  Der  Cylinder  war  horizontal  aufgehängt, 
die  Länge  desselben  betrug  15,85  cm,  der  Durdmiesser 
3,82  cm.  Der  .Wasserwerth  wurde  gleich  83  g  Wasser  ge- 
funden. Die  Temperatur  wurde  auf  einem  in  ^/\q  Grade 
eingetheilten  Thermometer  abgelesen.  Die  Beobachtungen 
waren: 

i9-  =  12,9«,      9,9^      6,9«      2,4<>,       1,4« 
^  =     0    ,      496,      1207,     8473,     4733  See. 
W)=    0    ,      499,      1208,     3470,    4733    „ 

Die  berechneten  Werthe  von  t  entsprechen  h  =  0,000  246  3, 
1/  =  0,63. 

Noch  weiter  kann  die  Formel  für  die  Erkaltungsge- 
scb windigkeit  reducirt  werden  in  den  Fällen,  wo  die  Wärme- 
abgabe durch  Strahlung  nur  gering  ist  gegen  diejenige  durch 
Leitung.     Man  erhält  alsdann: 

(12)  -S-^**' 
mit  nur  einer  Constante  7,  und  daraus: 

(13)  t^±{&-^-&-^. 

Diese  Formel  findet  besonders  bei  kleineren  Körpern 
mit  metallischer  Oberfläche  eine  gute  Anwendung.  Die  Grösse 
eines  Körpers  übt  nämlich  einen  grossen  Einfiuss  auf  den 
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OoSfficienten  der  äusseren  Wärmeleitong  aus,  wa&  ich  an 
einigen  Beispielen  zeigen  werde.  Es  wird  hieraus  zugleich 
eine  Erklärung  der  grossen  Unterschiede  in  den  von  Ter- 
schiedenen  Beobachtern  gefundenen  Werihen  des  Goefficien- 
ten  der  äusseren  AVärmeleitung  herrorgehen. 

Bei  der  Berechnung  meiner  theUs  mit  Thermometern, 
theils  mit  Thermoelementen  ausgeführten  Versuche  bin  ich 
▼on  dem  von  Graetz  ^)  für  das  Glas  angegebenen  Emissions- 
coefficient  er  =  1,085 .  lO-i*  ausgegangen.  Durch  eigene  Ver- 
suche habe  ich  diesen  Cogfiicienten,  wenn  derjenige  des  Glases 
als  Einheit  genommen  wird,  für  gefirnisstes  Messing  gleich 
0,79,  für  blankes  Messing  gleich  0,11  gefunden.  Für  alle 
rein  metallische,  polirte  Oberflächen  wurde  sehr  nahe  der- 
selbe Coefficient  gefunden,  doch  bildeten  das  Antimon  und 
das  Wismuth  in  dieser  Beziehung  merkliche  Ausnahmen, 
indem  diese  Metalle  8-  bis  4  mal  mehr  als  die  anderen  aus- 
strahlten. 

Die  Beobachtungen  ergaben  folgende  Werthe  des  Coeffi- 
cienten  X  (Gleich.  9): 

Horizontal  aufgehängte  Cylinder: 

1.  Durchmesser  3,82  cm,  Länge  15,85  cm,    Ä  =  0,000  069 

2.  „  1,5     „         „       23,8     „      ;i  =  0,000090 

3.  „  0,46   „         „        800     „      Ä  =  0,000 166 
Kugeln: 

1.  Durchmesser  10,64  cm,  A  =  0,000055 

2.  „  4,74   „  Ä  =  0,000  074. 
Die  Kugeln  waren  hohl,  und  die  Beobachtungen  wurden 

sowohl  mit  den  leeren  als  mit  den  mit  Quecksilber  gef&llten 
Kugeln  angestellt  Ebenso  wurden  Versuche  mit  einem  6  cm 
langen  Stück  der  einen  Messingstange  angestellt,  und  als 
nachher  der  Cylinder  ausgebohrt  und  mit  einem  Messing- 
pfropfen verschlossen  war,  wurden  die  Versuche  wiederholt 
Obschon  in  dieser  Weise  sehr  verschiedene  Erkaltungsge- 
schwindigkeiten bei  ungeänderter  Oberfläche  erhalten  wurden, 
so  zeigte  sich  doch  keine  Aenderung  in  der  äusseren  W&nne- 
leitung.    Es  ist  dieses  Resultat  von  Belang  für  alle  über  die 


1)  Graetz,  Wied.  Ann.  11.  p.  913.  1880. 
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innere  Wärmeleitung  der  Metalle  ausgeführten  Yersuche^ 
da  bei  diesen  immer  vorausgesetzt  wird,  dass  die  Wärme* 
abgäbe  an  die  Umgebungen  bei  derselben  Temperatur  die- 
selbe jei,  es  sei  die  Temperatur  des  erwärmten  Körpers  con- 
stant oder  variabel.  Diese  Frage  kann  nur  durch  Versuche 
beantwortet  werden,  denn  es  wäre  aus  theoretischen  Gründen 
recht  wohl  möglich,  dass  die  Erkaltungsgeschwindigkeit  selbst 
auf  die  äussere  Wärmeleitung  einen  Einfluss  ausüben  werde 
können.  Man  wird  sich  zum  Beispiel  einen  erwärmten,  von 
einem  schlechten  Wärmeleiter  umgebenen  Körper  in  irgend 
einer  Weise  so  schnell  abgekühlt  denken  können,  dass  der- 
selbe sogar  Wärme  von  der  im  voraus  erwärmten  Um- 
gebung empfangen  werde.  Wenn  der  Körper  von  der  Luft 
umgeben  wäre,  würden  indessen  gleichzeitig  stärkere  Strö- 
mungen entstehen,  wodurch  die  entgegengesetzte  Wirkung 
herbeigeführt  würde. 

Nach  Beendigung  dieser  Voruntersuchungen  wurden  die 
Stangen,  mit  Ausnahme  der  Magnesiumstange,  galvanoplas- 
tisch mit  Nickel  überzogen.  Leider  ging  die  Antimonstange 
beim  Putzen  auf  der  Drehbank  entzwei,  und  von  der  Zinn- 
stange war  bei  den  früheren  Versuchen  so  viel  abgeschnitten, 
dass  die  Länge  derselben  sich  unzureichend  zeigte.  Es  blieben 
also  nur  neun  Stangen  für  die  folgenden  Versuche  übrig. 

Die  Versuche  wurden  in  folgender  Weise  ausgeführt. 
Das  eine  Ende  der  zu  untersuchenden  Stange  war  an  den 
kleinen  Erwärmungsapparat,  welcher  mir  früher  bei  den  Be- 
stimmungen der  Wärmecapacitäten  gedient  hatte,  angebracht 
Der  Apparat  enthielt  Alkohol,  welcher  mittelst  einer  Lampe 
im  Sieden  erhalten  wurde.  Die  drei  Decimeter  über  der 
Tischplatte  horizontal  angebrachte  Stange  war  mittelst  meh- 
rerer Schirme  sowohl  gegen  den  Erwärmungsapparat,  als 
gegen  seitliche  Luftzüge  geschützt.  Wenn  nach  Verlauf  von 
gegen  fünf  Stunden  die  Temperatur  der  Stange  sich  stationär 
zeigte,  wurden  die  Temperaturen  der  verschiedenen  Löcher 
der  Stange  der  Reihe  nach  mittelst  eines  einzigen  Thermo- 
elementes gemessen.  Die  Drähte  des  aus  einem  0,2  mm  dicken 
Neusilberdraht  und  einem  0,1  mm  dicken  Kupferdraht  be- 
stehenden Thermoelementes  waren  an  dem  einen  Ende  neben 
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einander  gelegt  und  an  der  Spitze  zuBammengeldthet  Sie 
waren  beide  bis  an  die  Spitze ,  welche  bis  znr  Mitte  des 
Loches  eingesteckt  wurde,  von  einander  isolirt  Eän  kleber 
Tropfen  Oel  war  im  voraus  in  alle  Löcher  eingebracht  Die 
beiden  anderen  Drahtenden  des  Thermoelementes  waren  mit 
den  zum  Galvanometer  und  zu  dem  Messdrahte  ftlhrenden 
Leitungen  verbunden,  und  die  beiden  Verbindungsstellen 
waren  in  zwei  auf  dem  Tisch  stehenden  Gläsern  mit  Queck- 
silber angebracht  Im  übrigen  wurden  die  Messungen  auf  die- 
selbe Weise  wie  früher  ausgeführt.  57,7  mm  des  Messdrahtes 
entsprachen  bei  einem  Widerstände  von  112  S.-E.  1^  C. 

Nach  beendigter  Messung  der  Temperaturen  der  Löcher- 
reihe wurde  die  Stange  gleichförmig  bis  auf  eine  hinl&ng- 
liche  hohe  Temperatur  erwärmt,  wonach  sie  wieder,  an  zwei 
seidenen  Faden  aufgehängt,  an  den  früheren  Ort  zurückge- 
führt wurde,  während  hier  alles  unverändert  blieb.  Nur  be- 
fand sich  jetzt  die  Stange  ausserhalb  des  vor  dem  Erwär- 
mungsapparat angebrachten  Schirmes,  und  die  dadurch  ent- 
standene Oeffnung  in  dem  Schirme  war  verstopft  Das 
Thermoelement  wurde  in  eines  der  Löcher  der  Stange  ange- 
bracht, und  die  Beobachtungen  gingen  jetzt  darauf  aus,  die 
Zeitmomente,  wenn  die  Temperatur  gewisse  feste  Punkte  des 
Messdrahtes  passirte,  zu  bestimmen. 

Aus  den  folgenden  Beobachtungen  über  die  Erkaltung 
wird  hervorgehen,  dass  die  Gleichung  (18),  die  nur  eine  ein- 
zige Constante  enthält^  zur  Berechnung  der  Beobachtungen 
vollkommen  genügt.  Wenn  also  die  in  den  Einheiten  des 
Messdrahtes  gemessene  Temperatur  mit  u  bezeichnet  wird, 
so  erhalten  wir  für  die  Erkaltungsversuche  die  einfache 
Gleichung: 

(14)     •  ^  =  i-(;r+-w,-^), 

während  die  den  bei  stationären  Temperaturen  angestellten 
Versuchen  entsprechende  Differentialgleichung  in: 

übergeht,  wo  wie  früher  a  s=  {cdjk)   ist.     Die  beiden  Gon- 
stanten   /'  und  /  verhalten  sich  wie  der  cylindrische  Theil 
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der  Oberfläche  der  Stange  zu  der  ganzen  Oberfläche  der- 
selben. Wenn  d  der  Durchmesser,  L  die  Länge  der  Stange 
ist,  so  ist  also  /':/=  1:{1  +dj%L). 

Die  Löcher,  deren  Temperaturen  gemessen  wurden,  wa- 
ren von  dem  freien  Ende  der  Stange  um  1,  3,  5 ...  cm  ent- 
fernt.   Die  gemessenen  Temperaturen  seien  Mj,  Mg,  Wg... 

Wenn  die  Stange  um  soviel  verlängert  gedacht  wird, 
dass  die  cylindrische  Oberfläche  um  den  Flächeninhalt  der 
Endfläche  vergrössert  wird,  und  die  Endfläche  der  verlänger- 
ten Stange  als  für  die  Wärme  undurchdringlich  angenom- 
men wird,  so  würde  die  Wärmeabgabe  der  Stange  nahezu 
dieselbe  werden.  Wird  die  Verlängerung  durch  «  bezeichnet, 
so  ist  also  €  =  J  ^  =  0,375,  indem  d  für  alle  Stangen  gleich 
1,5  cm  ist 

Wir  erhalten  demnach: 

g  =  Ofür.=  -«, 

wenn  der  Anfangspunkt  der  Coordinate  in  die  wirkliche 
Endfläche  der  Stange  gelegt  wird.  Aus  der  Gleichung  (15) 
ergibt  sich  jetzt: 

X 
—  « 

und  durch  Integration  dieser  Gleichung: 

2n+l  2n+l  2n+l 

J  2|daf=tt2n+i— tt2n~i=ö^'|2jtt*</.r-|-Jw^  (27i--l— r)rfar|. 

2n— 1  — «  2n  — 1 

Die  letzteren  Integrale  können  in  Summen  verwandelt 
werden.    Es  sei: 

*1  =»  (1  +  i  «)  ^^        ^2"-l  =  *1  +  ^8*  +  "6*  +  •  •  •  4n-l  ; 

man  erhält  alsdann  mit  grosser  Annäherung: 

^2n  +  l-"2»-.l  =  4«^'pa„-l  +  A(4n  +  l-4n-l)]- 

Wird  hier  w=  1,  2,  3...wi  gesetzt,  so  ergibt  sich  duroh 
die  Summation  dieser  m  Gleichungen: 

ADD.  d.  Phys.  o.  Ghexn.  N.  F.   Xm.  38 
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gesetzt  ist. 

Die  Ausführung  der  Berechnung  wird  sogleich  beispiels- 
weise erleutert  werden. 

Blei.    Die  Temperatur  des  Locals  *  =  3,1  ^  C. 

Der  Widerstand  im  Stromkreise  des  Messdrahtes  >F= 
112  S.-E. 

Die  Länge  der  Stange  L  =  23,7  cm. 

1.  Der  Erwärmungsversuch  bei  stationärem  Temperatur- 
zustande ergab  die  folgenden,  den  u^,  u^,  '<5  •  •  •  entsprechen- 
den Temperaturen: 

u  =  315,  324,  340,  364,  399,  439,  489,  558  mm. 

Die  Berechnung  wird  nach  dem  folgenden  Schema  aus- 
geführt: 


u 

ui 

,   i 

1 

8 

4al' 

1 

315 

1327 

1576  ; 

1580 

0,005  7 

3 

324 

1375 

2951 

4538 

0,005  5 

5 

340 

1460 

4411  I 

8960 

0,005  5 

7 

364 

1590 

6001  1 

14977 

0,005  6 

9 

399 

1783 

7784  ' 

22780 

0,005  44 

11 

439 

2009 

9798  , 

32597 

0,005  34 

13 

489 

2300 

12098  . 

44724 

0,005  43 

15 

558 

2712 

—   1 

— 

— 

-     i     708     I       - 


—       I     130156     I     0,005  440 


Die  erste  Verticalreihe  gibt  die  Entfernung  vom  Stab- 
ende in  Centimetern  an,  die  folgenden  Eeihen  enthalten  v^, 
«3, ...,  u^ij  Mg*, . . .  u.  s.  w.  Die  letzte  Reihe  enthält  die 
Quotienten  (1^3  —  u^)/  -Sj,  (wg  —  Mj )/&,,.. .,  welche  die  den  nach- 
einander beobachteten  Temperaturen  u^^  u^, ...  entsprechen- 
den Werthe  von  4  a/'  angeben.  Als  der  endliche  Werth  von 
4a/'  wird  der  Quotient: 

angenommen. 

2.  Der  unmittelbar  darauf  angestellte  Erkaltungsversuch 
ergab  f&r: 

«  =  600,     500,    400,    300  mm 
/«     0,     114,    264,    463  See. 
f(bT.)«=     0,     114,    261,    463     „ 
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Die  Berechnung  von  t  ist  mittelst  der  Gleichung  (14) 
ausgefEkhrt,  indem  /«:  0,000  880  4  gesetzt  ist  Diesem  Werthe 
Ton  /  entspricht  /'»  0,000  320 8,  also  ist: 

.  0,005  440  ,„«. 

*"       0,000  820  3  ^  ^^'^^ 

bei  ungefähr  10  <>  C. 

Die  nach  meiner  ersten  Methode  ausgeftthrten  Versuche 
ergaben  4a  =  16,84  bei  19«  C. 

Messing  (roth).    *  =  2,2«,     fF»  62  ».-E.,    L  »  28,8. 

1.  « =  366,    872,    378,    886,    400,    419,    438,    461, 
woraus :  4  a  r  »  0,001  974. 

2.  K  =  600,    500,    400,    800, 
<=     0,    287,    549,     971, 

*(b«r.)=     0,    239,    547,     970, 

/  =  0,000 157  6,    /'  =  0,000 152  8, 
4a  =  12,92  bei  16«  (früherer  Versuch  12,02  bei  21«). 

Nensüber.    t9-  =  2,9«,    W  =  62  S.-E.,    L  =  23,8. 

1.  a  =  361,    377,    396,    434,    488,    545,    635, 
woraus :  4  a  /'  =  0,006  836. 

2.  «  =  600,    600,    400,    300, 
t  =     0,    237,    539,    955, 

<(b«r.)=      0.    236,    539,    956. 

l  =  0,000 160  0,    V  -  0,000 155  1, 
4a  =  44,07  bei  17»  (früherer  Versuch  42,80  bei  19"). 

Cadmimn.    t9-  =  3,4«,     W^  62  S.-E.,    L  =  28,8. 

1.  M  =  368,    372,    380,    892,    409,    429,    454, 
woraus:  4o  /'  =  0,002  272. 

2.  a  =  600,    500,    400,    350,    300,    250,    200, 
<=     0,     138,    826,    439,     578,     743,    961, 

<(!,«.)=      0,    142,    325,    439,    576,    745,    962, 
/  =  0,000  265  6,    /'  =  0,000  257  5, 
4a  =  8,82  bei  17«  (ftliherer  Versuch  8,927  bei  24«). 

Kupfer.    #  =  4,3»,    »'=62S.-E.,    i»23,8. 
1.  a  =  331,    331,    333,    337,     342,     347,    352,    359, 
woraus :  4  a  /'  =  0,000  656. 
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2.  M  =  600,  •  500,    400,    350,      300,      250, 
/«      0,    251,    592,    805,     1047,     1358, 

<(ber.)=      0,    259,    592,    801,     1050.     1358, 
/  =  0,000  145  6,    r  =  0,000 141  2, 
4a  =  4,65  bei  16"  (früherer  Versuch  4,43  bei  19"0- 

Messing  (gelb).    i9-  =  3,2«,     fF=62S.-E.,    Z  =  25,2. 

1.  « 3»  341,    345,    353,    365,    380,    400,    424,    450, 
woraus:  4a/'  =  0,002  420. 

2.  M  =  600,    500,    400,    300, 
t=     0,    237,    538,    962, 

f  (!>«.)=      0,    236,    539,    956, 

/  =  0,000  1600,    r«  0,000 155  3, 
4a  =  15,58  bei  17»  (früherer  Versuch  13,73  bei  20»). 

Wismiith.    t^  =  1,6«,     fr=  112  S.-E.,    /.  =  21,4. 

1.  M  =  127,    138,     163,    202,    255,    329,    439, 
woraus:  4a/'  =  0,02323. 

2.  M  =  500,    400,    300,    250,    200, 
<=      0,     130,    317,    442,    601, 

<(b«.)=     0,     134,    318,    442,    601, 
/  =  0,000  362  4 ,    /'  =  0,000  350  1, 
4o  =  66,35  bei  7«  (früherer  Versuch  69,10  bei  0«). 

Eisen,    t?- =  4»,     fr=62  S.-E.,    i  =  23,7. 

1.  «  =  348,    354,    364,    378,    396'),    418,    444,5'),    476, 
woraus:  4o/'  =  0,002  793. 

2.  « » 450,    400,    850,    291, 

*=     0,     184,    409,    677, 
<(b«.)=     0,     185,    402,    678, 

/=x  0,0001400,    /'  =  0,000 135  7, 
4a  =  20,58  bei  18»  (früherer  Versuch  20,24  bei  19*). 


1)  Diese  beiden  Temperaturen  sind  wegen  Verstopfang  der  LScher 
nicht  beobachtet,  sondern  durch  Interpoliren  berechnet 
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Aus  den  durch  die  Erkaltungsversuche  für  die  verschie- 
denen Stangen  gefundenen  Werthen  Ton  /'  kann  durch  Mul- 
tiplication mit  \dcS  {d  der  Durchmesser  der  Stange,  c  die 
Wärmecapacität,  S  die  Dichtigkeit)  die  u^  1  entsprechende 
Wärmemenge,  welche  von  jedem  Quadratcentimeter  Ober- 
fläche der  Stange  in  einer  Secunde  abgegeben  wird,  berech- 
net werden.  Wenn  der  Centigrad  als  Einheit  genommen 
wird,  80  muss  der  so  gefundene  Coefficient  noch  mit  57,7^  für 
W^m  S.-E.  oder  mit  31,94*  für  >r«  62  S.-E.  multipli- 
cirt  werden. 

Die  in  dieser  Weise  1^  C.  entsprechenden,  für  die  ver- 
schiedenen Stangen  berechneten  Coeffidenten  sind: 

Blei   ....  0,000114,  Wismuth   .  .  .  0,000106, 

Cadmium  .  0,000111,  Messing  (roth)  0,000103, 

Aluminium  0,000 109,  Messing  (gelb)  0,000 100, 

Zinn  ....  0,000  109,  Kupfer    ....  0,000  100, 

Neusilber     0,000107,  Eisen 0,000  099. 

Die  üebereinstimmung  dieser  Zahlen  muss  als  befrie- 
digend betrachtet  werden,  da  theils  die  Erkaltungsversuche 
nicht  unter  ganz  identischen  äusseren  Bedingungen  angestellt 
wurden,  theils  die  vernickelten  Oberflächen  auch  nicht  voll- 
kommen gleich  waren.  Es  hatte  z.  B.  die  Bleistange  augen- 
scheinlich die  schlechteste  Politur.  Namentlich  geht  hieraus 
hervor,  dass  sich  die  CoSfficienten  nicht  nach  den  Erkal- 
tnngsgesch windigkeiten  der  Stangen  ordnen,  indem  z.  B. 
die  Wismuthstange,  welche  von  allen  Stangen  am  schnell- 
sten erkaltet,  die  Mitte*  der  Reihe  einnimmt.  Es  bestätigt 
sich  also  auch  bei  diesen  Versuchen,  dass  die  Erkaltungs- 
geschwindigkeit selbst  auf  die  äussere  Wärmeleitung  keinen 
merklichen  Einfluss  ausübt. 

Die  üebereinstimmung  der  gefundenen  Werthe  von  a 
mit  den  aus  den  früheren  Versuchen  hervorgegangenen  muss 
auch  für  alle  Stangen,  mit  Ausnahme  der  einen  Messing- 
stange, als  befriedigend  angesehen  werden.  Ich  betrachte 
jedoch  die  nach  meiner  ersten  Methode  gefundenen  Resul- 
tate als  die  genauesten.  In  Bezug  auf  die  Wismuthstange, 
für  welche  eine  Correction  angebracht  werden  sollte,  geben 
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die  letssteren  Yersache  einen  um  4  Proc.  kleineren  Werih 
für  a  J  welche  Correction  ich  in  die  folgende  Tabelle  ein- 
führen werde.  Diese  Tabelle  enthält  also  die  nach  meiner 
ersten  Methode  gefundenen  Beobachtungsresultate  mit  der 
besagten  Correction  für  das  Wismuth. 


"^10 


-i,*100      *0 


Kupfer  .  .  . 
Magnesium  .  . 
Aluminium  .  . 
Messing  (roth) 
Cadmium  .  . 
Messing  (gelb) 
Eisen  .  .  .  . 
Zinn  .  .  .  . 
Blei  .  .  .  . 
Neusilber  .  . 
Antimon  .  .  . 
Wismuth      .    . 


0,7198  I 

I  0,3760  , 

»  0,3435  \ 

\  0,2460  j 
!  0,2200 
0,2041 
0,1665 

0,1528  ] 

0,0836  I 

I  0,0700  > 
1  0,0442 

I  0,0177  ; 


0,7226 
0,3760 

0,3619 ; 

0,2827  ; 
0,2045  j 
0,2540  I 
0,1627  ! 
0,1423 
0,0764 
0,0887 
0,0396 
0,0164 


45,74     ' 

33,82      1 

1574 

1,858 

24,47     ' 

17,50      1 

1537 

1,398 

22,46 

17,31     ; 

1529 

1,367 

15,75 

13,31      1 

1562 

1,360 

14,41 

10,18      i 

1527 

1,315 

12,62 

11,00      j 

1617 

1,428 

10,37 

6,628    ; 

1605 

1,530 

9,346 

6,524    ; 

1635 

1,334 

5,141 

3,602 

1627 

1,304 

3,766 

8,632    < 

1858 

1,314 

2,199 

1,522    1 

2011 

1,294 

0,929 

0,630 

1900 

1,372 

Wenn  man  die  obigen  und  die  Ton  verschiedenen  anderen 
Beobachtern  gefundenen  Werthe  des  absoluten  Leitungsyer- 
mögens  der  Metalle  für  die  Wärme  zusammenhält,  so  wird 
man  leider  die  grössten  Nichtübereinstimmungen  antre£f<en. 
Gerade  bei  den  neueren  Messungen  von  Tait^)  und  H.  F. 
Weber*),  die  ebenso  das  Leitungs vermögen  für  Electricit&t 
bestimmt  haben,  treten  diese  Nichtübereinstimmungen  am 
schärfsten  hervor.  So  findet  z.  B.  Weber  das  Yerhältniss 
*o/xo  für  Kupfer  gleich  2007,  für  Wismuth  gleich  1288,  wah- 
rend ich  für  Kupfer  1574  (nach  der  zweiten  Methode  1500) 
und  für  Wismuth  1900  gefunden  habe.  Da  indessen  sowohl 
Tait  als  Weber  ihre  Mittheilungen  nur  als  vorläufige  be- 
zeichnet haben,  würde  es  voreilig  sein,  auf  die  möglichen 
Ursachen  der  Nichtübereinstimmungen  hier  einzugehen. 

Aus  den  in  obiger  Tabelle  enthaltenen  Resultaten  meiner 
Beobachtungen  geht  hervor: 


1)  Tait,  Trans.  Roy.  Soc.  of  Ediiib.  1878.  p.  717. 

2)  F.  Weber,  Berl.  Monatsber.  1880.  p.  457. 
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Erstens  für  die  besser  leitenden  Metalle  eine  Bestä- 
tigung des  Gesetzes  von  Wiedemann  und  Franz^  indem 
für  diese  Metalle  das  Yerhältniss  der  beiden  Leitungsver« 
mögen  für  Wärme  und  Electricität  sowohl  bei  0^  als  bei 
100^  nahezu  constant  ist.  Dagegen  wäohst  dieses  Yerhält- 
niss  für  die  schlechteren  Leiter  der  Metalle  stark  mit  ab- 
nehmendem Leitungsvermögen,  wodurch  anscheinend  der 
Uebergang  zu  den  nichtmetallischen  Leitern,  bei  welchen 
bekanntlich,  das  erwähnte  Yerhältniss  noch  weit  grösser  ist, 
vermittelt  wird. 

Zweitens  zeigt  sich  bei  allen  Metallen  (das  £isen 
ausgenommen),  dass  das  Yerhältniss  ^00/^100*^0/^0  constant 
und  nahezu  gleich  1,867  ist.  Man  wird  also  für  die  der 
absoluten  Temperatur  T  entsprechenden  Leitungsvermögen 
k  und  X  für  Wärme  und  Electricität 
k 


K 


=  Tx  Constans, 


haben,  ein  Gesetz,  das  sogar  noch  allgemeiner  gültig  zu 
sein  scheint  als  das  vorige,  indem  auch  Neusilber,  Antimon 
und  Wismuth  sich  in  dieser  Beziehung  wie  die  übrigen 
Metalle  verhalten.  In  sehr  auffallender  Weise  bestätigt  sich 
das  Gesetz  bei  Neusilber  und  Messing,  bei  welchen  die  beiden 
Leitungsvermögen  für  Wärme  und  Electricität  sich  mit  der 
Temperatur  ganz  unregelmässig  ändern.  Dasselbe  gilt  in 
geringerem  Grade  für  das  Aluminium. 

Ich  hatte  schon  im  Jahre  1872^)  die  Yermuthung  aus- 
gesprochen, dass  „das  Yerhältniss  zwischen  der  Leitungs« 
fähigkeit  eines  reinen  Metalles  für  die  Wärme  und  die 
Electricität  proportional  sei  der  Temperatur^  vom  absoluten 
Nullpunkte  an  gerechnet^^  Dass  dieses  Gesetz  auch  für 
Legirungen  gi^ltig  sei,  hatte  ich  damals  nicht  gewagt  anzu- 
nehmen. Ich  kann  jetzt  in  Betreff  der  weiteren  Folgerungen^ 
die  aus  diesem  Gesetz  abgeleitet  werden  können,  auf  die 
citirte  Abhandlung  verweisen,  doch  muss  bemerkt  werden, 
dass  das  nach  den  damals  bekannten  Yerauchen  bestimmte 
Yerhältniss  iJTC  dort  viel  zu  hoch  ausgefallen  ist. 


1)  Lorenz,  Pogg.  Ann.  147.  p.  429.  1872. 
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Es  wttrde  vielleicht  jetzt  nicht  ganz  ohne  Intereese  sein, 
zu  versuchen,  noch  in  Bezog  auf  die  Theorie  einen  Schritt 
weiter  zu  gehen. 

Man  denke  sich  den  folgenden  Versuch  angestellt. 
Ein  Metalldraht  wird  in  sehr  viele  kleine  Stücke  von  der 
Länge  /,  ein  anderer  gleich  dicker  Draht  von  einem  anderen 
Metalle  in  Stttcke  von  der  Länge  /'  zerschnitten.  Diese 
Drahtstücke  werden  abwechselnd  an  einander  gelöthet,  und 
der  so  gebildete  Draht  wird  in  einen  Stromkreis  eingeschaltet 
Durch  den  Strom  entsteht  ausser  einer  Wärmeentwickelung 
im  ganzen  Drahte  auch  eine  besondere  Wärmeentwickelung 
in  der  einen  Hälfte  der  Löthstellen  und  eine  Wärmeab- 
sorption in  der  anderen  Hälfte  derselben.  Es  seien  die 
endlichen  stationären  Temperaturen  dieser  Löthstellen  T^ 
und  7;',  wo  7;  >  Tq  ist. 

In  den  Löthstellen  sind  ferner  thermoelectromotorische 
Kräfte  vorhanden,  welche  infolge  der  mechanischen  Wärme- 
theorie  genau  durch  —ET^  und  +ET^  ausgedrückt  werden 
können,  wo  E  eine  Constante  ist,  und  f&r  beide  Metalle 
vorausgesetzt  wird,  dass  kein  thermoelectrischer  Unterschied 
zwischen  zwei  ungleich  erwärmten  Stellen  desselben  Metalles 
stattfindet  Das  electrische  Potential  wird  alsdann  beim 
Durchgang  des  Stromes  durch  zwei  aufeinanderfolgende 
Löthstellen  um  E{Tq  —  T^)  verringert  Ausserdem  wird 
noch  ein  Verlust  an  Potential  durch  den  Widerstand  der 
Drahtstücke  entstehen,  allein  wenn  die  Stücke  hinlSiig- 
lich  klein  sind,  kann  dieser  Verlust  vernachlässigt  werden. 

unter  derselben  Voraussetzung  können  auch  die  Tem- 
peraturen T  und  T'  in  einem  Punkte  in  einem  der  Stücke 
/  und  l  durch 

T«  2;  +  «^  +  ***^     T'^  Tq  +  dx  +  4'ar> 
ausgedrückt  werden,  wobei  x  von  der  am  nächsten  links 
liegenden  Löthstelle  gerechnet  wird.    Da  das  Ende  des  einen 
Drahtstückes   die    gleiche   Temperatur    mit    dem   Anfangs- 
punkte des  anderen  Stückes  haben  muss,  so  ist: 

r;  ^T,  +  al  +  bi^  und   T,  ^  T^  +  aV  +  *'/'». 

Femer  geben  die  Löthstellen  bei  dem  stationären  Zu- 
stande  ebenso  viel  Wärme   ab,  wie    sie   empfangen.     Di^ 
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von  dem  Strome  an  die  Löthstellen  abgegebenen  Wärme- 
mengen sind,  der  mechanischen  Wärmetheorie  znfolge,  AiET^ 
und  —AiET^^  wenn  ^  die  der  Arbeitseinheit  entsprechende 
Wärmemenge  und  i  die  Stromstärke  ist.  Sind  ferner  k  and 
k'  die  Wärmeleitungsvermögen  der  beiden  Metalle,  q  der 
Durchschnitt  des  Drahtes,  so  folgt: 

Durch  Subtraction  dieser  beiden  Gleichungen  erhält  man, 
mit  Benutzung  der  oben  gegebenen  G-leichung: 

AiE{T,  +  T;)  =  2q{T,  -  T,)  (y  +  y) • 

Der  beim  Durchgange  des  Stromes  durch  zwei  an 
einander  liegenden  Löthstellen  entstandene  Verlust  an  Po- 
tential kann  also  durch: 

T 


E{T^-T^)^AiE^ 


(M) 


ausgedrückt  werden,  wo  T  =  J ( T^  +  T^)  die  mittlere  Tem- 
peratur der  Löthstellen  ist. 

Es  leuchtet  hiernach  ein,  dass  die  thermoelectrischen 
Kräfte  für  sich  Widerstände  hervorbringen,  welche  dem 
gewöhnlichen  Widerstandsgesetze  folgen,  indem  nach  den 
letzteren  der  Potentialverlust  gleich  i  {l  +  V)jqx  sein  würde, 
wenn  durch  m  das  scheinbare  Leitungsvermögen  des  ganzen 
Drahtes  bezeichnet  wird.  Der  Draht  verhält  sich  also  in 
unserem  Versuche,  als  ob  das  Leitungsvermögen  desselben: 


(4  +  |;)(^+n 


wäre. 


Wir  wollen  uns  ferner  denken,  dass  derselbe  Draht 
ohne  Strom  an  dem  einen  Ende  erwärmt,  an  dem  anderen 
Ende  erkaltet  wird,  während  er  übrigens  von  vollkommenen 
Wänneisolatoren   umgeben  ist.     Es  seien    T^j    T^,    T^  die 
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Temperaturen  ^en  drei  an  einander  liegenden  Löthstetten. 
Man  hat  alsdann: 


/JT  /TT  *TT  fft  /T?  /TT 


wenn  A  das  scheinbare  Wärmeleitungsvermögen  des  Drahtes 
darstellt.    Es  folgt  hieraus: 

Die  letztere  Gleichung  gibt  also  das  aus  den  Versuchen 
abgeleitete  Verhältniss  zwischen  den  beiden  scheinbaren  Lei- 
tungsvermögen  für  Wärme  und  Electricität. 

Jeder  Körper  ist  in  seinem  Inneren  disc9ntinuirlich.  Es 
sind  innere  Grenzflächen  vorhanden,  in  welchen  man  zugleich 
die  Gegenwart  von  thermoelectrischenEjräften  oder  nach  einer 
neueren  Betrachtungsweise  von  electrischen  Doppelschichten 
annehmen  muss.  Ein  electrischer  Strom  muss  deshalb  bei  dem 
Durchgange  durch  einen  Körper  dieselben  Wirkungen  wie 
in  dem  oben  beschriebenen  Versuche  hervorbringen.  So  wie 
hier  spielt  ein  eigentlicher  electrischer  Widerstand  gegen 
denjenigen,  welcher  von  dem  Durchgang  des  Stromes  durch 
die  electrischen  Doppelschichten  herrührt,  keine  B^lle,  und 
es  ist  eigentlich  kein  Grund  vorhanden,  einen  besonderen 
Widerstand  anzunehmen.  Die  Electricität  wird  sich  also 
frei,  ohne  Potentialänderung,  längs  einer  Doppelschicht  be- 
wegen können,  und  erst  bei  dem  Durchgange  durch  eine 
Doppelschicht  wird  eine  Aenderung  in  das  electrische  Po- 
tential eintreten. 

Ferner  ist  auch  kein  Grund  mehr  vorhanden,  eine 
besondere  Wärmeleitung  anzunehmen,  indem  alle  Tempera- 
turunterschiede durch  locale  electrische  Ströme  sich  aas- 
gleichen werden  müssen.  Ebenso  wie  die  Wärme  als 
strahlende  Wärme  sich  durch  locale  alternirende  Ströme  von 
derselben  Art,  wie  die  bei  der  Entladung  einer  Leydener 
Flasche  entstehenden  Ströme  fortpflanzt,  so  pflanzt  sich  auch 
die   Wärme   als   geleitete    Wärme  durch  locale  electrische 
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Ströme  von  derselben  Art,  wie  die  bei  der  Entladung 
einer  galyanischen  Batterie  entstehenden  Ströme  fort. 

Wir  denken  uns  jetzt  eine  Linie  durch  den  Körper 
gelegt  Diese  Linie  schneide  drei  aufeinanderfolgende  Dop- 
pelschichten in  den  Punkten  A,  B,  C.  Es  seien  /  und  l' 
die  Entfernungen  zwischen  A  und  B,  B  und  C  Die  Tem- 
peraturen seien  in  A  und  C  T^j  in  B  T^.  Diese  ungleichen 
Temperaturen  veranlassen  locale  electrische  Ströme,  welche 
wahrscheinlicherweise  durchschnittlich  dieselbe  Wärmemenge 
von  B  nach  A  wie  von  B  nach  C  überführen  werden.  Wenn 
nun  diese  Wärmebewegung  als  Wärmeleitung  aufgefasst  wird, 
und  wenn  das  Wärmeleitungsvermögen  zwischen  A  und  B 
durch  k  und  zwischen  J3  und  C  durch  h!  bezeichnet  wird, 
so  sind  die  von  B  nach  A  und  C  übergeführten  Wärme- 
mengen proportional  mit  k  (T^  -  TJ//  und  A'  {T^  —  7;')//'  zu 
setzen.  Weim  nun  diese  beiden  Wärmemengen  also  gleich 
gross  angenommen  werden,  so  erhält  man  kß^k'IV  und 
demnach: 

Dieses  Yerh&ltniss  ist  also  mit  der  absoluten  Temperatur 
des  Körpers  proportional,  was  mit  meinen  Beobachtungs- 
resultaten in  XJebereinstimmung  ist.  Femer  geht  aus  den 
Beobachtungen  hervor,  dass  das  Yerhältniss  zwischen  den 
beiden  Leitungsvermögen  für  alle  gut  leitende  Metalle  das- 
selbe ist,  also  würde  E  für  alle  diese  Metalle  denselben 
Werth  haben.  Wenn  k^jx^  =  1500  angenommen  wird,  so 
findet  man  £=30400. 

Die  electromotorische  Kraft  der  im  Inneren  des  Körpers 
angenommenen  electrischen  Doppelschichten  oder  „der  mole- 
culare  Potentialunterschied''  ist  gleich  ET,  Dieselbe  ist  mit 
dem  objgen  Werthe  von  E  ungefähr  um  28  mal  grösser  als  die 
bei  der  Berührung  zwischen  Kupfer  und  Neusilber  entstan- 
dene electromotorische  Kraft. 

Da  der  moleculare  Potentialunterschied  für  verschiedene 
Körper  gleich  gross  ist,^  und  da  derselbe  der  absoluten  Tem- 
peratur proportional  ist,  so  liegt  es  nahe,  diesen  Potential- 
unterschied mit  der  absoluten  Temperatur  zu  identificiren. 
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Man  wttrde  alsdann  ein  absolutes  Maass  f&r  den  WSrme- 
grad  erhalten,  indem  1  <>  C.  «  E  =*  30400  sein  wttrde. 

Ich  habe  in  meiner  oben  citirten  Abhandlung  darauf  auf- 
merksam gemacht,  dase  ein  electrischer  Strom,  welcher 
durch  einen  Körper  geleitet  wird,  denselben  nur  bis  zu  einer 
gewissen,  von  dem  Potentialunterschied  P^  —  P^  der  Zu- 
und  Ableitungsüächen  abhängigen  Temperatur  erw&rmen 
kann.  Wenn  T^  die  Temperatur  eines  Körpers  ist  und 
7j  die  höchste  Temperatur,  bis  zu  welcher  der  Strom  den 
Körper  erwärmen  kann,  so  erhält  man,  wenn  das  obige 
absolute  Maass  f&r  den  Wärmegrad  angenommen  wird, 
die  einfache  Gleichung  Pj  —  P^  «  7\  —  T^ .  Wenn  also 
die  Temperatur  als  ein  molecularer  Potentialunterschied  auf- 
gefasst  wird,  so  kann  man  sagen,  dass  ein  von  einem  elec- 
trischen  Strom  durchströmter  Körper  keinen  grösseren 
molecularen  Potentialunterschied  durch  den  Strom  wird  er- 
langen können  als  denjenigen,  welcher  im  voraus  da  war,  plus 
den  numerischen  Werth  des  grössten  electrischen  Potential- 
unterschiedes in  zwei  an  der  Oberfläche  des  Körpers  ge- 
legenen Punkten. 

Wenn  die  electromotorische  Kraft  eines  I)aniell*schen 
Elementes  gleich  11.10'  gesetzt  wird,  so  ist  die  grösste  Er- 
wärmung, welche  dieses  Element  erzeugen  kann,  ebenfalls 
gleich  11.10^  absoluten  Temperatureinheiten  oder  1 1 .  1O73O400 
Ä  3600  Centigrad.  In  meiner  oben  citirten  Abhandlung  hatte 
ich  aus  den  damals  bekannten  mangelhaften  Beobachtungen 
dafür  den  Werth  2780  Centigrad  gefunden.  Die  grossen 
Aenderungen,  welche  in  den  damals  von  mir  angenommenen 
numerischen  Werthen  jetzt  gemacht  werden  müssen,  haben 
auch  meine  Annahme  über  den  Zusammenhang  zwischen  den 
Gesetzen  der  Electrolyse,  der  Wärmecapacitäten  und  der 
Wärme-  und  Electricitätsleitung  modificiren  müssen.  Der 
thatsächliche  Zusammenhang  zwischen  diesen  Gesetzen  ist 
folgender. 

Bei  dem  Durchgange  der  Electricit&tseinheit  durch  eine 
binäre  Verbindung  werden  iV/ 9600  g  des  Metalles  an  der 
negativen  Electrode  abgeschieden,  wenn  iNT'die  Atomzahl  des 
Metalles  bezeichnet.    Die  Erwärmung  von  N  Grammen  eines 
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Metalles  um  1  ^  C.  erfordert  ungefähr  6,4  Wärmeeinheiten 
oder  6,4  x  42 .  10®  Energieeinheiten,  und  die  Erwärmung 
um  einen,  .nach  der  oben  gegebenen  Definition  bestimmten, 
abBoluten  Grad  erfordert  6,4  x  42 .  lOV  30400  ^  8800  Energie- 
einheiten. Also  erfordert  die  von  der  Electricitätseinheit  ab- 
geschiedene Menge  von  Metall  ^Vis  Energieeinheiten,  um  um 
einen  absoluten  Grad  erwärmt  zu  werden,  während  die^Elec- 
tricitätseinheit  selbst  eine  Energieeinheit  zur  Erhöhung  ihres 
Potentials  um  eine  Einheit  erfordert. 

Ich  will  schliesslich  noch  die  Aufmerksamkeit  darauf 
hinlenken,  dass  meine  oben  entwickelte  Ansicht  über  die 
Katur  des  electrischen  Widerstandes,  nach  welcher  electrische 
Ströme  innerhalb  begrenzter  Kreise  ohne  Widerstand  und 
ohne  irgend  einen  Energieumsatz  fortbestehen  können,  mit 
unserer  Theorie  des  Magnetismus  und  des  Diamagnetismus 
in  genauer  Verbindung  steht,  ja  idie  nothwendige  Grundlage 
derselben  bildet. 

Solche  electrische  Ströme  repräsentiren  eine  gewisse 
kinetische  electrische  Energie.  Betrachten  wir  zum  Beispiel 
einen  geschlossenen  linearen,  unendlich  guten  Leiter,  dessen 
Inductionsconstante  gleich  C  sei,  und  nähern  wir  diesem 
Leiter  einen  Magnetpol  mit  dem  Magnetismus  m,  so  ist: 

Cdi    ,        d  to 

wo  i  die  inducirte  Stromintensität  und  ta  der  Raumwinkel 
eines  Kegels  ist,  dessen  Spitze  im  Magnetpol  liegt,  und 
dessen  Mantel  den  Stromleiter  umhüllt.  Wenn  also  ursprüng- 
lich kein  Strom  im  Leiter  vorhanden  war,  sodass  ö>  «  0  i  =  0 
entspricht,  so  ist: 

C«  +  wö>  =  0. 

Die  während  der  Bewegung  des  Magnetpoles  ausgeführte 
Arbeit  ist: 

fmida)  =^  JCi*, 

wodurch  also  die  von  dem  Strome  in  diesem  Leiter  repräsen- 
tirte  Energie  bestimmt  ist 
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Betrachten  wir  einen  unendlich  guten  körperlichen 
Leiter,  so  zeigt  die  Berechnung,  dass  durch  äussere  electro- 
motorische  Kräfte  kein  Strom  im  Inneren  des  Körpers,  son- 
dern nur  in  dessen  Oberfläche  erzeugt  werden  kann.  Die 
innere  Leitung  spielt  deshalb  gar  keine  Bolle,  und  es  zeigt 
sich  so,  dass  die  electrischen  Slaröme  ebenso  wie  die  sta- 
tische Electricität  nur  örenzflächenphänomene  sind.  Wenn 
ein  Magnet  eiuem  solchen  Körper  genähert  wird,  so  wer- 
.den  fortdauernde  electrische  Ströme  in  der  Oberfläche  er- 
zeugt und  der  Körper  verhält  sich  wie  ein  diamagnetischer 
Körper  v.  Ist  der  Körper  eine  Kugel  mit  dem  Halb- 
messer r,  und  wird  ein  Magnetpol  mit  dem  Magnetismus  m 
in  die  Entfernung  a  vom  Centrum  der  Kugel  gebracht,  so 
ist  nach  meiner  Berechnung  das  magnetische  Moment  M 
der  erzeugten  electrischen  Ströme  durch  Afs  |mr'/a' be- 
stimmt, während  die  von  diesen  Strömen  repräsentirte  Ener- 
gie gleich  M^/r^  ist. 

Als  Resultat  sämmtlicher  theoretischer  Betrachtungen 
geht  hervor,  dass  wir  wahrscheinlicherweise  im  Inneren 
eines  Körpers  ausser  den  Massenbewegungen  electrische  Dop- 
pelschichten mit  einem  der  Temperatur  proportionalen  Poten- 
tialunterschied und  electrische  Ströme  als  verschiedene  Formen 
der  Energie  antreffen  werden. 


lY.    Tleber  die  Anwenidhing  der  Photometrie  oMf 

das  Studium,  der  IHffustonserscheiivungen  bei  den 

Flilssigkeitenf   van  Sigmund  v*  Wroblewski. 


§  1.    Seit  der  im  Jahre  1803   erfolgten  Publication  des 
Berthollet'schen  Werkes,^)  in  welchem  bereits  behauptet 


1)  Berthollet:  Essai  de  statique  chimiqae.  Paris  1803.  Ich  verdanke 
Hm.  Dr.  A.  Kossei  in  Strassburg,  auf  dieses  interessante  Werk  aufinerl- 
sam  gemacht  worden  zu  sm.  Aus  dem  IV.  Gapitel  des  1.  Theiles:  ,^ 
la  propagation  de  Taction  chimique^'-  geht  unzweifelhaft  hervor,  dass  Ber- 
thollet für  seine  Zeit  sehr  klare  Anschauungen  über  den  Vorgang  der 
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wird,  dass  die  Diffasion  der  Salzlösungen  im  Wasser  nach 
demselben  Gesetze  wie  die  Fortpflanzung  der  Wärme  in  festen 
Körpern  vor  sich  geht,  und  dabei  der  Versuch  beschrieben 
wird,  welcher  62  Jahre  nachher  von  Fick  zur  Bestimmung 
der  Diffusionsconstante  des  Kochsalzes  benutzt  wurde,  hat 
man  sehr  oft  versucht,  eine  exacte  IJlethode  zur  Ermittelung 
der  Diffusionsconstanten  zu  finden.  Der  Misserfolg  der  bis- 
herigen Bemühungen  ergibt  sich  am  besten  aus  der  nach- 
stehenden Zusammenstellung  der  bis  jetzt  erhaltenen,  im  ab- 
soluten Maasse  ausdrückbaren  Zahlen  in  Bezug  auf  das  Ghlor- 
natrium,  dessen  Diffusionsconstante  im  Wasser  am  öftersten 
gemessen  worden  ist.    Diese  Constante  soll  betragen: 


nach  Graham^) 

bei  5»C.    88 1 

w                 n 

„     90  c.  105 

„      S-ick») 

—      —      116 

»>            » 

„   15»  C.  108 

X  10-^7* 

n             >« 

„  20«  C.  131 

eec 

„      Johannisjanz 

») 

—      —       53 

„      Schuhmeister 

*) 

„   10»  C.    97 

Diffusion  gehabt  hat.  Der  im  Text  gemeinte  Versuch  ist  in  seinem  Werke 
folgenderweise  beschrieben:  ^^Lorsque  Teau  agit  sur  un  sei  pour  le  dissoudre, 
la  couche  qui  est  contiguö  au  sei  est  d'abard  daos  un  ^tat  de  saturation 
plus  avanc^  que  celle  qui  lui  est  superposoe,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'4  la 
8\uface;  il  n'y  a  done  qu'une  l^g^re  difference  de  saturation  entre  chaque 
couche"  . .  .  p.  412.  [Vgl.  Fick  in  Pogg.  Ann.  94.  1855  p.  69  \l  ff.]. 
Nachdem  BerthoUet  wiederholentlich  die  Parallele  zwischen  den  Dif- 
fusionsvorgängen und  der  Wärmeleitung  gezogen  hat,  sagt  er  zum  Schluss 
in  Bezug  auf  die  Diffusion  der  Salzlösungen:  ,,L'analogie  que  j'ai  indiqu^e 
entre  les  combinaisons  du  calorique  et  les  autres  combinaisons  chimiques, 
vient  se  räunir  ici  k  celle  que  nous  observons  entre  la  propagation  de 
Taction  chimique  qui  produit  les  dissolutions  et  celle  de  la  chaleur  qui 
tend  k  se  mettre  en  ^qnilibre  dans  les  corps  qui  different  par  la  tern* 
p6rature''.  p.  428.  , 

1)  Nach  der  Berechnung  von  Stefan.   Wien.  Ber.  79,  p.  164.  1879. 

2)  Der  erste  von  den  angeführten  drei  Werthen  ist  von  Maxwell  (En- 
cyclopedia Brit  9.  Aufl.  7.  p.  217;  vgl.  auch  Sir  W.  Thomson  11.  p.  586), 
zwei  übrige  von  Stefan  (Wien.  Ber.  78.  p.  970.  1878)  berechnet  worden. 

3)  Johannisjanz,  Wied.  Ann.  2.  p.  24.  1877. 

4)  für  10%  Lösung  Schuhmeister,  Wien.  Ber.  79.  p.  626.  1879. 
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Eine  noch  geringere  Uebereinstimmung  findet  man,  wenn 
man  nacli  den  Gesetzen  fragt,  denen  diese  Constante  unter- 
liegt. Während  aus  den  Versuchen  von  Graham,  Fick 
und  Schuhmeister  das  Wachsen  der  Constante  mit  steigen- 
der Temperatur  sich  ergibt,  zeigen  die  Versuche  Ton  Johan- 
n  i  8  j  a  n  z  keine  solche  Abhängigkeit.  Während  H.  F.  We  b  er  ^ 
aus  seinen  Versuchen  mit  Zinksulfat  die  SchluBsfolgerong 
zieht,  dass  die  Diffusionsconstante  mit  steigender  Concentn- 
tion  sehr  langsam  abnimmt  und  dass  demzufolge  in  der  Theorie 
der  Diflfusion  „das  Fick'sche  Elementargesetz"  in  derselbwi 
Weise  corrigirt  werden  muss,  wie  in  der  Theorie  der  Wärme- 
leitung  das  von  Fourier  aufgestellte  Elementargesetz,  wo 
bekanntlich  die  Wärmeleitungsconstante  mit  steigender  Tem- 
peratur abnimmt,  zeigen  die  Versuche  von  Schuh  meist  er, 
dass  diese  Forderung  voreilig  ist,  da  wenigstens  bei  den 
Salzen,  deren  Constante  ihrer  relativen  Grösse  wegen  leichter 
und  exacter  zu  ermitteln  war,  die  umgekehrte  Abhängigkeit 
auftritt,  d.  h.  die  Constante  mit  der  steigenden  Concentration 
zunimmt.  Sollten  die  von  H.  F.  Weber  und  Schuhmeister 
behaupteten  Beziehungen  neben  einander  bestehen  können, 
so  würden  wir  es  hier  mit  einer  Erscheinung  zu  thun  haben, 
die  man  in  keinen  Zusammenhang  mit  den  bis  jetzt  bekann- 
ten Eigenschaften  der  Flüssigkeiten  zu  bringen  im  Stande 
wäre.  Abgesehen  von  diesen  Widersprüchen  veranlasste  mich 
die  Wichtigkeit,  welche  in  den  letzten  Jahren  die  Di£Pusion  als 
ein  Untersuchungsmittel  zur  Lösung  verschiedener  auf  die 
Molecularphysik  bezüglicher  Fragen  gewonnen  hat^),  mich 
nach  einer  Methode  umzusehen,  die  gestatten  würde,  nicht 
nur  die  Diffusionsvorgänge  dort,  wo  die  Endresultate  durch 
einfache  Wägungen  ermittelt  werden  können,  mit  einer  bis 
jetzt  nicht  erreichten  Exactheit  zu  verfolgen,  sondern  auch 
das  Gebiet  der  Erscheinungen  der  Untersuchung  zu^nglich 
zu  machen,  welches  bis  jetzt  aus  dem  Mangel  an  entsprechen- 
den Methoden  völlig  unangreifbar  gewesen  ist. 

Die  Methode  ist   sehr   einfach   und   vorläufig  mit  sehr 


1)  F.Weber,'  Wied.  Ann.  7.  p.  550.  1879. 

2)  Vgl  V.  Wroblewski,  Wied.  Ann.  8.  p.  29— 52.  1879. 
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primitiven   Mittefai,    wie  sie    mir    zur  Verf&gung    standen, 
hergestellt. 

In  die  Mitte  einer  grossen  Grlaswanne  a  (Taf.  IV  Fig.  6), 
welche  in  einem  Raum  von  nahezu  constanter  Temperatur 
auf  einem  massiven  Pfeiler  aufgestellt  ist,  wird  eine  Glas- 
schale b  mit  dem  Boden  nach  oben  eingesetzt,  darauf  die 
Wanne  bis  zu  der  Höhe  der  Schale  mit  Wasser  gefüllt  und 
aus  der  letzteren  die  Luft  durch  geeignete  Vorrichtung  ent- 
fernt. Auf  die  Schale  wird  ein  schmaler,  aber  dicker  ebener 
G-lasstreifen  c  gelegt,  welcher  durch  Unterschieben  von  Keilen 
unter  die  Füsse  der  Glaswanne  mit  Hülfe  eines  Niveau  in 
horizontale  Lage  gebracht  wird.  Auf  diesem  Glasstreifen 
werden'  vier  Gylindergefässe  d  von  ungefähr  gleicher  Höhe 
in  genügenden  Entfernungen  von  einander  und  von  den  W&n- 
den  der  Wanne  aufgestellt  und  mit  den  zu  untersuchenden 
Flüssigkeiten  so  weit  gefüllt,  dass  der  Meniscus  die  möglichst 
grösste  Höhe  erhält.  Man  lässt  jetzt  das  Wasser  in  der 
Wanne  bis  etwa  einen  Millimeter  unterhalb  des  Bandes  des 
niedrigsten  der  Gefässe  steigen  und  überlässt  den  Apparat 
zum  völligen  Ausgleich  etwa  vorhandener  Temperaturunter- 
schiede einer  Buhe  von  mehreren  Stunden.  Nach  derselben 
lässt  man  nur  noch  durch  einen  sehr  fein  ausgezogenen 
Trichter  e,  dessen  Spitze  /  nach  oben  gel^ehrt  ist,  Wasser 
von  derselben  Temperatur  in  die  Wanne  eintretet,  und  zwar 
bis  zu  einer  Höhe  von  einigen  Millimetern  oberhalb  des  Ban- 
des der  Gef&sse.  Der  Trichter  lässt  bei  etwa  12,5^  C.  in 
der  Minute  21  ccm  Wasser  hindurch  und  bewirkt  bei  dem 
Querschnitt  der  Wanne  eine  Niveauerhöhung  von  0,02  cm  in 
der  Minute.  Um  Strömungen  in  der  Nähe  der  Oberfläche 
möglichst  gering  zu  machen,  taucht  der  Trichter  in  eine  enge 
Glasröhre  ^,  welche  auf  dem  Boden  der  Wanne  aufsitzt. 
Das  Gelingen  des  Versuches  ist  von  der  Wahl  einer  mög- 
lichst geringen  Wanddicke  der  Gefässe  und  von  der  möglichst 
grossen  Höhe  der  Menisken  abhängig,  weil  im  anderen  Falle 
das  aufsteigende  Wasser  nach  Erreichung  des  Bandes  der 
Gefässe,  statt  sich  allmählich  über  denselben  zu  schliessen, 
sich  zu  einem  höheren  Niveau  erhebt  und  dann  beim  plötz- 
lichen Schliessen  in  das  Gefäss  eindringen  kann.    Bei  der 

Ann.  d.  Phya.  n.  Ch«m.  N.  F.  XITI.  39 
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Beachtung  der  genannten  Vorsicht  aber  wird  die  Flüsdgkdt 
in  den  Gef&ssen  durch  das  Abfliessen  der  Menisken  vor  dem 
Eindringen  des  Wassers  vollständig  geschützt  Der  Augen- 
blick des  Schliessens  des  Wassers  über  jedem  Geässe  wird 
notirt.  Ist  das  Cy linderge&ss  Ton  sehr  dünnem  Glas  und  die 
in  ihm  enthaltene  Flüssigkeit  gef&rbt,  so  kann  man  sehen, 
dass  nach  dem  Abfluss  des  Meniscus  die  Flüssigkeit  im  6e- 
ftas  durch  eine  den  Rand  verbindende  ebene  Fl&che  von  der 
darauf  liegenden  völlig  klaren  Wasserschicht  scharf  abge- 
grenzt ist 

Man  überlässt  jetzt  den  Apparat  fbr  die  Daner  des  Ver- 
suches sich  selbst. 

Will  man  den  Versuch  unterbrechen,  so  wird  das  Wasser 
ans  der  Glaswanne  mit  Hülfe  einer  Glasröhre  A  abgdassen, 
deren  sehr  eng  ausgezogenes  Ebide  i  durch  eine  in  der  Wand 
der  Glasschale  b  ausgefeilte  Rinne  k  unter  diese  Schale  ein- 
geführt ist  Die  Dimensionen  der  Röhre  sind  so  gewählt,  dass 
das  Niveau  des  Wassers  in  der  Minute  um  etwa  0,07  cm  sinkt 

Zur  Berechnung  des  Versuches  dient  dieselbe  Formel, 
welche  ich  vor  einigen  Jahren  aus  der  Fourier 'sehen  Theorie 
der  Wärmeleitung  entnommen  und  zur  Ermittelang  der  Ge- 
setze, nach  welchen  die  Gase  in  absorbirenden  Substanzen 
sich  verbreiten,  benutzt  habe.^)  Arbeitet  man  mit  Sak- 
lösungen  und  bedeutet: 

V  das  Volumen  des  Cylinders; 

ii  seinen  Querschnitt; 

/  seine  Länge; 

(\  die  Concentration  der  Lösung  (d.  h.  das  Gewicht  des 
wasserfreien  Salzes  in  der  Volumeneinheit  der  Flüssigkeit) 
im  Cylinder  vor  dem  Versuch; 

Q  die  mittlere  Concentration  der  Lösung  im  ganzen 
Cylinder  nach  dem  Versuch; 

t  die  Dauer  des  Versuches  und 

D  die  DifFusionconstante 

so  ist  die  während  des  Versuches  ausgetretene  Salzmenge 
gleich: 


1)  v.Wrobleweki,  Wied.  Ann.  2.  p.  482.  1S77. 
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(I)  V{C,-C,)  =  ^2^yDT, 
woraus: 

(II)  D^^X-S.^\\. 

Die  Formel  (II)  liefert  streng  richtige  Resultate,  so  lange 
t  eise  gewisse  Grenze  nicht  aberschreitet^) 

§.  2.  Zur  Prüfung  der  Methode  wurde  das  chemisch 
reine  Chlomatrium  gewählt.  Es  wurden  drei  Lösungen  dar- 
gestellt, von  denen  die  erste  0,66487,  die  zweite  5,8506  und 
die  dritte  17,695  Gewichtstheile  des  wasserfreien  Salzes  in 
100  Gewichtötheilen  der  Lösung  enthielt.  Das  specifische 
Gewicht  bezogen  auf  Wasser  von  4®  und  den  luftleeren  Raum 
betrug: 

fftr  die  1.  Lösung  1,00473  bei  9,24«  0.  und  1,00392  bei  15,4o 
„  „  2.  „  1,04337  „  8,05«  C.  „  1,04165  „  15,4« 
„      „    3.       „         1,1347      „     8,4  0  C.    „     1,1318     „    15,4« 

Aus  diesen  Zahlen  wurden  Tabellen  berechnet,  aas  welchen 
das  specifische  Gewicht  der  Lösung  für  jeden  Salzgehalt  und 
jede  Temperatur  gefunden  werden  konnte. 

Die  Versuche  wurden  mit  den  Cylindern  von  2  bis  8  cm 
im  Durchmesser  und  von  3,45  bis  5,036  cm  in  der  Tiefe 
ausgeführt,  und  zwar  auf  die  Weise,  dass  man  entweder  alle 
Gefässe  mit  derselben  Lösung  fbUte  und  sah,  ob  der  Quer- 
schnitt und  die  Tiefe  der  Cylinder  von  Einfluss  auf  das  End- 
resultat des  Versuches  sind,  oder  dass  man  Gef&sse  mit  ver- 
schiedenen Lösungen  füllte  und  den  Versuch  mit  Verschie- 
denen Concentrationen  bei  genau  derselben  Temperatur  und 
denselben  sonstigen  Bedingungen  hatte.  Der  Salzgehalt  der 
Flüssigkeit  in  jedem  Cylinder  am  Ende  jedes  Versuches  wurde 
durch  Abdampfen  im  Platintiegel,  Glühen  und  Wägen  er- 
mittelt und  das  zur  Berechnung  von  Cg  nothwendige  spe- 
cifische Gewicht  aus  den  oben  erwähnten  Tabellen  für  den 


1)  Ueber  die  Grenze  der  Gültigkeit  dieser  Formel,  deren  sich  später 
Stefan  und  Schuhmeister  bedient  haben,  vgl.  Stefan,  Wien.  Ber. 
77.  p.  3S8  1878. 
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gefundenen  Salzgehalt  und  die  Endtemperatur  des  Versuches 
genommen.  Die  Temperaturschwankungen  betrugen  —  wenn 
der  Versuch  sechs  Stunden  dauerte  —  bis  0,3  und  bei  248tün- 
diger  Dauer  bis  0,5®  C. 

Es  ergab  sich,  dass  die  Methode  empfindlich  ist,  und  dass 
sie  bei  passenden  Bedingungen  einer  grossen  Präcision 
fähig  ist.  Da  ich  bald  im  Stande  zu  sein  hoffe,  die  Versuche 
nach  dieser  Methode  in  grossem  umfang,  mit  grösseren  Mitteln 
und  bei  den  Bedingungen,  die  die  Erreichung  der  erwünschten 
Genauigkeit  ermöglichen,  auszuführen,  so  begnüge  ich  mich 
hier  mit  der  Angabe  der  Diffusionsconstante  für  Kochsak- 
lösungen  nur  für  eine  Temperatur. 

Sie  beträgt  bei  8,5®  C.  und  bei  6,5  stündiger  Dauer  der 
Versuche: 

bei  der  0,66487  ^/^  Lösung  0,000  007  68  ^ 
„     „    5,8506    „        „        0,000008  08^ 
„     „  17,695      „        .,       0,000008  891      ' 

Ein  Blick  auf  diese  Zahlen  zeigt,  dass  die  von  Schuh- 
meister angegebene  Abhängigkeit  von  der  Concentration,' 
deren  Gresetz  übrigens  seine  Methode  ihm  zu  ermitteln  nioht 
gestattet  hat,  in  Wirklichkeit  vorhanden  ist.  Der  Vergleich 
seiner  Zahlen  mit  den  meinigen  ist  aber  nicht  zulässig,  da 
er  selbst  zugibt,  dass  die  von  ihm  erhaltenen  Zahlen  als 
absolute  Werthe  unzuverlässig  sind.  Der  Grund  davon  liegt 
theilweise  darin,  dass  bei  seinen  Versuchen  die  Temperatur- 
schwankungen während  eines  Versuches  von  2  bis  3^  betrugen, 
theilweise  aber  an  den  Bestimmungen  der  Concentrationen. 
Statt  den  Salzgehalt  am  Ende  jedes  Versuches  zu  messen,  be- 
stimmte Schuhmeister  nur  das  specifische  Gewicht  der 
Flüssigkeit  und  berechnete  den  Salzgehalt  aus  den  Ger- 
lach'schen  Tabellen  —  ein  Verfahren,  welches  die  Diffusions- 
constante vollständig  unsicher  macht,  da  der  Salzgehalt  einer 
Lösung  sich  viel  schneller  ändert  als  das  specifische  Gewicht, 
und  da  demzufolge  ein  kleiner  Fehler  in  der  Bestimmung 
des  specifischen  Gewichtes  die  berechnete  Concentration,  die 
in  der  Gleich.  (II)  als  Quadrat  vorkommt,  schon  merklich 
entstellt. 
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Ans  den  oben  angeführten  Zahlen  ergibt  sich,  dass  die 
Diffusionsconstante  bei  der  angegebenen  Versuchs- 
dauer  und  innerhalb  der  angegebenen  Concentra- 
tionen  mit  der  Abnahme  des  Salzgehaltes  nach  dem 
Gesetze  der  geraden  Linie  abnimmt. 

Aus  diesem  Besultate  ergeben  sich  einige  interessante 
Consequenzen: 

1)  Der  numerische  Werth  der  Constante  bei  der- 
selben Temperatur  und  derselben  Anfangsconcen- 
tration  hängt  von  der  Dauer  des  Versuches  ab  — 
eine  Consequenz,  welche  Schuhmeister  schon  vermuthete, 
die  aber  seine  Methode  nicht  ergeben  hat.  Die  Versuche 
Ton  grösserer  Dauer  müssen  geringere  Werthe  liefern.  Ver- 
suche mit  24  stündiger  Dauer  haben  diese  Consequenz  be- 
stätigt. 

2)  Ein  stationärer  Zustand,  bei  welchem  die  Con- 
centrationen  in  der  Flüssigkeit  von  unten  nach  oben 
nach  dem  Gesetze  der  geraden  Linie  abnehmen,  ist 
nicht  möglich.  Die  Methode  von  Fick,  welche  diesen 
Zustand  voraussetzt,  kann  deshalb  keine  richtigen  Besultate 
Uefem  und  die  ron  ihm  gegebene  und  auf  dieser  Voraus- 
setzung beruhende  Definition  der  Diffusionsconstante  ist  nicht 
mehr  haltbar. 

Aus  dem  oben  mitgetheilten  Gesetze  der  Abhängigkeit 
der  Diffusionsconstante  von  dem  Salzgehalt  und  aus  der  Con- 
sequenz 1)  ergibt  sich,  dass  bei  einer  und  derselben  Tem- 
peratur der  Werth  der  Constante  zwischen  zwei  weit  von 
einander  liegenden  Grenzwerthen  yariiren  kann.  Den  einen 
GrenzfaU  würde  der  Versuch  mit  einer  vollständig  gesättigten 
Lösung  von  verschwindend  kurzer  Dauer  ergeben,  den  zweiten 
—  den  Versuch  mit  einer  Lösung,  deren  Salzgehalt  sich  der 
Null  nähert.  Die  Ermittelung  des  ersten  Grenzwerthes  ist 
vorläufig  unmöglich,  die  exacte  Kenntniss  des  zweiten  ist  — 
wie  ich  es  am  Ende  dieser  Abhandlung  zeigen  werde  —  von 
sehr  grosser  Wichtigkeit. 

Jetzt  kommt  die  Frage,  wo  liegt  der  physikalische  Grund 
und  die  Nothwendigkeit  der  hier  auseinandergesetzten 
Abhängigkeit  der  Diffusionsconstante   vom   Salzgehalte  der 
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Lösung.  Schuhmeister,  nachdem  er  diese  Abhängigkeit  be- 
merkt hat,  sagt:  ,, Worin  dieses  ganz  verschiedene  Yerhatten 
der  beiden  Arten  von  Lösungen  (d.  L  concentrirteif  und  ver- 
dünnten) seinen  Grrund  hat,  vermag  ich  nicht  zu  sagen.^^) 
Und  da  er  zu  seinen  Versuchen  nur  die  Röhren  von  1,5  bis 
3qcm  Querschnitt  benutzt  hat,  so  spricht  er  von  der  even- 
tuellen Wirkung  der  Capillarität.  Bei  meinen  Versuchen 
betrugen  die  Querschnitte  von  3,1  bis  50,3  qcm,  und  die  Sache 
hat  deshalb  mit  der  Capillarität  nichts  zu  thun. 

Der  Grund  ist  sehr  einfach.  Mischt  man  ein  Vo- 
lumen Wasser  einmal  mit  einem  Volumen  concen- 
trirter  Salzlösung  und  das  andere  mal  mit  einem  Vo- 
lumen verdünnter  Salzlösung,  80  ist  die  eintretende 
Contraction  in  dem  ersten  Falle  grösser  als  in  dem 
zweiten.  Die  Diffusion  einer  Salzlösung  im  Wasser  wurde 
bis  jetzt  ganz  einseitig  betrachtet.  Während  Berthollet*) 
und  nach  ihm  Fick')  die  Diffusion  ausschliesslich  der  Einwir- 
kung der  Kräfte,  die  zwischen  dem  Wasser  und  der  Salzlösnni; 
thätig  sind,  zugeschrieben  hatten,  wurde  diese  Einwirkung  von 
den  neueren  Schriftstellern  vollständig  ausser  Acht  gelassen. 
Nach  der  Analogie  der  freien  Diffusion  der  Gase  schrieb  man 
die  Diffusion  der  Salzlösungen  allein  einer  der  Molecularge- 
schwindigkeit  der  Gasmolecüle  analogen  Geschwindigkeit  der 
FlüBsigkeitsmolecüle  zu.  Die  Versuche  zeigen,  dass  bei  der 
Diffusion  einer  Salzlösung  im  Wasser  weder  die  eine  noeh 
die  andere  Hypothese  ausschliesslich  richtig  ist.  Der  Vor- 
gang wird  bedingt  sowohl  durch  die  Wirkung  der 
Molecularkräfte,  welche  die  Contraction  herbei- 
führen, wie  durch  die  den  Molecülen  eigene  Mole- 
culargeschwindigkeit.  Ist  der  Cylinder  mit  concentrirter 
Lösung  gefüllt  gewesen,   und   kommt  diese  Lösung  in  fie- 


1)  Schuh  me  ister,  a.  a.  O.  p.  624. 

2)  Berthollet,  a.  a.  O.  p.  499-429. 

3)  Fick  sagt:  ,,Die  Verbreitong  eines  gelösten  Körpers  im  Lösungs- 
mittel geht,  wofern  sie  ungestört  unter  dem  ausschliesslichen 
Einfluss  der  Molecularkräfte  stattfindet,  nach  demselben  Gesetze 
vor  sich,  welches  Fourier  filr  die  Verbreitung  der  Wärme  in  einem 
Leiter  aufgestellt  hat,^^  a.  a.  O.  p.  65. 
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rührung  mit  Wasser,  so  ist  der  Antheil  der  Molecularkr&fte 
an  dem  Ergebniss  des  Versuches,  welches  durch  den  nume- 
rischen Werth  der  Diffasionsconstante  ausgedrückt  wird, 
bedeutend  grösser  als  in  dem  Falle,  wenn  der  Cylinder  mit 
verdünnter  Lösung  gefüllt  gewesen  ist.  Die  Diffusionsconstante 
muss  deshalb  in  dem  ersten  Falle  grösser  ausfallen,  als  in  dem 
zweiten,  was  die  Versuche  auch  ergeben.  Wir  sind  des- 
halbimStande,denDiffusionsyorgang  bei  einer  Salz* 
lösung  nach  unserer  Willkür  anzuordnen.  Bei  dem 
Ghrenzfalle,  wo  der  Versuch  mit  gesättigter  Lösung  angestellt 
wird,  ist  die  Erscheinung  von  vollständig  gemischtem  Charakter, 
und  der  Werth  der  Diffusionsconstante  hängt  zum  grössten 
Theil  ab  von  dem  Antheil  der  Molecularkräfte  am  Ver- 
suche. In  dem  Grade  dagegen,  wie  der  Versuch  sich  dem 
zweiten  Grenzfaile  nähert,  wo  der  Salzgehalt  der  Lösung 
verschwindend  klein  wird,  hängt  der  Werth  der  Constante 
immer  weniger  und  weniger  von  dem  Antheil  der  Molecular- 
kräfte ab,  und  die  Constante  beginnt  gegen  den  Werth  zu 
convergiren,  welchen  sie  annehmen  würde,  wenn  die  Diffusion 
eine  rein  kinematische  Erscheinung  wäre,  wie  dies  bei  den 
Q-asen  der  Fall  ist,  wo  bekanntlich  keine  Concentration 
eintritt. 

Die  Diffusionsconstante  einer  Salzlösung  ver- 
liert deshalb  vollständig  den  Sinn  einer  Constante, 
denn  sie  nimmt  in  jedem  speciellen  Falle  einen  an- 
deren Werth  an.  Sie  wird  aber  dadurch  zu  einem  sehr 
wichtigen  Untersuchungsmittel,  welches  uns  mit  der  Zeit  nicht 
nur  die  Intensität  und  die  Gesetze,  nach  welchen  die  Molecu- 
larkräfte wirken,  zu  bestimmen  gestatten  wird,  sondern  auch 
zu  den  Aufschlüssen  über  die  Art  der  Molecularbewegnng 
bei  den  Flüssigkeiten  führen  wird. 

§  3.  Die  Diifusionsconstanten  der  Salzlösungen  im  Wasser, 
soweit  man  sie  aus  den  Versuchen  von  Graham,  Fick, 
Schuhmeister  und  F.  H.  Weber  übersehen  kann,  haben 
das  Gemeinsame,  dass  sie  bei  der  Temperatur  von  etwa  10^  C. 
eine  Gruppe  von  Zahlen  von  derselben  Ordnung  bilden,  die 
zwischen  0,000010  und  0,000002  cm»/ sec  liegt.    Der  kleinste 
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bekannte  Werth  —  etwa  0,000002  cm* /sec  — -  kommt  den 
schwefekauren  Salzen,  wie  dem  schwefelsauren  Kupfer  und 
schwefelsauren  Zink,  zu. 

Es  war  für  mich  vom  grossen  Interesse,  zu  erfahren, 
welchen  Werth  die  Diffusionsconstante  annimmt,  wenn  der 
Salzgehalt  sich  nur  wenig  von.  der  Null  unterscheidet;  wemi 
er  so  klein  ist,  dass  er  wßder  mit  der  Wage,  noch  auf 
chemischem  Wege  ermittelt  werden  kann,  mit  anderen  Wor- 
ten, wenn  die  Lösung  sich  von  reinem  Wasser  so  gut  wie 
gar  nicht  unterscheidet,  und  wenn  der  Antheil  der  Mole- 
cularkräfte  an  dem  Ergebniss  des  Versuches  auf  ein  Mini- 
mum gebracht  worden  ist.  Einen  solchen  Fall  kann  man 
leicht  herstellen,  indem  man  Wasser  mit  einem  sehr  stark 
ftrbenden  Salz  färbt  und  die  Diffusion  des  gefärbten  im 
reinen  Wasser  beobachtet.  Viel  schwieriger  ist  es  hier,  die 
Erscheinungen  quantitativ  zu  verfolgen,  da  es  sich  dabei  um 
sehr  kleine  Grössen  handelt  Alle  colorimetrischen  Methoden 
erweisen  sich  hier  als  unempfindlich. 

Ich  habe  mich  deshalb  entschlossen,  zu  versuchen,  ob 
man  die  Goncentrationen  auf  dem  photometrischen  Wege 
nicht  hinreichend  scharf  messen  könnte. 

Zu  diesem  Zwecke  musste  ich  zuerst  einen  Farbstoff 
aussuchen,  welcher  hinreichend  lichtbest&ndig  wäre  —  eine 
Eigenschaft,  die  wahrscheinlich  nur  äusserst  wenigen  Farb- 
stoffen zukommt.  Ich  verdanke  es  Hrn.  Prof.  £ose  in  Strass- 
burg,  mich  auf  das  Nigrosin  aufmerksam  gemacht  zu  haben, 
welches  diese  Eigenschaft  —  wie  die  Versuche  ergaben  — 
in  hinreichendem  Grade  besitzt.  In  sehr  geringen  Mengen 
genommen,  färbt  es  das  Wasser  sehr  intensiv  schwarz- 
violett, und  der  ExtinctionscoSfficient  der  Flüssigkeit  fftr 
das  Natriumlicht  behält  noch  nach  einem  Monate  denselben 
Werth.*)  Als  photometrische  Vorrichtung  diente  mir  das 
Hüfner'sche  Spectrophotometer*),  welches  mir  auf  die  liebens- 


1)  Untersucht  man  mit  dem  gleich  im  Text  zu  besprechenden  Appa- 
rate z.  B.  wässerige  Fuchsinlösung,  so  findet  man,  dass  wenn  eineBeihe 
von  Bestimmungen  nacheinander  gemacht  worden  ist,  bei  einer  jeden 
Bestimmung  der  zu  messende  Winkel  immer  kleiner  ausföllt. 

2)  Hüfner,  Kolbe'ß  Joum.  16.  p.  290—318.  1877. 
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würdigste  Weise  vom  Hrn.  Pro£  Schmiedeberg  in  Strass- 
burg  zur  Verfügung  gestellt  wurde,  wofür  ich  ihm  hier  meinen 
besten  Dank  auszusprechen  für  angenehme  Pflicht  halte. 

Wenn  ich  hier  nach  mehrmonatlichen  Messungen  nur 
wenige  Resultate,  die  dabei^  den  Charakter  der  Orientirungs- 
y ersuche  tragen,  mittheilen  kann,  so  liegt  dies  zum  gröss- 
ten  Theil  daran,  dass  die  Eigenthümlichkeiten  des  Photo- 
meters es  nicht  empfindlich  genug  für  die  Zwecke  der  Auf* 
gäbe  machten,  um  di^  von  mir  befolgte  Gebrauchsweise 
'des  Apparates  zu  rechtfertigen,  muss  ich  in  ein  Paar  Worten 
das  Princip,  auf  welchem  er  beruht,  berühren.  Es  ist  ein 
Spectroskop,  vor  dessen  Spalt  ein  Glasspiegel  so  angebracht 
ist,  dass  die  von  ihm  reflectirten  und  dann  in  die  eine  Hälfte 
des  Spaltes  einfallenden  parallelen  Lichtstrahlen  durch  diese 
Reflexion  polarisirt  sind.  Da  durch  die  zweite  HSlffce  des 
Spaltes  natürliches,  von  derselben  Lichtquelle  stammendes 
Licht  hineinfällt,  so  sieht  man  im  Femrohr  des  Spectro- 
skops  zwei  scharf  aneinander  grenzende  Spectra  —  das  eine 
erzeugt  durch  polarisirtes,  und  das  andere  durch  natürliches 
Licht  Im  Fernrohr  zwischen  dem  Ocular  und  Objectiv  ist 
ein  um  seine  Axe  drehbares  Nicol  angebracht.  Bei  der  Stel- 
lung, bei  welcher  seine  Polarisationsebene  mit  derjenigen 
der  durch  Reflexion  polarisirten  Strahlen  zusammeniäilt, 
wird  die  Intensität  der  beiden  Spectra  durch  Vorschiebung 
eines  Keiles  aus  Rauchglas  abgeglichen.  Ist  nun  der  ab- 
sorbirende  Körper  vor  dem  Spalt  in  den  Weg  der  nicht* 
polarisirten  Strahlen  gestellt,  und  ist  aus  beiden  Spectren 
durch  eine  anstatt  des  Fadenkreuzes  im  Femrohre  angebrachte 
AbblendungSTorrichtung  ein  Farbenstreifen  an  der  Stelle  her- 
ausgeschnitten, wo  gerade  der  gewählte  Absorptionsstreifen 
liegt,  so  wird  durch  die  Drehung  des  Nicols  um  einen 
Winkel  ^  die  Intensität  der  beiden  Hälften  des  farbigen 
Streifens  gleich  gemacht,  und  der  Extinctionscoefficient  ist 
dann,  wie  bekannt,  dem  cos'  ^  proportional. 

Da  bei  der  Drehung  des  Nicols  infolge  seiner  Einsetzung 
zwischen  dem  Ocular  und  Objectiv  des  Fernrohrs  die 
Farbe  des  ausgeschnittenen  Streifens  je  nach  dem  Sinne 
der  Drehung  sich  änderte  (resp.  das  ganze  Spectrum  sich 
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etwas  rerschob),  so  musste  ich  auf  den  Gebrauch  des  Speo- 
trums  verzichten  und  als  Lichtquelle  eine  mit  Natrium  ge- 
färbte Bunsen'sche  Flamme  nehmen.  Die  Messungen  lassen 
sich  dann  ausführen,  wenn  man  nur  dafür  sorgt,  dass  die 
Flamme  ruhig  brennt,  und  dass  die  Lichtintensität  nicht  unter 
eine  gewisse  Grenze  sinkt. 

Eine  viel  grössere  Schwierigkeit  bot  der  Umstand,  dass 
die  Angaben  des  Photometers  mit  denjenigen  der  Wage 
vollständig  auseinander  gingen.  Bei  den  Winkeln  g?  von 
75^  bis  65^^),  wo  die  Unterschiedsempfindlichkeit  des  Auges- 
die  grösste  ist,  lieferte  der  Apparat  für  verdünntere  Lösungen 
beträchtlich  grössere  Extinctionscoefficienten,  als  dies 
in  dem  Fall  sein  würde,  wenn  zwischen  dem  Extinctions- 
coefficienten  und  der  Farbstoffmenge  eine  Proportionalitat 
vorhanden  wäre.  Es  blieb  nichts  übrig,  als  den  Apparat 
zwischen  den  oben  angeführten  Grenzen  von  (p  zu  calibriren. 
Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  die  gemachte  Calibrirung 
jedesmal  nur  für  die  Flüssigkeit,  mit  welcher  sie  ausgefiihrt 
wurde,  für  die  gegebene  Justirung  und  die  Aufstellung  des 
Apparates,  der  Lichtquelle  und  der  Linse,  die  die  Licht- 
strahlen parallel  machte,  galt.  Die  geringste  Aenderung 
in  der  Aufstellung  des  Apparates  zwang  zur  neuen  Cali- 
brirung. 

Die  ganze  Schwierigkeit,  mit  welcher  die  Ausf&hmng 
der  Versuche  verbunden  ist,  wird  noch  mehr  hervortreten, 
wenn  man  berücksichtigt,  dass  ein  Fehler  von  einem  Zehntel 
Grad  in  der  Bestimmung  vom  Winkel  (p  (bei  tp  »  75,5^)  die 
Diffusionsconstante  schon  etwa  um  7  Proc.  entstellt,  und  dass 
in  manchen  Fällen  der  Werth  des  Winkels  ^  bis  auf  0,2^ 
unsicher  war. 

Zum  Färben  wurde  aus  dem  gleich  zu  erklärenden 
Grunde  das  Wasser  aus  der  Strassbuxger  Wasserleitung  ge- 
nommen. Nachdem  es  sorgfältig  ausgekocht  und  durchfiltrirt 
war,  betrug  sein  specifisches  Gewicht  bei  14,7^  C.  (bezogen 
auf  Wasser  von  4®  und  luftleeren  fiAum)  0,99934.  (Das 
specifische   Gewicht   des   destillirten  Wassers   bei   derselben 


1)  Nnll  der  Scala  entspricht  dem  Maximum  der  Helligkeit. 
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Temperatur  beträgt  bekanntlich  0,999196).  Dieses  Wass^ 
wurde  soweit  mit  Nigrosin  gef&rbt,  dass  man  das  Nicol  um 
77,7®  drehen  musste,  wenn  die  Dicke  der  absorbirenden 
Schicht  1  cm  betrug.  Der  Bxtinctionscoöfficient  der  Flüssig- 
keit für  das  Natriumlicht  (Linie  D)  war  also  1,8431.  Eine 
Aenderung  im  specifischen  Gewichte  des  Wassers,  die  durch 
dieses  Färben  entstehen  musste,  konnte  ich  mit  den  Mitteln, 
die  mir  zur  Verfügung  standen,  nicht  nachweisen.  Daraus 
ergibt  sich,  wie  gering  die  zum  Färben  genommene  Menge 
des  Farbstoffs  war.  Der  Farbstoffinhalt  dieser  Flüssigkeit, 
welchen  ich  der  Kürze  wegen  „Normallösung"  nennen  will, 
wurde  gleich  Eins  gesetzt.  Die  Galibrirung  ergab,  dass  der 
bei  den  verdünnteren  Lösnngen  gefundene  Farbstoffgehalt 
nach  folgender  Formel  oorrigirt  werden  musste: 

n  =  0,093  -  0,474  m  +  0,381  w^ 

wo  n  die  Correction  ist  und  m  die  optisch  gefundene 
Farbstoffmenge.  Die  Formel  gilt  nur  für  Werthe  von 
m  =  1  bis  m  =t=  0,7  und  die  Correction  ist  mit  Ausnahme 
des  Falles  m  =  1  (wo  sie  =  0  ist)  fllr  alle  Werthe  von  m 
negativ. 

Nimmt  man  zum  Färben  destillirtes  Wasser,  so  gelingt 
der  Diffusionsversuch  sehr  selten,  da  beim  Schliessen  des 
Wassers  Über  dem  Cylindergefäss  die  letztgenannte  Flüssig- 
keit in  das  Innere  des  Gefässes  sehr  oft  hineindringt.  Ist 
aber  im  Cylinder  das  gefärbte  Wasserleitungswasser  und 
ausserhalb  von  ihm  destillirtes  Wasser,  so  genügt  schon  der 
oben  angeführte  Unterschied  im  specifischen  Gewichte  voll- 
ständig, um  den  Versuch  zu  sichern.  Bereits  vor  einigen 
Jahren  habe  ich  gezeigt,  dass  eine  Dichtigkeitsänderung  an 
der  Oberfläche  des  Wassers,  die  0,02,  ja  sogar  0,01  Proc. 
beträgt,  den  Gleichgewichtszustand  im  Innern  des  Wassers 
sofort  vollständig  stört. ^)  Hier  sehen  wir  umgekehrt,  dass 
ein  Ueberschuss  am  specifischen  Gewichte  im  Betrage   von 


1)  v.Wroblewski.  Wied.  Ann.  2.  p.  500.  1877,  und  7.  p.  13.  1879, 
wo  die  Versuche  mit  dem  mn  50  P*roc.  verminderten  ?S*tigiingscoöffi- 
cienten  mitgetheilt  sind. 
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etwa  0,015  Proc.  ausreicht,  um  diesen  Gleichgewichtszustand 
gegen  eine  ziemlich  starke  Störung  zu  schützen. 

Es  war  aber  noch  eine  Schwierigkeit  zu  beseitigen.  Ist 
nämlich  der  Diffusionsyersuch  zu  Ende,  und  lässt  man  das 
Wasser  aus  der  Glaswanne  a  (Pig.  6  Taf.  IV)  noch  so  vor- 
sichtig ab,  so  treten  beim  Sinken  des  Niveau  sehr  geringe, 
aber  deutlich  sichtbare  Spuren  des  gef&rbten  Wassers  aus 
dem  Cylinder  heraus,  wie  dies  auf  der  Fig.  7  Taf.  lY  snf 
eine,  der  Deutlichkeit  wegen,  etwas  übertriebene  Weise 
dargestellt  ist.  Es  wurden  verschiedene  Formen  für  die 
Ausflussvorrichtung  hergestellt  und  durchprobirt.  Es  ergab 
sich,  dass  bei  der  auf  der  Fig.  6  Taf.  lY  dargestellten  Form 
der  Fehler  auf  sein  Minimum  gebracht  wird,  und  wenn 
die  Dimensionen  passend  gewählt  worden  sind,  vollständig 
verschwindet.  Ich  will  bemerken,  dass  der  Einfluss  dieses 
Fehlers  auf  das  Endresultat  des  Yersuches  der  Art  ist,  dass 
der  Werth  der  Constante  etwas  grösser  erscheint,  als  es 
in  Wirklichkeit  ist.  Zu  den  Yersuchen  mit  gefärbtem  Wasser 
wurde  jedesmal  nur  ein  Cylinder  genommen,  welcher 
auf  die  Mitte  der  Glasschale  b  (Fig.  6  Taf.IY)  gestellt  wurde. 

Mögen  die  nachstehenden  Zahlen  blos  als  Orientirungs- 
zahlen  betrachtet  werden,  welche  nur  die  Grössenordnung 
feststellen  sollen,  zu  welcher  die  Constante  eines  Salzes  im 
Wasser  gehört,  wenn  die  Concentration  der  Null  sich  nähert 
Die  Yersuche  waren  bei  den  Temperaturen  von  etwa  10*' 
angestellt.  Die  Constante  D  wurde  nach  der  Formel  be- 
rechnet: 

(HD  z,  =  ^[i_(ii+„)p.i., 

wo  bedeuten: 

e^  SS  --  2  log  cos  €p^  den  Extinctionscoöfficienten  der  Nor- 
mallösung (die  Dicke  der  absorbirenden  Schicht  war  immer 
1  cm), 

6^  =s  —  2  log  cos  <)P2  den  mittleren  Extinctionscoefficienten 
der  Flüssigkeit  im  ganzen  Cylinder  nach  dem  Yersuch. 

[^1  und  9P,  sind  die  Winkel,  um  welche  das  Nicol  ge- 
dreht werden  musste  für  die  Nomiallösung  und  für  die 
Flüssigkeit  nach  dem  Yersuch.] 
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n  =  0,093  -  0,474  ^  +  0,381  (^Y  die  Correction. 

/  die  Tiefe  des  Cylinders  in  cm. 

t  die  Dauer  des  Versnches  in  Stunden  und  Minuten. 


<rj 


Ta 


10®  i> 


77,7  <> 


75,741 

75,881 

76,046 

15,109 

75,075 

74,35 

75,407 


451»  22« 

40  15 

40  13 

69  14 

69  20 

134  55 

118  21 


8,5 

81 

3,5 

80 

3,45 

66 

8,5 

'    88 

345 

88 

3,45 

68 

.       5 

86 

cm' 
sec 


Die  bier  als  Beispiel  angeführten  Werthe  Ton  D  kamen 
am  öftersten  vor.  Bei  wenigen  Versuchen  ging  der  Werth 
der  Constante  bis  auf  0,0000004  herunter. 

Aus  diesen  Zahlen  erlaube  ich  mir  nur  die  Schlussfolgerung 
2u  ziehen,  dass  die  Constante  D  in  diesem  Falle  um 
eine  Stelle  kleiner  ist,  als  die  kleinste  bis  jetzt 
bekannte  Constante  eines  Salzes. 

Ich  hoffe,  sobald  mir  eine  vollkommenere  photometrische 
Vorrichtung  zur  Verfügung  steht,  exactere  Zahlen  erhalten 
zu  können. 


Die  in  diesem  Aufsatze  beschriebene  Untersuchungs- 
methode, deren  Anwendbarkeit,  ich  möchte  sagen,  unbe- 
schränkt ist,  und  die  einer  grossen  Präcision  fähig  ist, 
drängt  zur  Erledigung  einer  Reihe  neuer  Probleme.  Ich 
erlaube  mir,  hier  nur  zwei,  die  ich  nächstens  zu  erledigen 
hoffe,  anzuführen. 

Zuerst  müssen  für  verschiedene  Salze  diejenigen  Werthe 
ermittelt  werden,  gegen  welche  die  Diffusionsconstante  der 
Salzlösung  im  Wasser  convergirt,  wenn  der  Salzinhalt  der 
Lösung  sich  der  Null  nähert.  Erst  wenn  diese  Werthe,  und 
zwar  nicht  für  eine,  sondern  für  verschiedene  Temperaturen 
ermittelt  worden  sind,  wird  man  sagen  können,  auf  welche 
Weise  die  Diffusionsconstante  von  der  Natur  des  Salzes  ab- 
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hängt.  Die  Versuche  mit  Salzlösungen,  welche  bei  stärkeren 
Concentrationen  die  quantitativen  Bestimmungen  mit  der 
Wage,  und  bei  den  verdünnteren  auf  dem  optischen  Wege 
gestatten,  werden  Ton  besonderem  Interesse  da  sein,  wo  es 
sich  um  die  Bestimmung  des  Antheils  der  Molecularkr&fle 
an  dem  Ergebnisse  des  Versuches  handeln  wird. 

Zweitens  muss  nachgesehen  werden,  ob  man  mit  Ter- 
schiedenen  Farbstoffen  Wasser  färbend,  nicht  im  Stande 
sein  wird,  eine  Constante  zu  ermitteln,  die  ich  hier  einem 
analogen,  bereits  von  J.  Clerk  Maxwell  betrachteten  Falle 
entsprechend,  die  Diffusionsconstante  einer  Flüssig- 
keit in  sich  selbst  nennen  will.  Denken  wir  uns  einen 
in  zwei  Theile  durch  eine  verschiebbare  Wand  getheilten, 
mit  demselben  Gas  gefüllten  Baum,  in  dessen  beiden  Hälf- 
ten derselbe  Druck  und  dieselbe  Temperatur  herrschen 
mögen.  Wird  die  Wand  entfernt,  so  beginnt  infolge  der 
den  Molecülen  eigenen  Moleculargeschwindigkeit  die  Diffu- 
sion des  Gases  aus  der  einen  Hälfte  des  Baumes  in  die 
zweite  und  umgekehrt.  Die  dabei  auftretende  Diffusions- 
constante nennt  Maxwell  die  Diffusionsconstante 
eines  Gases  in  sich  selbst  (Coefficient  of  diffusion  of 
the  gas  into  itself).  Sie  kann  nicht  gemessen  werden,  da 
man  die  Molecule  eines  Gases  nicht  markiren  kann.  Sie 
lässt  sich  aber  aus  dem  kinematisch  gemessenen  Beibungs- 
coefficienten  ^)  des  betreffenden  Gases  berechnen.  Dazu 
braucht  man  diesen  Coäfficienten  nur  mit  einem  Zahlen- 
factor  zu  multipliciren,  welcher  nach  Maxwell  1,5435  be- 
tragen soll. 

Bei  der  Diffusion  der  Salzlösungen  diffundirt  gegen  das 
reine  Wasser  nicht  das  Salz,  sondern  die  Salzlösung. 
Je  verdünntere  Lösung  man  nimmt,  desto  mehr  nähert  man 
sich  dem  Zustande,  wo  das  reine  Wasser  gegen  das  reine 
Wasser  diffundirt.  Inwieweit  ich  bei  meinen  Versuchen  mit 
Nigrosin  diesem  Zustande  mich  genähert  habe,  darüber  fehlt 
mir  Torlänfig  jeder  Anhaltspunkt.  Ich  bezweifle  aber  nicht, 
dass  dies  der  einzige  Weg  zur  Ermittelung  dieser  Constante 

1)  d.  h.  wenn  die  Dimension  des  Coefficienteu     -„  ?x  -    ist. 
^  Zeit 
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ist,  die  auf  ähnliche  Weise  für  jede  Flüssigkeit  bestimmt, 
von  eminenter  Bedeutung  für  noch  aufzubauende  kinetische 
Theorie  der  Flüssigkeiten  sein  wird.  Man  hat  nur  an  die 
Dienste  zu  denken,  welche  Maxwell  die  von  Loschmidt 
ermittelten  Diffusionsconstanten  fUr  freie  Diffusion  der  O-ase 
geleistet  haben.  ^) 

London,  Mai  1881. 


V.     JExperi/menielle  Beiträge  «ur  Theorie  der 
InßnenznuMchinen;  von  W.  Holt». 


Vor  länger  als  einem  Jahre  lenkte  Top  1er  die  Auf- 
merksamkeit der  Physiker  auf  einen  interessanten  Versuch, 
in  welchem  sich  ein  neuer  Verstärkungsprocess  der  Influenz- 
maschine documentiren  sollte.^  Ich  habe  diesen  Versuch 
neuerdings  mit  mannigfachen  Abänderungen  wiederholt  und 
bin  zu  Schlüssen  gelangt,  welche  wesentlich  Yon  den  Töpler'- 
schen  differiren.  Zur  Anstellung  bediente  ich  mich  einer 
gewöhnlichen  Maschine,  nur  dass  ich  statt  der  gewöhnlichen 
festen  Scheibe  eine  solche  ohne  Seitenöffnungen  in  Anwen- 
dung brachte.  Wer  die  geringen  Kosten  einer  derartigen 
Scheibe  nicht  scheut,  wird  leicht  alle  in  Betracht  kommen- 
den Versuche  wiederholen  können. 

Top  1er  stellte  hinter  eine  bewegliche  Scheibe  zwei  feste 
Glasstücke  und  rückte  sie  so  nahe  aneinander,  dass  sie  ge- 
wissermassen  eine  einzige  feste  Scheibe  repräsentirten.  Auf 
die  hintere  Fläche  der  beiden  Glasstücke  klebte  er  lange 
Stanniolbelegungen  und  stellte  den  Endkanten  derselben  zwei 


1)  Man  sehe  den  Aufsatz  von  Maxwell  ^^On  Loschmidt 's  Experi- 
ments on  diffiision  in  Relation  to  the  kinetic  Theory  of  gases"  in  Nature 
vom  14.  Aug.  1873,  p.  298  —  300,  wo  zum  ersten  mal  aus  der  DifFiisious- 
constante  die  mittlere  Weglänge  der  Molecule  berechnet  worden  ist. 

2)  Töpler,  Berl.  Ber.  Dec.  1879. 
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Spitzenkämme  gegenüber.  Es  ist  dieselbe  Anordnung,  welche 
Taf.  IV  Fig.  8  Teranschaulicht,  nur  dass  diese  der  ge- 
wöhnlichen Maschine  angepasst  ist.  Die  Wirkung  ist  nun 
die  folgende.  Nähert  man  einer  der  Belegungen  einen  eleo- 
trischen  Gegenstand,  so  wird  die  Maschine  erregt  und  wirkt 
ganz  nach  Art  einer  gewöhnlichen  Maschine  weiter,  nur 
dass  unausgesetzt  selbst  bei  geschlossenen  Electroden  der 
Strom  wechselt,  und  dass  man  jene  auch  nur  auf  wenige 
Millimeter  entfernen  darf,  wenn  die  Wirkung  nicht  ganz  er- 
löschen soll.  Für  praktische  Zwecke  ist  diese  Wirkung 
allerdings  werthlos,  aber  es  erscheint  theoretisch  interessant, 
dass  sich  eine  fortgesetzte  Thätigkeit  erzielen  lässt,  ohne 
dass  die  Belegungen  direct  von  Seiten  der  beweglichen  Scheibe 
eine  Ladung  empfangen  können. 

So  ganz  direct  erfolgt  nun  freilich  auch  bei  den  gewöhn- 
lichen Maschinen  die  Speisung  der  Belegungen  nicht,  weil 
die  Gartonspitzen  hinter  der  beweglichen  Scheibe  sitzen.  Nor 
die  vordere  Fläche  wird  durch  die  Spitzenkämme  electrisch, 
und  wenn  die  hintere  Electricität  abgiebt,  so  liegt  dieser  Ab- 
gabe schon  eine  Influenzwirkung  zu  Grunde.  Aber  gleich- 
viel; es  resultirt  doch  eine  Abgabe;  die  Belegungen  werden 
electrisch,  gleichnamig  electrisch  ihrem  jganzen  Umfange  nach; 
während  im  vorliegenden  Falle  dem'  Anscheine  nach  nur 
eine  Yertheilung  der  ihnen  ursprünglich  innewohnenden 
Electricitäten  vor  sich  geht 

Die  Möglichkeit  einer  solchen  Yertheilung  begreift  sich 
nicht  schwer.  Die  bewegliche  Scheibe  wirkt  durch  Influenz 
am  stärksten  auf  den  Anfang  der  Belegungen'  ein.  Dem 
Ende  gegenüber  wirkt  sie  schwächer,  weil  sie  gleichzeitig 
auf  die  Conductoren  wirkt,  oder  weil  sich  nach  diesen  ihre 
Ladung  mehr  und  mehr  verliert.  Die  verbundenen  Electri- 
citäten der  Belegungen  werden  also  geschieden.  Nach  den 
Anfangspunkten  wird  sich  die  mit  der  beweglichen  Scheibe 
ungleichnamige  Electricität  drängen.  Die  Endpunkte  nehmen 
infolge  dessen  die  gleichnamige  Electricität  an,  welche  den 
Ladungswechsel  der  beweglichen  Scheibe  bewirken  soll.  Ist 
die  neue  Ladung  stärker  als  die  frühere,  so  ist  die  Haupt- 
bedingung einer  fortgesetzten  Thätigkeit  erfüllt. 
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Dass  nun  wirklich  eine  derartige  Vertheilnng  statt  hat, 
dafür  spricht  ein  Umstand ,  welchen  schon  Top  1er  als 
wesentlich  betont,  der  Umstand  n&mlich,  dass  die  fraglidie 
Wirkung  ausbleibt,  wenn  wir  zu  kurze  Belegungen  verwenden 
oder  die  Conductoren  mehr  nach  der  Mitte  der  Belegungen 
richten.  Einen  weiteren  directen  Beweis  erlaube  ich  mir  später  in 
einem  besonderen  Experimente  vorzuführen.  Aber  eine  andere 
Frage  ist  es,  ob  der  beobachtete  Effect  einzig  nur  eine  Folge 
der  fraglichen  Yertheilung  ist,  oder  ob  sich  vielleicht  neben 
dieser  noch  eine  Ladung  durch  Ausströmung  nach  den  an- 
grenzenden Glastheilen  volLsieht.  Eine  weitere  Frage  ist 
es,  ob  sich  gedachte  Yertheilung,  wie  Töpler  meint,  allein 
auf  die  vorliegende  Anordnung  beschränkt,  oder  ob  sie  nicht 
ebenso  gut  bei  der  gewöhnlichen  Maschine  statt  hat  und 
neben  der  Ladung  der  Belegungen  wirkt.  Vor  allem  aber 
handelt  es  sich  um  die  Frage,  wie  weit  der  unausgesetzte 
Polwechsel  eine  nebensächliche  oder  wesentliche  Erschei- 
nung ist,  d.  h.  wie  weit  die  Erhaltung  der  Wirksamkeit  auf 
diesem  als  einem  nothwendigen  Factor  basirt. 

Einige  Yorversuche  überzeugten  mich,  dass  eine  andere 
Luftbeschaffenheit  nicht  selten  eine  ganz  verschiedene  Wir- 
kungsweise zur  Folge,  hatte.  Ich  suchte  daher  meine  Yer- 
suche  möglichst  so  einzurichten,  dass  ich  immer  je  zwei, 
deren  Resultate  ich  vorzugsweise  vergleichen  wollte,  in  kurzen 
Zwischenräumen  wiederholen  konnte.  Die  Qesammtdauer 
betrug  durchschnittlich  eine  halbe  Stunde,  und  so  lange 
konnte  die  Luftbeschaffenheit  als  constant  angesehen  werden. 
Ich  werde  diejenigen  Yersuche,  welche  ich  solchergestalt  ein- 
ander gegenüber  stellte^  allemal  möglichst  in  einem  und 
demselben  Abschnitte  besprechen.  Weniger  abhängig  zeigte 
sich  der  Erfolg  von  der  Botationsgeschwindigkeit.  Gleich- 
wohl suchte  ich  auch  diesen  Factor  nach  Earäften  zu  elimi- 
niren.  Es  geschah,  indem  ich  die  Kurbel  während  aller 
Yersuche  möglichst  constant  nach  dem  Tacte  eines  Pendels 
drehte,  dessen  ich  ohnehin  für  die  meisten  Yergleiche  he- 
nöthigt  war. 

Als  Yergleichsmomente  konnte  ich  den  quantitativen  und 
intensiven  Effect  kaum  berücksichtigen,  des  unausgesetzten 
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Folwechsels  halber,  und  weil  ich  die  Electroden  wenig  oder 
gar  nicht  voneinander  trennen  durfte.  Nur  wo  diese  Wir- 
kungen wesentlich  differirten,  sodass  Ohr  und  Auge  unmittel- 
bar sicher  entscheiden  konnten,  habe  ich  die  diesbezüglichen 
Unterschiede  kurz  notirt.  Die  Hauptyergleichsmomente  bil- 
deten die  Fragen,  wie  weit  die  Maschine  überhaupt  bei  ge- 
schlossenen Electroden  constant  wirksam  war,  und  wie  schnell 
hierbei  die  Stromwendungen  einander  folgten.  Daneben  wurde 
gelegentlich  der  electrische  Zustand  der  Belegungen  mit 
Hülfe  eines  Electroskopes  untersucht. 

Um  die  Schnelligkeit  des  Polwechsels  festzustellen,  musste 
ich  eine  grössere  Zahl  von  Perioden  in  Rechnung  ziehen,  da 
der  fragliche  Wechsel  keineswegs  regelmässig  erfolgte,  und 
es  somit  einen  mittleren  Werth  zu  bestimmen  galt  Dieser 
Werth  ergab  sich  unmittelbar  in  Secunden,  da  das  bereits 
gedachte  Pendel  zuftllig  ein  Secundenpendel  war. 

Noch  bemerke  ich,  dass  die  bewegliche  Scheibe  400  mm 
gross,  und  dass  die  Luftbeschaffenheit  im  Durchschnitt  keine 
besonders  günstige  war. 

Zunächst  verlängerte  ich  die  Belegungen  über  das  in 
Pig.  8  Taf.  IV  veranschaulichte  Maass,  wobei  ich  die  Con- 
ductoren  jedoch  stets  nach  ihrer  Endkante  gerichtet'  liess. 
Der  quantitative  Effect  schien  noch  längere  Zeit  zu  wachsen, 
während  sich  in  der  Schlagweite  eher  eine  Abnahme  zu  be- 
kunden schien,  üeberhaupt  wirksam  aber  war  die  Maschine 
selbst  in  dem  Falle  noch,  wo  die  Belegungen  einander  fast 
unmittelbar  berührten,  d.  h.  bei  einem  Abstände  von  5  bis 
10  mm  etwa,  während  sich  bei .  grösserer  Nähe  am  Ende  die 
Wirksamkeit  verlor. 

Nunmehr  trennte  ich  jede  Belegung  in  zwei  Theile,  die 
ich  jedoch  wieder  durch  einen  mittleren  schmalen  Stanniol- 
streifen verband,  d.  h.  ich  veijüngte  jede  Belegung  in  ihren 
mittleren  Theilen,  ohne  die  Länge  und  die  Form  des  An- 
fangs- und  Endstückes  zu  ändern.  Die  Wirkung  wurde  hier- 
durch kaum  geändert,  mochte  die  Gesammtfläche  auch  kaum 
ein  Drittel  der  früheren  repräsentiren. 

Hierauf  änderte  ich  den  letzteren  Versuch  in  der  Weise 
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ab,  dass  ich  das  Anfangs-  und  Endstück  nicht  von  gleicher, 
sondern  möglichst  ungleicher  Grösse  wählte,  und  verglich 
die  Wirkung,  wenn  einmal  das  Anfiangs-,  das  andere  mal  das 
Endstück  das  grössere  war.  Taf.  IV  Fig.  9  und  10  zeigen 
die  beiderseitige  Anordnung;  doch  kann  man  eine  und  die- 
selbe Armirung  der  festen  Scheibe  auch  für  beide  Fälle  be- 
nutzen, wenn  man  letztere  eventuell  verschiebt  und  die  be- 
wegliche Scheibe  in  entgegengesetzter  B.ichtung  rotiren  lässt. 
Man  möchte  wohl  nach  der  anfangs  gedachten  Erörterung 
annehmen,  dass  die  Anordnung  Taf.  IV  Fig.  9  bei  weitem 
die  vortheilhaftere  sei.  Statt  dessen  stellte  sich  auch  hier 
in  beiden  Fällen  kein  namhafter  Unterschied  der  Wirkungs- 
weise heraus. 

Nun  suchte  ich  bei  derselben  Länge  der  Belegung  die 
Stanniolmasse  zunächst  auf  ein  Minimum  zu  reduciren.  Dies 
geschah,  indem  ich  zwei  einfache  schmale  Streifen,  wie  Taf.  IV 
Fig.  11  zeigt,  rechtwinklig  aufeinander  stossen  liess.  Hiermit 
wurde  der  Effect  total  verändert  Es  fand  überhaupt  keine 
Stromumkehrung,  vielmehr  nur  eine  einzige  Periode  statt. 
Die  Wirkung  war  aber  keineswegs  beständig;  es  trat  anfangs 
eine  Verstärkung  und  dann  eine  successive  Abnahme  der- 
selben ein.  Nach  10  bis  12  Secunden  hörte  sie  ganz  auf, 
während  früher  nach  2  bis  8  Secunden  allemal  eine  Strom- 
wendung zu  erfolgen  pflegte.  Ganz  ähnlich  verhielt  sich  eine 
Armatur,  in  welcher  die  Stanniolstreifen  durch  zwei  aufein- 
ander stossende  Drähte  vertreten  waren.  Ich  befestigte  sie, 
nachdem  ich  sie  zusammengelöthet,  mit  Hülfe  eines  Kork- 
scheibchens,  welches  der  Glasfläche  angeheftet  war.  Auch 
hier  trat  eben  nur  eine  einzige  Periode  von  längerer  Dauer 
imd  dann  ein  Erlöschen  der  Wirkung  ein. 

Für  eine  unbegrenzte  Wirkungsdauer  schien  also  der 
Polwechsel  und  für  diesen  wieder  eine  gewisse  Grösse  lei- 
tender FULche  nöthig.  Es  konnte  aber  auch  sein,  dass  zu 
gleicher  Zeit  die  Form  der  Fläche  über  die  Möglichkeit 
eines  Polwechsels  entschied,  um  hierüber  schlüssig  zu  wer- 
den, heftete  ich  zunächst  ein  kleines  Stanniolscheibchen  und 
nach  und  nach  ein  grösseres,  wie  in  Taf.  IV  Fig.  12,  der 
Mitte  der  circularen  Streifen  an.  Bald  trat  dann  auch  wieder 

40* 


Digitized  by 


Google 


628  fF.  HoUz. 

der  Polwechsel  und  mit  ihm  die  anbegrenzte  Dauer  der 
Thfttigkeit  ein.  Jedes  Scheibchen  mochte  hierbei  die  Grrösse 
eines  Zweimarkstücks  und  jede  Belegung  inclusive  der  Streifen 
etwa  die  doppelte  Grösse  haben.  Hierauf  brachte  ich  die 
Scheibchen  aus  der  Mitte  der  circularen  Streifen  den  Con- 
duotoren  gegenüber,  ohne  dass  der  Erfolg  ein  anderer  war. 
Dann  stellte  ich  sie  ganz  an  den  Anfang  der  circularen 
Streifen,  wie. in  Taf.  IV  Fig.  13,  und  wieder  mit  gleichem 
Erfolge.  Endlich  nahm  ich  das  Scheibchen  der  einen  Seite 
fort,  und  auch  so  wurde  die  Thätigkeit  der  Maschine  nidit 
gestört.  Hieraus  schloss  ich  denn,  dass  die  Möglichkeit 
des  Polwechsels  nicht  Ton  der  Form,  sondern  nur  von  der 
Grösse  der  Belegungen,  oder  richtiger  von  der  Grösse  einer 
Belegung  abhängig  sei. 

Dieselben  Versuche  entschieden  gleichzeitig  über  eine 
andere  Frage,  nämlich  wie  weit  die  Schnelligkeit  des  Pol- 
wechsels von  der  Form  der  Belegungen  abhängig  sei.  Es 
zeigte  sich  n&mlich,  dass  die  Perioden  merklich  kürzer  wur- 
den, als  ich  die  Scheibchen  aus  der  Mitte  der  radialen  Strei- 
fen nach  dem  Anfange  derselben  verschob.  Noch  grösser 
wurde  der  Unterschied,  als  ich  den  Anfang  jener  Streifen 
zuspitzte  und  sie  einmal  so  wirken  liess  und  dann,  wenn  das 
Scheibchen  die  Spitze  verdeckte.  Im  ersteren  Falle  konnte 
ich  eine  Periodendauer  von  7  bis  8,  im  letzteren  nur  eine 
solche  von  4  bis  5  Secunden  constatiren.  Die  längsten 
Perioden,  nämlich  solche  von  10  bis  12  Secunden,  ergaben 
sich,  als  ich  die  Scheibchen  mehr  den  C^mductoren  gegenüber 
stellte. 

Auf  die  Schnelligkeit  des  Polwechsels  mochte  aber  gleich- 
zeitig die  Länge  der  Belegungen  influiren,  und  wieder  anders 
je  nach  ihrer  Leitungsfähigkeit,  und  anders  je  nach  ihrer 
Form.  Um  dies  zu  entscheiden,  wählte  ich  zunächst  Stanniol- 
belegungen gewöhnlicher  Form,  längere  und  kürzere,  von 
derjenigen  Grösse  etwa,  wie  sie  gleichziBitig  in  Fig.  14  Taf.  IV 
dargestellt  sind.  Wenn  ich  keine  grösseren  wählte,  so  ge- 
schah es,  um  sie  schneller  wechseln  zu  können,  weil  ich 
die  Resultate  zugleich  mit  den  folgenden  vergleichen  wollte. 
Ich  fand  die  Schnelligkeit  des  Polwechsels  ftr  beide  Längen 
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gleich.  Die  Periodendauer  betrug  durchschiiittlich  1  bis  2 
Seounden»  Naa  nahm  idbi  statt  des  Metalles  Papier  von 
sonst  genaa  derselbem  Eorm.  und  denselben  Dimensionen. 
Hier  ergab  sich  für  die  längeren  Belege  eine  Dauer  von 
8  bifi  9,  für  die  kürzeren  dagegen  nur  eine  solche  von  8  bis 
4  Secunden.  Nun  nahm  ich  noch  kürzere  Papierbelege,  aber 
ungleich  lange  Drähte,  welche  jenen  voraufgingen  und  genau 
so  weit  als  die  früheren  Belege  reichten.  Hier  stellte  sich 
fär  die  längeren  eine  Dauer  von  40  bis  60,  fiir  die  kürzeren 
eine  solche  von  25  Secunden  ein.  Die  Schnelligkeit  des  Pol- 
wechsels variirt  also  für  gewöhnliche  metsillische  Belege 
kaum  mit  der  Länge  der  Belege,  stark  jedoch  für  Papier 
und  besondere  Formen.  Aehnliehes  ergab  sich  auch  aus 
anderweitigen  Versuchen,  in  denen  ich  längere  Metallbelege 
und  statt  der  Metalldrähte  Cartonspitsen  wirken  Hess. 

Als  ich  dieselben  Versuche  bei  ungünstiger  Witterung 
wiederholte,  stellte  sich  eine  unerwartete  Abweichung  ein. 
Es  zeigte  sich,  dass  sidi  die  kürzeren  Belegungen  ähnlich 
verhielten,  wie  ich  es  oben  für  eine  minimale  Grösse  be- 
schrieben habe.  Es  erfolgte  eine  anfängliche  Verstärkung, 
aber  kein  Umschlag,  oder  es  erfolgte  ein  einmaliger,  selten 
ein  zwdf acher,  und  hierauf  hörte  die  Wirkung  auf.  Der 
Wedisel  folgte  aber  schnell,  so  lange  die  Belegungen  die 
gewöhnliche  Form  hatten,  d.  h«  so  lange  ich  denselben  nicht, 
wie  oben,  eine  Spitze  voraufgehen  Uess.  Die  längeren  Stücke 
zeigten  zu  derselben  Zeit  eine  solche  Unterbrechung  nicht. 
Deshalb  mag  die  Möglichkeit  eines  Polwechsels  wohl  auch 
theilweise  von  der  Länge  der  Belege  abhängig  sein. 

Zu  einer  anderen  Zeit  (die  Luft  war  voraussichtlich 
noch  feuchter)  trat  bei  denselben  Versuchen  eine  ganz  neue 
Wirkungsweise  an  den  Tag,  nur  insofern  vielleicht  nicht  gana 
neu,  als  ich  schon  vor  Jt^en  an  der  Maschine  mit  zwei 
entgegengesetzt  rotirenden  Scheiben  einmal  etwas  Aehnliehes 
beobachtet  hatte.  ^)  Nach  zwei  bis  drei  Umschlägen,  wie  oben 
beschrieben,  aber  diesmal  auch  bei  den  längeren  Belegen, 
hörte  die  äussere  Wirkung  völlig  auf,  aber  nur  die  äussere, 
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• 
d.  h.  der  Strom  in  den  Entladangsstangen,  während  die  Ma- 
schine im  Inneren  noch  fortgesetzt  thätig  blieb.  Die  Electroden 
konnten  nun  auch  beliebig  entfernt,  und  «aus  jeder  f&r  sich 
constant  Funken  gezogen  werden.  Auch  aus  den  Belegungen 
selbst  konnte  man  Funken  ziehen,  sie  auch  zeitweise  berüh- 
ren, ohne  dass  die  Thätigkeit  erlosch.  Zwischen  den  Elec- 
troden selbst  aber  sprangen  niemals  Funken  über;  dies  be- 
wies, dass  zu  gleicher  Zeit  wenigstens  auf  beiden  immer 
dieselben  Electricitftten  herrschten.  Letzteres  zeigte  sich 
auch,  wenn  ich  beide  zugleich  mit  Probestäbchen  berührte 
und  die  Stäbchen  einem  geladenen  Electroskop  gegenüber 
hielt.  Hierbei  zeigte  sich  aber  nebenbei  ein  Wechsel  der 
Polarität,  da  beide  Stäbchen  bald  positiv,  bald  negativ  ge- 
laden waren.  Eine  analoge  Prüfung  der  Belegungen  ergab 
dasselbe  Besultat  Auf  beiden  fand  ich  gleichzeitig  die- 
selben, aber  nacheinander  entgegengesetzte  Electricitäten 
vor.  Nach  dem  Tacte  des  Geräusches  zu  schliessen, 
musste  der  Wechsel  aber  äusserst  schnell  sein.  Er  musste 
mindestens  schon  bei  jeder  halben  Scheibenumdrehung  erfol- 
gen. Diese  Schnelligkeit  bekundete  sich  auch  darin,  dass 
man  im  Dunkeln  an  beiden  Einsaugem  scheinbar  ganz  die- 
selben Lichterscheinungen  sah.  Als  ich  an  den  Anfang  je 
einer  Belegung  eine  längere  Stanniolspitze  setzte^  konnte  ich 
es  dahin  bringen,  dass  sich  bei  Berührung  der  Electroden 
wieder  die  normale  Wirkungsweise  etablirte.  Entfernte  ich 
sie  weit  voneinander,  so  trat  aber  die  anomale  wieder  her- 
vor. Bei  gewisser  Nähe  wechselte  unter  intermitürenden 
Funken  die  anormale  mit  der  normalen  ab.  Machte  ich  die 
Stanniolspitze  noch  länger,  so  fand  nur  die  normale  Wir- 
kungsweise statt,  d.  h.  ich  durfte  die  Electrode  nur  wenig 
trennen,  wenn  sich  die  Thätigkeit  nicht  ganz  verlieren  sollte. 
Sehr  wahrscheinhch  hat  sich  dieselbe  merkwürdige  Wirkung 
auch  bei  meinen  früheren  Versuchen  gelegentlich  dargeboten, 
ohne  dass  ich  ihrer  gewahr  geworden  bin.  Vielleicht  hängt 
sie  auch  weniger  von  der  Luftfeuchtigkeit  als  von  einer  be- 
stimmten Grösse  der  Belegungen  oder  ihrem  Verhältnisse 
zum  Scheibendurcbmesser  ab. 

Die  eben  erwähnten  electroskopischen  Versuche  fahrten 
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mich  auf  die  Idee,  auch  bei  normaler  Thätigkeit  den  elec- 
trischen  Zustand  der  Belegungen  näher  zu  prüfen  und  zu 
yersuchen,  ob  die  fragliche  Trennung  der  Electricitäten  inner- 
halb der  Belegungen  nicht  gleichfaUs  electroskopisch  nach- 
zuweisen w&re.  Dies  konnte  nicht  so  geschehen,  dass  man 
yerschiedene  Stellen  der  Belegung  nacheinander  mit  ein  und 
demselben  Probestäbchen  untersuchte.  Des  schnellen  Pol- 
wechsels halber  war  es  vielmehr  nöthig,  auch  hier  eine  gleich- 
zeitige Prüfung  der  betrefPenden  Stellen  vorzunehmen.  Ferner 
musste  die  Berührung,  oder  richtiger  das  Abheben  der  Stäb- 
chen von  der*  Belegung,  im  Maximum  der  Wirksamkeit  er- 
folgen, d.  h.  möglichst  in  der  Mitte  der  Perioden,  ^eil  so 
am  ersten  ein  sicheres  Resultat  zu  hoffen  war.  Ich  wandte 
nun  zunächst  die  bisherigen  Probestäbchen  an,  welche  als 
Kopfstück  eine  kleine  Metallkugel  besassen.  Ich  berührte 
damit  gleichzeitig  den  Anfang  und  das  Ende  einer  Stanniol- 
belegung von  Form  und  Qrdsse  der  längeren  in  Fig.  14 
Taf.  lY.  Beide  Kugeln  wurden  fast  immer  in  gleichem 
Sinne  electrisch,  aber  jene,  welche  den  Anfang  traf,  sehr 
schwach,  jene,  welche  das  Ende  traf,  sehr  stark.  Die  Elec- 
tricität  war  natürlich  dieselbe  wie  diejenige,  mit  welcher 
die  bewegliche  Scheibe  der  Belegung  gegenübertrat.  Nun 
gab  ich  den  Belegungen  eine  Form,  wie  in  Fig.  15  Taf.  IV, 
die  ich  nebenbei  noch  zu  einem  anderweitigen  Vergleiche 
benutzen  wollte.  Hierbei  fand  sich  auf  jener  Kugel,  welche 
den  Anfang  traf,  schon  häufiger  die  entgegengesetzte  Elec- 
tricität,  als  auf  den  anderen  Kugeln  vor.  Hierauf  wandte 
ich  statt  der  Kügelchen  kleine  Scheibchen  an,  damit  die 
metallische  Prüfungsfläche  vollständig  in  die  Ebene  der  Be- 
legung falle.  Es  geschah  einfach,  indem  ich  auf  die  Enden 
zweier  quadratischer  Siegellackstangen  kleine  Stanniolstücke 
klebte.  Jetzt  erhielt  ich  am  Anfang  der  Belegung  fast  immer 
die  entgegengesetzte  Electricität,  als  das  Ende  derselben 
zeigte.  Endlich  stellte  ich  eine  Anordnung  wie  in  Fig.  16 
Taf.  IV  her;  ich  gab  der  Maschine  eine  Stellung,  bei  welcher 
die  Scheiben  eine  horizontale  Lage  hatten.  Statt  der  bisher 
festen  Stanniolstücke  der  Belegungen  fungirten  lose  auf- 
liegende Hohlscheiben  mit  isoUrenden  Griffen.    Berührte  ich 
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die  obere  Seite  je  zweier,  welche  einer  Belegung  entsprachen, 
wie  bisher,  so  erhielt  ich  von  beiden  in  allen  fWen  dieselbe 
Blectricität.  Hob  ich  sie  jedoch  selbst  ab  nnd  prüfte  ihr 
Verhalten  am  Electroskop,  so  traf  ich  auf  beiden  allemal 
entgegengesetzte  Electricitäten  an.  Der  letzte  Versuch  ist 
wohl  der  sicherste  Beweis,  dass  innerhalb  der  Belegungen 
wirklich  die  fragliche  Scheidung  vor  sich  geht.  Er  zeigt 
aber  zugleich,  dass  sich  eine  solche  Scheidung  nicht  blos 
nach  der  Länge,  sondern  eventuell  auch  nach  der  Dicke  der 
Belegungsstücke  vollzieht.  Die  Anfiangstheile  sind  also  sicher 
mit  der  beweglichen  Scheibe  ungleichnamig  electrisch;  jedoch 
nur  diejenigen,  welche  unmittelbar  der  Glasfläche  ang^eftet 
sind.  Alles,  was  im  Sinne  der  Rotation  folgt,  oder  was  kör- 
perlich absteht,  hat  mit  der  beweglichen  Scheibe  dieselbe, 
und  zwar  freie  Electricität. 

Die  Scheidung  in  der  Dicke  muss  aber  die  Scheidung 
in  der  Länge  schwächen.  Deshalb  kann  es  nicht  vortheil- 
haft  sein,  wenn  man  den  Belegungen  körperliche  Formen 
gibt.  TJm  festzustellen,  wieweit  sich  eine  solche  Schwächmig 
fühlbar  macht,  verglich  ich  zunächst  den  Effect  der  beiden 
Anordnungen  in  den  Figuren  15 'und  16  Tat  IV.  Der  Pol- 
wechsel erfolgte  in  beiden  Fällen  fast  gleich  schnell;  es  er- 
gab sich,  wie  bei  anderen  Metallbelegen,  eine  Periodendaner 
von  1  bis  2  Secunden.  Die  quantitative  Wirkung  und  gleich- 
zeitig die  intensive  sprachen  sich  aber  entschieden  zu  Ghun- 
sten  der  Flächenbelege  aus.  lieber  dieselbe  Frage  liess  sich 
indessen  noch  auf  andere  Weise  entscheiden,  und  für  diesen 
Zweck  traf  ich  eine  Anordnung,  wie  sie  in  Fig.  17  Taf.  IV 
veranschaulicht  ist.  Ich  nahm  kurze  Papierbelege  und  klebte 
auf  jedes  ein  Holzpflöckchen;  zwei  andere  klebte  ich  auf  die 
reine  Glasfläche  in  einem  Abstände  von  90^.  Die  Pflöckchen 
verband  ich  beziehungsweise  durch  Drähte,  deren  mittlerer 
Theil  bogenförmig  nach  hinten  gerichtet  war.  Ich  vergKdi 
nun  die  Wirkung  der  Maschine,  wenn  diese  Bogen  das  eiae 
mal  eine  geringere,  das  andere  mal  eine  grössere  Ausdeh- 
nung hatten.  Der  Effect  wurde  entschieden  durch  eine 
grössere  Länge  der  Bogen  geschwächt,  und  bei  gewisser  Länge 
könnte  Überhaupt  gar  keine  Wirkung  mehr  erzwungen  werden. 
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Hiernach  ging  ich  daran,  zu  untersuchen,  ob  nicht  Aus- 
strömungen aus  den  Belegen  nadi  der  Glasfläche  mit  eine 
günstige  Wirkung  bedingen  möchten.  Die  Verlängerung  der 
Perioden  bei  jenen  Anordnungen ,  in  welchen  ich  dünne  - 
Leiter  zu  Anfangsstücken  der  Belegungen  machte,  mochten 
auf  solcher  Ausströmung  beruhen.  Um  dies  klar  zu  stellen, 
setzte  ich  zunächst  an  kurze  Belegungen,  wie  Fig.  18  Taf.  IV 
zeigt,  zwei  längere  Drähte  an,  mit  Hülfe  der  noch  an  der 
Scheibe  befindlichen  Pflöcke.  Die  Anfangsenden  der  Drähte 
lagen  lose  auf  diesen  Stützen  und  waren  absichtlich  Ton  der 
Glaswand  um  einige  Millimeter  entfernt.  Dass  hier  wirk- 
lich periodische  Ausströmungen  erfolgten  nach  dem  Verlauf 
der  Stromwendungen,  liess  sich  im  Dunkeln  leicht  Consta- 
tiren.  Die  mittlere  Dauer  der  Perioden  betrug  45  Secunden,  * 
wenn-  ich  die  Maschine  bei  dieser  Anordnung  wirken  liess. 
Ich  änderte  nun  im  übrigen  gar  nichts,  nur  dass  ich  über 
die  Drahtenden  zugeschmolzene  Glasröhren  sohob.  Die  Wir- 
kung war  nach  dem  Geräusche  eine  schwächere,  und  die 
mittlere  Periodendauer  belief  sich  nur  auf  25  Seeunden.  Bei 
gewöhnlichen  Metallbelegen,  gleichviel  von  welcher  Länge, 
hatte  sich  ein  Mittelwerth  ron  ein  bis  zwei  Secunden  ergeben. 
Die  Wirkung  der  Dritte  war  also  nicht  allein  der  Ausströ- 
mung zu  verdanken,  doch  trug  diese  hiemach  mit  zur  Ver- 
längerung der  Perioden  bei.  In  feuchterer  Luft  fanden 
zwischen  isolirten  und  nicht  isolirten  Drahtspitzen  wiederholt 
noch  grössere  Wirkungsunterschiede  statt. 

Nun  versuchte  ich,  die  ganze  Armatur  einzuschliessen, 
konnte  dies  aber  nur  dadurch,  dass  ich  dem  eigentlichen 
Belege  eine  sehr  geringe  Ausdehnung  gab.  Das  Resultat 
hat  daher  aueh  nur  einen  beschränkten  Werth;  gleichwohl 
theile  ich  es  mit^  da  es  doch  vielleicht  eine  allgemeinere  Be- 
deutung haben  könnte«  Ich  nahm  zwei  weite  Glasröhren- 
stücke,  die  an  ihrem  einen  Bnde  zugeschmolzen  waren,  und 
beklebte  sie  inwendig  der  Länge  nach  mit  einem  breiten  Streifen 
Stanniol  In  das  offene  Ende  kittete  ich  eine  längere  enge  Bohre, 
welche  einen  Draht  beherbergte,  und  deren  freies  Ende  gleich- 
falls zugeschmolzen  war.  Das  Ganze  wurde,  wie  Fig.  19 
Taf.  IV  zeigt,  mit  Hülfe  zweier  Korke  so  befestigt,  dass  die 
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Belegung  dem  betreffenden  Conductor  gegenüberstand.  Neben 
diesen  Stücken  fertigte  ich  aber  gleichzeitig  noch  zwei  an- 
dere genau  gleiche  an,  nur  dass  hier  die  beiden  Rdhren 
geöffnet  waren.  Die  letzteren  wurden  jedesmal  zuerst  ge* 
prüft  und  hiernach  erst  die  ersteren  dem  Versuche  unter- 
worfen. Die  Wirkung  jener,  deren  Enden  offen  waren,  war 
an  verschiedenen  Tagen  sehr  ungleich,  und  hieran  war  wohl 
die  Kleinheit  der  Belege  schuld.  Im  Durchschnitt  jedoch 
erhielt  ich  eine  fortgesetzte  Wirkung  und  lange  Perioden, 
wie  nach  früherem  zu  erwarten  war.  Die  Wirkung  jener 
mit  zugeschmolzenen  Enden  war  jedoch  allemal  dieselbe,  und 
zwar  so,  wie  bei  einer  Belegung  von  minimaler  Grösse.  Ich 
erhielt  nur  eine,  und  zwar  gleichfalls  eine  längere  Periode, 
in  welcher  die  Wirkung  allmählich  abnahm  und  .dann  voll- 
ständig erlosch. 

Ich  schliesse  hieran  zunächst  einige  weitere  Beobadi- 
tungen  und  Bemerkungen,  die  Ursache  des  Polwechsels  be- 
treffend. Ich  war  immer  der  Meinung,  dass  die  Haupt- 
ursache derselben  auf  der  Folarisirung  der  inneren  festen 
Glaswand  beruhe.  Hierfür  spricht  am  meisten,  dass  bei  der 
gewöhnlichen  Maschine  niemals  Stromumkehrungen  erfolgen, 
wenn  die  innere  Glaswand  mit  belegt  ist,  und  die  Mectroden 
geschlossen  sind.  Auch  das  ist  eine  sichere  Stütze  dieser 
Meinung,  dass  die  zweite  Periode  an  Länge  stets  die 
erste  weit  übertrifft,  eine  Erscheinung,  welche  mir  gerade 
bei  den  vorliegenden  Versuchen  wegen  der  allgemein  kür- 
zeren Perioden  am  deutlichsten  in  die  Augen  fiel  Die  Ent- 
fernung der  angesammelten  Electricität  bedarf  nicht  minder 
einer  gewissen  Zeit,  als  eine  solche  für  ihre  Ansammlung 
nöthig  ist.  In  der  ersten  Periode  handelt  es  sich  nur  um 
die  letztere;  in  der  zweiten  geht  dieser  die  erstere  vorauf. 
Welches  ist  nun  aber  der  Grund,  dass  unter  Verhältnissen, 
wie  die  vorliegenden,  der  Polwechsel  ungleich  häufiger,  als 
bei  der  gewöhnlichen  Maschine  ist.  Hieran  hat  meiner  An- 
sicht nach  vor  allem  das  Fehlen  der  Seitenö&ungen  im 
Verein  mit  der  eigenthümlichen  Lage  der  Oonductoren  schuld. 
Das  erstere  zunächst  für  sich,  indem  es  die  Spannung  der 
Belegungen  schwächt,  sodass  die  Folarisirung  schneller  ihr 
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Maximum  erreichen  kann.  Dann  beides  in  Gemeioscliaft, 
sofern  es  veranlasst,  dase  die  bewegliche  Scheibe,  je  stärker 
die  Polarisirung  wird,  am  so  schwerer  die  frühere  Ladung 
abgeben  kann.  Hier  kann  letztere  ja  nur  dadurch  frei  wer- 
den, dass  die  gleichnamige  Electricität  der  Belegungen  auf 
dieselbe  drückt;  und  dieser  Druck  verringert  sich  in  dem 
Maasse,  als  die  Polarisirung  ihm  entgegenwirkt  Wo  Seiten- 
öffnungen sind,  und  die  Conductoren  denselben  nahe  stehen, 
entladet  sich  die  bewegliche  Scheibe  ohne  weiteres  und  sicher, 
wenigstens  wenn  die  Schliessung  nicht  unterbrochen  ist  Dass 
die  Stellung  der  Conductoren  mit  eine  wesentliche  Bolle 
spielt,  erkennt  man  am  besten,  wenn  man  bei  der  gewöhn- 
lichen Maschine  auch  nur  zwei  Conductoren  und  in  ver- 
schiedenen Lagen  wirken  lässt  Je  entfernter  man  diese 
den  Oefihungen  stellt,  um  so  grösser  wird  zwar  der  quanti- 
tative, aber  um  so  geringer  zugleich  der  intensive  Effect, 
und  um  so  häufiger  stellen  sich  Stromumkehrungen  ein. 
Stehen  sie  ganz  fem  den  Oeffnungen,  so  finden  auch  bei 
der  gewöhnlichen  Maschine,  wie  hier,  nur  in  grösseren  Zeit- 
räumen, bei  geschlossenen  Electroden  constant  Stromumkeh- 
rungen statt.  Dass  bei  metallischen  Belegen  der  Stromwechsel 
so  viel  häufiger  ist,  als  bei  Papier,  mag  darin  begründet  sein, 
dass  wegen  der  anfänglich  stärkeren  Wirkung  die  Polari- 
sirung soviel  schneller  wächst  Unter  den  vorliegenden  Ver- 
hältnissen erscheint  mir  dies  wenigstens  als  der  Hauptgrund, 
da  wegen  der  geringen  Spannung  die  plötzlichen  Verluste 
metallischer  Belege  nur  eine  geringe  Bolle  spielen  können. 
Manche  Einzelheiten  des  Polwechsels  sind  freilich  hiermit 
noch  nicht  erklärt,  und  es  soll  auch  nicht  behauptet  werden, 
dass  derselbe  nothwendig  an  die  Polarisirung  gebunden  sei. 
Dass  dies  nicht  immec  der  Fall,  beweist  jene  eigenthümliche 
Wirkungsweise,  in  welcher  die  Maschine  nur  innerlich  wirkt 
und  nebenbei  das  folgende  Experiment,  bei  welchem  jede 
Polarisirung  ausgeschlossen  ist.  Ich  wandte  Stanniolbelege 
an  etwa  von  der  Länge  der  grösseren  in  Fig.  14  Taf.  IV,  aber 
auf  beiden  Seiten  der  festen  Scheibe,  und  sie  standen  durch 
einen  Stanniolstreifen,  welcher  über  den  Band  lief,  mitein- 
ander in  Verbindung,    Die  Maschine  wurde  bei  dieser  An* 
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Ordnung  nur  schwer  erregt^  die  Wirkung  war  adir  schwach 
und  durchschnittlich  auch  nur  von  kurzer  Dauer.  Während 
der  Thätigkeit  fanden  manchmal  allerdings  keine  Strom- 
umkehrungen  statt,  meistens  aber  doch,  und  zwar  pflegte 
die  Wirkung  dann  schon  nach  wenigen  Umschlägen  anzu- 
hören. 

Ofo  eine  unbegrenzte  Wirksamkeit  der  Maschine  ohne  Sei- 
tenöffnungen den  Polwechsel  nun  wirklich  zur  Voraussetzong 
hat?  Ich  glaube  es,  wenn  ich  zur  Zeit  auch  noch  nicht  den  Zu- 
sammenhang ganz  verstehe.  Am  meisten  spricht  dafür,  dassdie 
Thätigkeit  bei  Anwendung  sehr  kleiner  Belegungen,  trotz  an- 
fänglich kräftiger  Wirkung,  doch  nach  und  nach,  ohne  dass 
ein  Polwechsel  entstünde,  völlig  erlischt.  Weshalb  unter 
solchen  Verhältnissen  ein  Polwechsel  nicht  entstehen  kann, 
ist  freilich  ein  Punkt,  welcher  neben  manchen  anderen  noch 
der  Erklärung  bedarf. 

Ich  führe  nun  noch  einige  Modificirungen  auf,  welche 
auf  die  Anwendung  der  sogenannten  Hülfs^onductoren  be- 
ruhen. Es  war  von  vornherein  wahrscheinlich,  dass  soldie 
auch  hier  anwendbar  wären,  und  dass  sie  mehr  oder  wenige 
ähnlich,  wie  bei  der  gewöhnlichen  Maschine,  wirken  würden. 
Trifft  man  die  Anordnung  so,  wie  es  Fig.  20  Ta£  IV  zeigt^ 
so  kann  man  die  Electroden  beliebig  voneinander  trennen, 
ohne  dass  die  Wirkung  unterbrochen  wird;  aber  man  darf 
sie  nicht  vollständig  zur  Berührung  bringen,  oder  wenigstens 
nicht  auf  längere  Zeit,  ohne  dass  die  Wirkung  Valoren  geht 
Trifft  man  die  Anordnung  aber  so,  wie  Fig.  21  Taf.  lY 
zeigt,  so  kann  man  die  Electroden  beliebig  sowohl  ein- 
ander nähern,  als  von  einander  ent£emen.  Die  Wirkung 
wird  dadurch  nicht  aufgehoben,  mag  dieselbe  äusserlich  aueh 
nur  eine  geringe  sein.  In  Fig.  20  Taf.  lY  stehen  die 
Polconductoren  der  vollen  Belegung  gegenüber,  in  Fig.  i\ 
Taf.  IV  nur  einem  schmalen  Streifen,  auf  welchen  die  volle 
Belegung  erst  später  folgt.  Im  ersteren  Falle  dürfen  wir 
die  Polconductoren  um  deswillen  nicht  völlig  schliessen,  weil 
die  Scheidung  der  Electricitäten  innerhalb  der  Belege  dann 
nach  beiden  Schliessungen  und  nach  jeder  anders  zu  erfolgen 
hätte.    Im  letzteren  Falle  ist  die  vertheilende  Wirkung  der 
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flauptscUiessimg  imr  gering.  Die  Scheidung  kann  fast  ebenso 
erfolgen,  als  wenn  jene  überhaupt  nicht  vorhanden  w&re. 
Die  Polconductoren  wirken  hier  also  nicht  als  Ladungseon- 
ductoren,  sondern  sie  nehmen  der  Scheibe  nur  theilweise 
ihre  frühere  Ladung  fort  Aber  blos  annähernd  erfolgt 
die  Yertheilung  so,  als  ob  die  Hauptoonductoren  ganz  fehl- 
ten. In  etwas  stören  sie  jene  doch,  und  in  dem  Maasse  mehr, 
als  die  Electroden  genähert  sind.  Wir  spüren  das  leicht 
an  dem  G-räusohe,  welches  entschieden  wächst,  wenn  wir  jene 
zuimchst  in  Berührung  bringen  und  dann  immer  weiter  yon 
einander  stellen.  Die  Schlagweite  war  selbstredend  auch  bei 
dieser  Anordnung  nur  gering,  aber  sie  zählte  doch  eher 
nach  Centimetem,  während  sie  sonst  nur  nach  Millimetern 
au  berechnen  war.  Die  Quantität  war  andererseits  nur  di& 
Hälfte  der  früheren  oder  noch  weniger,  weil  nur  der  Ent- 
ladungsstrom und  auch  dieser  eben  nur  theilweise  zu  ge- 
winnen war.  Der  Polwechsel  wurde  nicht  aufgehoben,  aber 
doch  aufgeschoben.  Es  gab  Perioden  von  100  bis  800  Se- 
cunden  Länge.  ^ 

Vergleichen  wir  nun  mit  letzterer  Form  die  gewöhnliche 
Maschine  —  ich  habe  sie  in  Eig.  22  Taf.  IV  djes  beseesen 
Vergleichs  halber  in  correspondirender  Grösse  beigefügt,  — 
80  sind  die  Hauptunterschiede,  abgesehen  von  den  Seiten- 
öfihungen,  dass  die  Polconductoren  den  Hülfsconductoren 
femer  und  gleichzeitig  der  vollen  Belegung  gegenüber  stehta. 
Dass  sie  so  stehen  dürfen,  deutet  freilich  darauf  hin,  dass 
die  Scheidung  der  ElectHdtäten  innerhalb  der  Belegungen 
hier  kdn  nothwendiges  Erfordemiss  der  Wirkung  ist  Und 
sie  ist  es  in  der  That  nicht,  weil  mit  Hülfe  der  Seiten- 
öffnungen die  Belegungen  ihrer  ganzen  Ausdehnung  nach 
ohnehin  eine  sichere  und  starke  Ladung  emp&ngen.  Dies 
schliestt  jedoch  keineswegs  aus,  dass  die  fragliche  Scheidung 
hier  nicht  auch  mitwirkt,  wenn  sie  auch  nicht  allemal  so 
wirkt,  dass  sie  für  sich  allein  schon  die  Erhaltung  der 
Wirksamkeit  bedingen  würde.  Und  dass  sie  eyentuell  mit- 
wirkt, dafür  ist  der  sicherste  Beweis,  dass  die  innere 
Thätigkeit  auch  hier  abnimmt,  wenn  wir  bei  Anwendung 
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der  Hülfsconductoren  die  Electroden  näher  zu  einander  stellen. 
Ich  habe  diese  Eigenthümlichkeit  schon  wiederholt  in  meinen 
Arbeiten  angedeutet,  ohne  eine  Erklärung  zu  geben^  und  ich 
will  offen  bekennen,  dass  ich  die  Ursache  auch  erst  neuer- 
dings begriffen  habe.  Bei  geschlossenen  Electroden  wirkt 
eben  die  fragliche  Scheidung  nicht  mit,  oder  es  tritt  viel- 
leicht gar  eine  Scheidung  ein,  welche  nach  entgegengesetzter 
Richtung  wirkt.  Ich  habe  in  Anbetracht  dieser  Schwächimg 
daher  wiederholt  empfohlen,  bei  Versuchen  mit  geringer 
Schlagweite  die  Hülfsconductoren  womöglich  gar  nicht  zu 
gebrauchen.  Dass  ohne  Hülfsconductoren  die  fragliche  Schei- 
dung in  günstigem  Sinne  mitwirkt,  dafür  ist  der  beste  Be- 
weis, dass  der  quantitative  Effect  wächst,  wenn  wir  die  feste 
Scheibe  der  Rotationsrichtung  entgegendrehen.  Gleichwohl 
habe  ich  eine  solche  Lage  der  Hauptconductoren,  wo  sie 
den  Oeffnungen  femer  stehen,  wegen  der  Abnahme  des  in- 
tensiven Effectes  und  der  zunehmendto  Häufigkeit  des  Pol- 
wechsels nie  empfohlen.  Die  letztere  Erscheinung  ist  ein 
neuer  Beweis,  dass  die  fragliche  Scheidung  mit  eine  Bolle 
spielt,  und  als  ein  weiterer  dürfte  der  plötzliche  Pol- 
wechsel bei  gewissen  Entladungen  zu  erachten  sein.  Bei 
Anwendung  der  Hülfsconductoren  nämlich  und  ganz  beson- 
ders, wenn  die  Belegungen  theilweise  metallisch  sind,  schiigt 
der  Strom  leicht  plötzUch  um,  wenn  sich  die  Oondensatoren 
in  grösserer  Schlagweite  entladen.  Auch  in  feuchter  Loft 
findet  leicht  bei  gewöhnlichen  Papierbelegungen  dasselbe 
statt,  weil  sie  unter  solchen  Verhältnissen  eben  zu  besseren 
Leitern  geworden  sind.  Ein  Funke  wirkt  aber  einer  plötz- 
lichen Schliessung  der  Folconductoren  gleich,  welche  ihrer-  , 
seits  auf  Momente  einen  anderen  Scheidungsprocess  etablirt. 
Denn  gedachte  Scheidung,  um  welche  es  sich  hier  handelt^ 
äussert  sich  als  Influenzwirkung  sicher  momentan,  während 
eine  Umladung  der  Belegungen  durch  Speisung  doch  immer 
nur  successive  erfolgen  kann. 

Weshalb  sollte  aber  auch  bei  der  gewöhnlichen  Maschine 
eine  Vertheilung  der  Electricität  innerhalb  der  Belegungen 
nicht  ebenso  gut  statthaben,  als  sie  statt  hat,  wenn  die 
Seitenöffhungen  nicht  vorhanden  sind?    Ein  Theil  der  Be- 
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legungen,  und  wären  es  auch  nur  die  Oartonspitzen,  geht 
doch  allemal  den  Conductoren,  und  wären  es  auch  nur  die 
Hauptconductoren,  voran.  Dies  genügt ,  dass  sich  ein  Yer- 
theilungsprocess  etabliren  kann,  mag  derselbe,  wie  bereits 
herrorgehoben,  auch  nicht  allemal  derart  sein,  dasa  er  f&r 
sich  schon  die  Wirksamkeit  erhalten  konnte.  Auf  die  Car- 
tonspitzen  wirken  ja  nicht  blos  diejenigen  Glaspunkte,  welche 
sich  gerade  entladen,  sondern  alle  voraufgehenden  in  grösse- 
rem Abstände,  und  diese  wirken  eben  durch  Influenz.  Dass 
die  Belegungen  durch  erstere  eine  directe  Ladung  empfangen, 
stört  in  nichts  die  vertheilende  Wirkung,  welche  letztere 
Punkte  üben.  Für  den  Act  der  Ladung  ist  die  Länge  der 
Belegung  gleichgültig,  für  die  Yertheilung  spielt  ihre  Länge  - 
bis  zur  nächsten  Erregungsstelle  allerdings  eine  wesentliche 
Bolle.  Diese  Länge  ist  hier  bedingungsweise  nur  eine  ge- 
ringe, aber  dafür  wird  die  Yertheilung  durch  das  Yorhanden- 
sein  der  Oeffhungen  sicher  verstärkt.  Jede  feste  isolirende 
Fläche  übt  immer  einen  bindenden  Einfluss  auf  die  Electri- 
cität  der  beweglichen  Scheibe  und  stumpft  ihre  Wirkung  nach 
aussen  ab.  Es  ist  Wahrscheinlich,  dass  hier  gerade  der  Oeff- 
nungen  halber  auch  bei  kürzeren  Belegen  die  gedachte  Schei- 
dung schon  eine  sehr  erhebliche  ist.  Eine  Scheidung  der 
Electricitäten  durch  Lifluenz  bei  gleichzeitiger  Ladung  durch 
Mittheilung  spielt  übrigens  schon  bei  der  Reibzeugmaschine 
eine  Bolle.  Wir  wissen,  dass  wir  längere  Funken  erhalten, 
wenn  wir  den  Oonductor  länger  machen,  wenn  wir  dabei 
auch  seine  Oberfläche  nicht  vergrössern.  Für  den  Ladungs- 
effect  wäre  die  Länge  auch  hier  gleicligültig;  aber  es  han- 
delt sich  zugleich  um  die  Influenzwirkung  aller  Glaspunkte, 
welche  sich  an  der  Ladung  noch  nicht  betheiligen  können. 
Aus  diesem  Grunde  erhalten  wir  längere  Funken,  wenn  wir 
die  funkengebende  Stelle  an  das  Ende  eines  längeren  Lei- 
ters verlegen. 

Wie  gross  ist  nun  wohl  der  Effect  eines  Yerstärkungs- 
processes,  welcher  allein  auf  gedachte  Scheidung  basirt,  d.  h. 
wie  man  ihn  günstigsten  Falles  ohne  Seitenöfibungen  erreicht, 
verglichen  mit  dem  Effecte  der  Yerstärkungsprocesse,  wie 
sie  gemeinsam  in  der  gewöhnlichen  Maschine  thätig  sind? 
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Für  die  quantitative  Wirkung  fehlt  nach  früheren  Bemer- 
kungen der  genaue  Maassstab.  Sie  mag  bei  1  bis  2  Ifilli. 
metem  Schlagweite  indessen  nicht  allzusehr  in  beiden  FiUen 
differiren.  Die  intensive  aber  —  undyonihr  h&ngtbei  grösse- 
rer Schlagweite  doch  wesentlich  die  quantitative  ab — ist  nach 
dem  Maximum  der  beiderseitigen  Funkenlftngen  bei  der  ge- 
wöhnlichen Maschine  sicher  um  das  Zwanzigfache  überlegen. 
Hiemach  meine  ich  denn,  dass,  wenn  man  etwa  eine  scdobe 
Anordnung  tr&fe,  dass  in  einer  Maschine  ohne  Seitenöffiiungen 
die  Belegungen,  etwa  durch  Zuleiter,  so  stark  electrisirt 
würden,  als  sie  es  in  einer  gewöhnlichen  Maschine  sind, 
man  wohl  berechtigt  w&re,  in  dem  nunmehrigen  Effecte  den- 
jenigen Antheil,  welcher  auf  die  anfangs  gedachte  Verstär- 
kung für  sich  allein  fiele,  ab  gans  nebensächlich  zu  be- 
trachten. 


VL    Veber  die  JEntwtekehmg  polarer  MectricUät 

ifip  Jwmimorphen  KryeiaUen  duarch  Aenderung  des 

JDruches  in  der BicMung  derunsumaneirisch mu- 

gebildeten  Axen^);  van  W.  Hankel. 

(Aus  den  Berichten  der  math.-ph78.  ClsBse  der  k.  sächs.  Otes.  der  Wise 
1880;   mitgetheilt  vom  Hm.  Verf.) 


Die  Herren  Jacques  und  Pierre  Ourie  haben  die 
Entdeckung  gemacht*),  dass  beim  Zusammenpressen  hemi- 
morpher  Erystalle  in  der  Bichtung  ihrer  unsymmetrisch 
ausgebildeten  Axen,  und  ebenso  auch  wieder  beim  Nach- 
lassen einer  solchen  Pressung  an  den  Enden  der  genannten 
Axen  entgegengesetzte  Electricimten  auftreten,  und  zwar  in 
der  Weise,  dass  jedes  Ende  beim  Zusammendrücken  gerade 
die  entgegengesetzte  Polarität  zeigt,  als  beim  Nachlassen  des 
Druckes.    Sie  stellen  diese  Vorgänge  in  Parallele  mit  der 


1)  Vorgetragen  in  der  Sitzung  vom  24.  Nov.  1880. 

2)  Jacqnes  und  Pierre  Curie,  Ck>mpt.  rend.    Äl.  p.  294  u.  295. 
1880. 
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auf  denselben  Krystallen  durch  Aenderungen  der  Temperatur 
erzeugten  Thermoelectricität,  .und  halten  sich  zufolge  ihrer 
Untersuchungen  zu  dem  Ausspruche  des  nachstehenden  all- 
gemeinen Gesetzes  berechtigt: 

,,Quelle  que  soit  la  cause  determinante,  toutes  les  fois, 
qu'un  cristal  hemi^dre  k  faces  inclinees,  non  conducteur,  se 
contracte,  il  y  a  formation  de  poles  electriques  dans  un 
certain  sens;  toutes  les  fois,  que  le  cristal  se  dilate^  le  d6- 
gagement  d'electricite  a  lieu  en  sens  contraire/' 

An  dieses  allgemeine  Gesetz  fügen  sie  noch  folgenden 
Zusatz  an:  ^Si  cette  maniere  de  voir  est  exacte,  les  effets 
dus  k  la  compression  doivent  gtre  de  meme  sens  que  ceux 
dus  ä.  l'echauffement  dans  une  substance  possedant  suiyant 
Taxe  d'h^miedrie  un  coefficient  de  dilatation  negatif.^' 

Die  Herren  J.  und  P.  Curie  heben  hervor ,  dass  sich 
ihre  Untersuchungen  erstreckt  haben  auf  die  Elrystalle  der 
Blende,  des  chlorsauren  Natrons^  des  Boracits,  des  TurmalinS; 
des  Bergkrystalles,  des  Kieselzinkerzes,  des  Topases^  der  ge- 
wöhnlichen Weinsäure,  des  Zuckers  und  des  Seignettesalzes. 

Das  obige  Gesetz,  so  sehr  es  auch  durch  die  in  ihm 
aufgestellte  einfache  Beziehung  zwischen  den  Verschiebungen 
der  Molecule  und  der  infolge  derselben  auftretenden  Electri- 
citäten  für  sich  einnehmen  möchte,  hat  aber,  wie  ich  zeigen 
werde,  keine  allgemeine  Gültigkeit.  Während  bei  einem 
Theile  der  hemimorphen  Krystalle  Druck  und  Erkaltung, 
und  ebenso  wieder  Nachlassen  des  Druckes  und  Erwärmung 
die  gleiche  electrische  Polarität  erzeugen,  tritt  bei  einem 
anderen  Theile  der  umgekehrte  Vorgang  ein;  es  geben  bei 
diesen  letzteren  Krystallen  Druck  und  Erwärmung,  und 
ebenso  wieder  Nachlassen  des  Druckes  und  Erkaltung  die- 
selbe Art  von  electrischer  Spannung  an  den  Enden  der  hemi- 
morphen Axe. 

Unter  den  von  J.  und  P.  Curie  zum  Beweise  der  All- 
gemeingültigkeit des  aufgestellten  Gesetzes  angeführten  Kry- 
stallen finden  sich  zunächst  drei  (die  Blende,  das  chlorsaure 
Natron  und  das  Seignettesalz),  deren  thermoelectrisches  Ver- 
halten noch  nicht  hinreichend  festgestellt  ist.  Ich  lasse  die- 
selben also  für  jetzt  bei  Seite.    Ferner  findet  sich  in  jener 

Ann.  d.  Phyi.  o.  Chein.    N.  F.  xni.  4X 
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Aufzählung  der  Topas.  Die  Erystalle  dieses  Minerales  sind 
aber,  wie  ich  bereits  im  Jahre  1869  in  meiner  Abhandlung 
über  die  thermoelectrischen  Eigenschaften  des  To- 
pases^) nachgewiesen  habe,  nicht  hemimorph.  Es  bleiben  also 
aus  dem  obigen  Verzeichnisse  als  thermoelectrisch  sicher  be- 
stimmte, hemimorph  gebildete  Krystalle  nur  übrig:  der  Bo- 
racit,  der  Turmalin,  dej:  Bergkrystall,  das  Eieselzinkerz,  die 
gewöhnliche  Weinsäure  und  der  Rohrzucker. 

Ausser  den  von  J.  und  P.  Curie  untersuchten  Sub- 
stanzen existiren  nun  aber  noch  einige  sehr  ausgezeichnet 
hemimorphe  und  zugleich  stark  thermoelectrische;  das  neu- 
trale weinsaure  Kali^,  der  Milchzucker^)  und  der  Struvit 

Bei  sechs  der  genannten  Substanzen,  dem  Boracit,  dem 
Turmalin,  dem  Eieselzinkerz,  der  Weinsäure,  dem  Rohr- 
zucker und  dem  Milchzucker,  geben  Pressung  und  Abkühlung 
die  gleiche  Polarität,  und  ebenso  wieder  Nachlassen  des 
Druckes  und  Erwärmung.  Bei  den  drei  übrigen,  demBerg- 
kry stalle,  dem  neutralen  weinsauren  Kali  und  dem  Struvit, 
erzeugt  dagegen  Pressung  dieselbe  Electricität  wie  Erwär- 
mung, und  Nachlassen  des  Druckes  dieselbe  wie  Erkaltung. 

Von  diesen  drei  letzten  Substanzen  sind  das  neutrale 
weinsaure  Kali  und  der  Struvit  von  J.  und  P.  Curie  nicht 
geprüft  worden,  wohl  aber  der  Bergkrystall.  Es  bedarf 
daher  einer  Erläuterung,  wie  die  Genannten  dazu  gekommen 
sind,  ihre  Beobachtungen  am  Bergkrystalle  als  eine  Bestä- 
tigung ihres  Gesetzes  zu  betrachten,  obwohl  solche,  wie 
zuvor  angeführt,  thatsächlich  mit  demselben  im  Widerspruche 
stehen. 

In  meiner  Abhandlung  über  die  thermoelectrischen 
Eigenschaften  des  Bergkrystalles*)  habe  ich  im  Jahre 
1866  nachgewiesen,  dass  die  Bergkrystalle  in  der  Richtung 


1)  Hankel,  Abh.  d.  k.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  U.  p.  370.  1869. 

2)  Die  hemimorphe  Bildong  und  das  thermoelectrische  Verhalten  des 
neutralen  weinsauren  Kalis  habe  ich  bereits  1841  in  Pogg.  Ann.  &&• 
p.  620.  dargelegt. 

3)  Das  thermoelectrische  Verhalten  des  Milchzuckers  werde  ich  in 
einer  späteren  Abhandlung  erläutern. 

4)  Hankel,  Abh.  d.  k.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.   13.  p.  323— 392.  1866. 
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der  Nebenazen  hemimorph  gebildet  sind,  und  daher  auch  an 
den  Enden  jeder  der  drei  Nebenaxen  entgegengesetzte  elec- 
trische  Pole  tragen.  Beim  Erwärmen  sind  diejenigen  Seiten- 
kanten des  sechsseitigen  Prismas  eines  einfachen  Bergkry- 
stalleSy  an  welchen  die  sogenannten  Bhombenflächen  und  die 
Flächen  der  trigonalen  Trapezoöder  liegen,  negativ,  beim 
Abkühlen  positiv;  dagegen  zeigen  die  entgegengesetzten  Axen- 
enden,  wo  jene  Flächen  also  fehlen,  bei  steigender  Tem- 
peratur positive  und  bei  sinkender  negative  Polarität. 

Im  Jahre  1879  hat  nun  Hr.  Ch.  FriedeP)  den  Berg- 
krystall  von  neuem  untersucht.  Er  verband  eine  in  kochen- 
dem Wasser  erhitzte  Metallkugel  durch  einen  dünnen  Draht 
mit  dem  Electrometer  und  beobachtete  den  Ausschlag  des- 
selben, wenn  die  heisse  Kugel  auf  die  Kante  des  Bergkry- 
stalles  (oder  vielmehr  auf  eine  an  ihrer  Stelle  angeschliffene 
Fläche)  gelegt  wurde.  Aus  diesen  Versuchen  glaubte  er  auf 
eine  gerade  entgegengesetzte  electrische  Vertheilung,  als 
solche  von  mir  angegeben,  schliessen  zu  müssen. 

In  einer  im  Laufe  des  Jahres  1880  in  dem  ersten 
Hefte  dieser  Berichte  p.  71  veröfifentlichten  Abhandlung*) 
habe  ich  aber  nachgewiesen,  dass  Hr.  Fr i edel  mittelst 
seines  Verfahrens  gar  nicht  die  infolge  von  Temperatur- 
änderungen in  der  Masse  des  Krystalles  erzeugten  electri- 
schen  Spannungen,  sondern  eine  ganz  andere  Erscheinung, 
nämlich  die  von  mir  in  jener  Abhandlung  dargelegte  directe 
Umwandlung  der  Wärmestrahlung  in  Electricität  beobachtet 
hat.  Bei  diesem  letzteren  Vorgange  entsteht  beim  Eintritt 
der  Strahlung  dieselbe  electrische  Polarität,  wie  solche  sonst 
auf  dem  erkaltenden  Bergkrystalle  wahrgenommen  wird. 
Indem  Hr.  Friedel  die  unmittelbar  nach  dem  Auflegen  der 
eisernen  Kugel  gefundene  electrische  Spannung  der  Erhitzung 
zuschrieb,  wurden  seine  Angaben  über  die  durch  Temperatur- 
änderungen erzeugten  Polaritäten  gerade  die  entgegengesetzten 
von  den  thatsächlich  durch  diese  Aenderungen  hervorgerufenen. 


1)  Friedel,  Sur  la  pyro^lectricit^  dane  la  topaze,  la  blende  et  le 
quartz.    Bull,  de  la  soci^t^  min^ralogique  de  France.  2«  p.  31.  1879. 

2)  lieber  eine  directe  Umwandlang  der  Schwingungen  der  strahlen- 
den Wärme  in  Electricität.    8.  Wied.  Ann.  11.  p.  269.  1880. 
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Wenn  nun  die  Herren  J.  und  P.  Curie  die  von  Hrn. 
Fr i edel  angegebene  electrische  Vertheilung  am  Bergkry- 
stalle  als  der  Aenderung  der  Temperatur  entstammend  zu 
Grrunde  legten ,  so  mussten  sie  der  Ansicht  sein,  dass  ihr 
oben  ausgesprochenes  Gesetz  auch  für  den  Bergkrystall  G-el- 
tung  habe,  während  doch  in  Wirklichkeit  die  an  ihm  beob- 
achteten Erscheinungen  jenem  Gesetze  ¥ddersprechen.  Dieser 
Widerspruch  lässt  sich  auch  nicht  mittelst  des  oben  p.  641 
angeftlhrten  Zusatzes  beseitigen;  denn  der  Bergkrystall  be- 
sitzt in  der  Richtung  der  Nebenazen  einen  positiven  Aus- 
dehnungscoöfficienten,  und  zwar  ist  derselbe  sogar  grösser 
als  in  der  Richtung  der  Hauptaxe. 


VII.     lieber  die  durch  Entladung  van  Leydener 

Flaschen  hervorgerufene  Zersetzung  des  Wassers 

an  Platinelectroden;   von  Franz  Streintz.^) 

(Aus  dem  83.  Bd.  d.Wien.  Ber.  IL  Abtb.  p.  618,  vom  17.  März  1881; 
mitgetheilt  vom  Hm.  Verf.) 


Es  ist  eine  bekannte,  zuerst  von  Faets  van  Troost- 
wyck^)  beobachtete  Erscheinung,  dass  eine  Leydener  Flasche, 
deren  Belegungen  mit  in  Wasser  tauchenden  Drähten  ver- 
bunden werden,  Zersetzung  des  Wassers  durch  Entwickelung 
von  Knallgas  an  beiden  Electroden  hervorrufe.  Riess')  ist 
der  Ansicht,  dass  diese  Zersetzung  keine  electrische  sein 
könne,  und  sucht  die  Ursache  derselben  in  der  durch  den 
Entladungsstrom  an  den  Electroden  entwickelten  Hitze,  nach- 
dem Grove^)  den  Nachweis  geliefert  hatte,  dass- glühendes 
Platin  Wasser  zu  zersetzen  im  Stande  sei. 

Es  war  daher  von  Interesse,  die  durch  Entladungsströme 


1)  AuBgefährt  im  phys.  LAborat.  des  k.  sächs.  Poljtechn.  in  Dresden. 

2)  Paets  vanTroostwyck,  man  seheRiess,  Beibungselectricitfit, 
5591. 

8)  BieBB,  L  c.  2.  §598. 

4)  Grove,  Pogg.  Ann.  71.  p.  214.  1847. 
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von  Leydener  Flaschen  entstehende  Wasserzersetzung  etwas 
eingehender  zu  untersuchen.  Dazu  erschien  es  vor  allem 
erforderlich,  die  Entladung  durch  Einschaltung  eines  sehr 
grossen  Widerstandes  derart  zu  modificiren,  dass  das  Poten- 
tialgefÄlle  in  der  Zersetzungszelle  verhältnissmässig  klein 
wurde,  und  eine  Lichterscheinung  in  derselben  nicht  auf- 
treten konnte. 

Die  entladenen  Electricitätsmengen  wurden  galvanome- 
trisch,  die  electromotorische  Kraft  der  Zersetzung  am  Elec- 
trometer gemessen. 

Um  die  störenden  Einflüsse,  welche  die  electrostatisch 
geladenen  Apparate  durch  Influenz  auf  die  Quadranten  des 
Electrometers  ausübten,  zu  beseitigen,  wurden  einerseits  Elec- 
tricitätsquelle  und  Leydener  Flaschen  in  möglichst  grosser 
Entfernung  vom  Electrometer  aufgestellt,  andererseits  aber 
befanden  sich  alle  übrigen  electrostatisch  geladenen  Theile 
der  Leitung  eingeschlossen  in  anderen  mit  der  Erde  yerbun- 
denen  Leitern. 

Zudem  musste  dafür  gesorgt  werden,  dass  die  Quadran- 
ten des  Electrometers  nicht  längere  Zeit  isolirt,  sondern  ent- 
weder mit  der  Zelle  oder  mit  der  Erde  verbunden  waren. 

Diesen  Bedingungen  genügte  die  im  Folgenden  beschrie- 
bene Einrichtung,  deren  Angabe  ich  im  wesentlichen  dem 
Hrn.  Hofrath  Prof.  Töpler  zu  verdanken  habe. 

§  1.  Anordnung  der  Versuche.  —  Die  Electroden 
ee  (Fig.  1  Taf.  V)  einer  Toepler'schen  Influenzmaschine  mit 
zwei  rotirenden  Scheiben  waren  zunächst  mit  einer  Umschalte- 
vorrichtung C  verbunden.  Diese  bestand  aus  vier  quadra- 
tisch auf  eine  Glasplatte  aufgesetzten  Siegellacksäulen,  auf 
welche  mit  Quecksilber  gefüllte  Glasnäpfchen  aufgekittet 
waren.  Durch  Kupferbügel  konnten  letztere  zu  zweien  com- 
binirt  werden.  Zwei  Näpfchen  führten  zu  den  Electroden 
der  Maschine,  das  dritte  stand  metallisch  mit  der  Erde  (der 
Gas-  und  Wasserleitung  des  Hauses),  das  vierte  endlich  mit  der 
inneren  Belegung  einer  Leydener  Batterie  L  von  18 Flaschen*), 
1)  Die  Flaschen  hatten  bei  einer  Höhe  von  39  cm,  einem  Durchmesser 
von  12,5  cm  und  bei  einer  Glasstärke  von  4,5  mm  eine  mit  Stanniol  be- 
legte OberflÄche  =  0,124  qm. 
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die  in  Gruppen  zu  drei  verwendet  werden  konnten,  ist  Ver- 
bindung. 

Die  äussere  Belegung  der  Batterie  war  zur  Erde  abge- 
leitet; von  der  inneren  Belegung  führte  ein  Leitungsdraht, 
der  in  einem  weiten,  ungefähr  2  m  langen  Metallrohre  R 
steckte  und  durch  in  der  Mitte  durchbohrte  Scheibchen  aas 
Hartgummi  von  demselben  isolirt  war,  zu  der  ersten  Kugel 
eines  Funkenmikrometers  M.  Die  Kugeln  desselben  hatten 
einen  Durchmesser  von  40  mm.  Neben  dem  Mikrometer 
stand  ein  mit  destillirtem  Wasser  gefülltes  U-förmiges  Glas- 
rohr W,  dessen  Oefifnungen  mit  durchbohrten  Kautschuk- 
pfropfen verschlossen  waren;  durch  die  Durchbohrungen 
gingen  Kupferdrähte,  die  in  die  Flüssigkeit  tauchten,  und 
von  denen  der  eine  zur  Veränderung  des  Widerstandes  tiefer 
oder  weniger  tief  eingesenkt  werden  konnte.  Die  Kupfer- 
drähte waren  einerseits  mit  der  zweiten  Kugel  des  Funken- 
mikrometers, andererseits  mit  der  Zersetzungszelle  P  ver- 
bunden. Von  der  Zelle  ging  eine  Drahtleitung  auf  Siegel- 
lacksäulen zum  Galvanometer  G,  von  da  zur  Erde. 

Funkenmikrometer  und  Glasrohr  standen  in  einem  gleich- 
falls zur  Erde  abgeleiteten  Kasten  aus  Zinkblech,  sorgfältig 
von  demselben  isolirt.  Der  Kasten  besass  eine  seitliche 
Thüre  und  war  mit  drei  Oeffnungen,  zwei  an  gegenüber 
liegenden  Seitenwänden,  deren  eine  zur  Aufnahme  des  Me- 
tallrohres diente,  und  deren  andere  mit  einem  durchbohrten 
Hartgummischeibchen  bedeckt  war,  durch  welches  der  zur 
Zersetzungszelle  führende  Draht  ging,  versehen.  Die  dritte 
Oeffnung  O  befand  sich  am  Deckel  des  Kastens,  auf  wel- 
chem eine  starke  Eisenschiene  aufgelöthet  war,  an  die  zwei 
von  kurzen  Messingfüssen  getragene  Säulen  aus  gut  isoliren- 
dem  Glase  eingekittet  waren.  Eine  davon  Ä,  16  cm  hoch, 
stand  aufrecht  und  trug  eine  oben  mit  einer  galvanischen 
Klemme  versehene  Messinghülse,  die  mit  einem  Quecksilber- 
näpfchen q  und  einem  Messinghaken  m  im  Contacte  stand. 
Die  andere  Glassäule  A'  von  22  cm  Höhe  war  durch  ein 
Charnier  um  eine  Axe  der  Schiene  drehbar  und  trug  gleich- 
falls eine  mit  Klemme  und  Metallhaken  versehene  Hülse. 

Um  dieselbe  Axe  drehbar  war  ein  Messingbügel  b,  der 
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in  fester  Verbindung  mit  der  Säule  K  direct  auf  die  Schiene 
gelöthet  war  und  auf  den  ELaken  m  aufgelegt  werden  konnte. 

Die  Elemme  der  festen  Säule  wurde  über  eine  zum 
Vergleiche  mit  einem  Daniell-Elemente  dienliche,  der  oben 
beschriebenen  analoge  Umschaltevorrichtung  C  durch  e];nen 
auf  Siegellackstangen  ruhenden  Draht  mit  einem  Quadranten- 
paare des  Electrometers  E  verbunden,  während  das  andere 
Quadrantenpaar  dauernd  zur  Erde  abgeleitet  war.  Die 
Klemme  der  drehbaren  Säule  hingegen  stand  mit  der  iso- 
lirten  Electrode  der  Zelle  im  Contacte. 

Die  Function  dieser  Vorrichtung  ergibt  sich  folgender- 
massen:  Steht  die  Säule  K  aufrecht,  so  hängt  der  Messing- 
bügel b  auf  dem  Haken  m.  Beide  Quadrantenpaare  des 
Electrometers  sind  somit  zur  Erde  abgeleitet.  Hat  der  Ent- 
ladungsstrom seinen  Weg  durch  Mikrometer,  Glasrohr,  Zelle 
und  G-alvanometer  vollendet,  so  wird  der  Bügel,  zur  Seite 
gezogen  und  auf  die  erste  Kugel  des  Mikrometers  nieder- 
gelassen. Dadurch  wird  der  Bückstand  der  Batterie  ent- 
laden, gleichzeitig  aber  taucht  der  Haken  der  drehbaren 
Säule  in  das  Quecksilbernäpfchen  q  und  verbindet  die  iso- 
lirte  Electrode  der  Zelle  mit  dem  nunmehr  isolirten  Qua- 
drantenpaare des  Electrometers. 

Diese  letztere  Stellung  ist  die  in  Fig.  1  Taf.  V  an- 
gegebene. ' 

Um  noch  die  Zersetzungszelle  in  sich  schliessen,  d.  L 
beide  Electroden  zur  Erde  ableiten  zu  können,  war  ein 
Draht  an  den  Deckel  des  Kastens  gelöthet,  welcher  mit 
seinem  Ende  d  in  das  Quecksilbemäpfchen  getaucht  werden 
konnte. 

Ueber  den  Widerstand  des  mit  destillirtem  Wasser  er- 
füllten Rohres  W  bemerke  ich,  dass  derselbe  nur  innerhalb 
sehr  enger  Ghrenzen  verändert  werden  durfte,  um  einerseits, 
wie  schon  eingangs  erwähnt,  das  Auftreten  einer  Licht- 
erscheinung in  der  ^elle  sicher  zu  verhüten,  andererseits 
aber  Partialentladungen  der  Batterie  hintanzuhalten. 

Die  Beobachtungen  wurden  von  mir  allein  ausgeführt. 
Um  dies  zu  ermöglichen,  liess  ich  die  Influenzmaschine  mit 
Hülfe  eines  kleinen  Wassermotors  in  Function  setzen. 
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Die  Ablesungen  am  Galvanometer  sowohl,  als  am  Elec- 
trometer geschahen  mit  Fernrohr  und  Scala. 

Das  GtdTanometer,  durch  einen  die  Richtkraft  des  Erd- 
magnetismus verstärkenden  Magnet  y^stasirt^S  hatte  einen 
nach  magnetischem  Maasse  gemessenen  Beductions&ctor 
C«  0,01918  mm'/«  mg'/«  Sec.-^,  eine  Schwingungsdauer  / 
von  3,02^'  und  ein  Dämpfungsverh&ltniss  k »  1,0312.  Die 
entladenen  ElectricillLtsmengen  wurden  nach  der  Formel 
QtnC{tln)ay k,  worin  a  den  durch  den  Entladungsstoss 
erfolgten,  auf  den  Winkel  von  57,3 <^  als  Einheit  bezogenen 
Ausschlag  der  Magnetnadel  bedeutet,  berechnet  und  sind 
somit  auf  magnetisches  Maass  bezogen. 

Das  Electrometer,  ein  vorzügliches,  nach  M  a  sc  art  von 
Carpentier  in  Paris,  dem  Nachfolger  Ruhmkorffs,  ver- 
fertigtes Instrument,  musste  erst  zur  subjectiven  Beobach- 
tung durch  Anhängen  eines  leichten  Planspiegelchens  von 
1  cm  Seite  und  0,5  mm  Dicke  an  die  Bückseite  des  dem 
Instrumente  ursprünglich  beigegebenen  Convexspiegels  ein- 
gerichtet werden. 

Das  Carpentier'sche  Electrometer  ist  seiner  grösseren 
Einfachheit  und  Pr&cision  wegen  den  von  White  in  Glas- 
gow construirten  Thomson'schen  Quadrantenelectrometem 
weitaus  vorzuziehen.  Für  die  vorliegende  Untersuchung  kam 
noch  ein  besonders  werthvoUer  Vorzug  des  französischen 
Instrumentes  vor  dem  erwähnten  englischen  zur  Geltung, 
der  darin  liegt,  dass  vollständige  Proportionalil&t  zwischen 
dem  ersten  und  dem  dauernden  Ausschlage,  den  eine  con* 
staute  electromotorische  Kraft  hervorruft,  besteht.  Aller- 
dings muss  zur  Erfüllung  dieser  Bedingung  die  die  Ladung 
der  Nadel  vermittelnde  Schwefelsäure  von  Zeit  zu  Zeit 
(10  bis  12  Tagen)  erneuert  werden,  da  das  Innere  des  In- 
strumentes nicht  genügend  vor  dem  Eindringen  von  Staub 
geschützt  ist. 

Geladen  wurde  die  Nadel  mit  einem  Pole  einer  kräf- 
tigen Zamboni'schen  Säule  (der  andere  Pol  war  zur  Erde 
geleitet),  sodass  ein  Daniell- Element  auf  der  in  einem  Ab- 
stände von  1.8  m  aufgestellten  Scale  einen  ersten  Ausschlag 
von  250  Theilstrichen,  einen  dauernden  von  210  nach  beiden 
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6eiten  durchschnittlich  hervorrief.  Ich  habe  die  am  Electro- 
meter gefundenen  Werthe  der  Uebersichtiichkeit  halber  auf 
die  electromotorische  Kraft  des  Daniell- Elementes  als  Ein- 
heit reducirt.  Der  Vergleich  mit  dem  Daniell-Elemente  er- 
folgte möglichst  oft,  obgleich  die  Veränderungen,  welche  die 
Ladung  der  Nadel  im  Laufe  eines  Tages  erlitt,  nur  gering- 
fügige waren. 

Da  ich  von  meinem  Platze  aus  die  Thätigkeit  des  Mo- 
tors nicht  sistiren  konnte,  so  musste  ich  dem  Messingbügel  b 
erst  die  in  der  Figur  gezeichnete  Lage  geben.  Zudem 
tauchte  der  Draht  d  in  das  Quecksilbernftpfchen.  Nun  wur- 
den die  Ruhelagen  beider  Instrumente  notirt.  Für  den  Ver- 
such wurde  b  gehoben  und  an  m  gehängt,  der  Draht  d  aber, 
der  bisher  das  Electrometer  zur  Erde  abgeleitet  hatte,  aus 
dem  Näpfchen  herausgeschleudert.  Hatte  der  Entladungs- 
strom die  Rolle  des  Galvanometers  durchlaufen,  so  wurde 
Bügel  b  und  Glassäule  h'  niedergelassen  und  die  Ablenkung 
des  Electrometerspiegels  beobachtet. 

Es  war  leicht,  die  Ablenkungen  beider  Instrumente  un- 
mittelbar nacheinander  zu  beobachten,  da  das  Electrometer 
eine  viel  grössere  Schwingungsdauer  (11,2'')  als  das  Galvano- 
meter besass  und  während  längerer  Zeit  seine  Ruhelage 
unverändert  beibehielt. 

Als  Electrolyten  wendete  ich  zu  allen  Versuchen  mit  Schwe- 
felsäure versetztes  Wasser  im  Volumenverhältnisse  1 :  100  an. 

Die  Electroden  bestanden  aus  Platin  und  wurden  für 
jede  Versuchsreihe  in  einer  Gebläsefiamme  zur  Weissgluth 
gebracht  und  erst  in  concentrirter  Salpetersäure,  darauf 
in  Wasser  und  endlich  in  der  als  Electrolyt  dienenden 
Flüssigkeit  ausgekocht.  Electroden  von  besonders  kleiner 
Oberfläche  stellte  ich  dadurch  her,  dass  ich  Drähte  sorg- 
fältig in  Glas  einschmolz  —  ich  hatte  mich  früher  davon 
überzeugt,  dass  das  Glas  auf  die  Zersetzungserscheinungen 
keinen  Einfluss  ausübt  —  und  mit  einer  sehr  feinen  Eisen- 
feile so  lange  zuschliff,  bis  nur  mehr  der  Querschnitt  des 
Drahtes  frei  war.  Die  so  erhaltenen  Electroden  wurden^ 
um  sie  von  etwaigen  durch  die  Feile  entstandenen  metalli- 
schen Verunreinigungen  zu  befreien,  zuerst  längere  Zeit  in 
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verdünnte  Salpetersäure  gelegt  und  dann  erst  in  der  oben 
angegebenen  Weise  behandelt 

Die  Oberflächen  dieser  kleinen  Electroden  wurden  unter 
der  Voraussetzung,  dass  die  Drähte  kreisförmigen  Quer- 
schnitt besitzen,  aus  den  unter  dem  Mikroskope  an  yerschie- 
denen  Stellen  gemessenen  Durchmessern  der  Drähte  be- 
rechnet. 

§  2.  Die  electromotorische  Kraft  der  Zer- 
setzung. —  Meine  Bemühungen  waren  zunächst  darnach 
gerichtet,  einen  Zusammenhang  zwischen  den  entladenen 
Electricitätsmengen  und  der  durch  dieselben  erzeugten  elec- 
tromotorischen  Kraft  der  Zersetzung  zu  ermitteln.  Zu  diesem 
Zwecke  entlud  ich  Electricitätsmengen  von  35.10~®mm'>mg"« 
angefangen  bis  zu  3500.10"^  aufwärts,  indem  ich  zuerst  bei 
unveränderter  Schlagweite  die  Flaschenzahl  der  Batterie  von 
3  bis  auf  18  vermehrte,  dann  aber  unter  Anwendung  der 
ganzen  Batterie  die  Schlagweite  von  0,1  bis  3,2  mm  ver- 
grösserte.  Es  ergab  sich,  dass  die  electromotorische  Kraft 
der  Zersetzung,  welche  letztere  sich  in  Bezug  auf  ihre 
Brichtung  zum  Entladungsstrome  analog  verhält, 
wie  die  galvanische  Polarisation  zum  polarisiren- 
den  Strome,  im  allgemeinen  mit  der  entladenen  Eleo- 
tricitätsmenge  wächst,  dies  aber  in  so  unzuverlässiger 
Weise,  dass  ich  mir  einen  Schluss  auf  eine  Beziehung 
beider  Grössen  nicht  gestatten  konnte.  Bei  ungeänderter 
Menge  der  Electricität  schien  die  Spannung  keinen  Einfluss 
zu  haben. 

Bei  diesen  Versuchen  beobachtete  ich  jedoch,  dass  die 
unmittelbar  nach  der  Batterieentladung  gemessene  electro- 
motorische £[raft  der  Zersetzungszelle  wesentlich  davon  ab- 
hing, ob  die  Zelle  schon  vorher  zu  Entladungen  gedient 
hatte,  wobei  selbstverständlich  zwischen  den  einzelnen  Be- 
obachtungen die  Zelle  jedesmal  absichtlich  so  lange  in  sich 
geschlossen  wurde,  bis  das  Electrometer  keine  Potential- 
differenz mehr  anzeigte,  die  vorausgegangene  Zersetzung  also 
scheinbar  vollständig  vernichtet  war.  (Die  zur  Vemiditnng 
der  Potentialdifferenz  nothwendige  Zeit  war  verschieden  und 
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betrug  für  Platten  etwa  fünf  Minuten,  für  kleine  Electroden 
bis  zu  40  Minuten.) 

Der  nächstfolgende  Batterieschlag  entwickelte  zumeist 
eine  grössere  electromotorische  Kraft  der  Zersetzung  als  der 
vorhergehende,  vorausgesetzt,  dass  beide  in  der  Eichtung 
übereinstimmten.  So  war  bei  Platten  ein  fortwährendes  An- 
steigen —  geringe  Schwankungen  abgerechnet  —  der  jedes- 
mal entwickelten  electromotorischen  Kraft  zu  bemerken^  bei 
WoUaston'schen  (Spitzen-) Electroden  erreichte  die  Zersetzung 
nach  wenigen  Entladungen  einen  Maximalwerth,  um  dann 
in  der  Höhe  desselben  hin  und  her  zu  schwanken,  bei  Elec- 
troden kleinster  Oberfläche,  die  ich  im  Folgenden  immer 
„Querschnittselectroden"  nennen  werde,  war  jedoch  schon 
mit  dem  ersten  oder  zweiten  Entladungsstrom  ein  Maximum 
der  Zersetzung  erreicht. 

Wird  aber  bei  einer  solchen  Beobachtungsreihe,  nach- 
dem schon  eine  Anzahl  gleichgerichteter  Batterieentladungen 
vorausgegangen,  die  Sichtung  dieser  letzteren  umgekehrt,  so 
erfolgt  eine  plötzliche  Verringerung  der  electromotorischen 
Kraft,  welche  meistens  sehr  beträchtlich  ist. 

In  den  nachfolgenden  Tabellen  f&hre  ich  einige  Zahlen- 
belege für  die  erwähnten  Erscheinungen  an.  Die  erste  Verti- 
calcolumne  enthält  die  Ordnungszahl  der  Entladungen,  die 
zweite,  dritte  und  die  weiteren  Columnen  geben  die  den 
Entladungen  entsprechenden  Werthe  für  die  electromotorische 
Kraft  der  Zersetzung  an.  In  der  ersten  Horizontalreihe 
endlich  befinden  sich  die  Angaben  über  die  jeder  Colnmne 
entsprechenden  Grenzwerthe  der  entladenen  Electricitäts- 
mengen  Q,  die  Anzahl  der  verwendeten  Leydener  Flaschen  n 
und  den  Abstand  der  Kugeln  des  Funkenmikrometers  m 
angeführt. 

ümkehrungen  in  der  Richtung  der  Entladungsströme 
sind  in  den  Tabellen  durch  den  Werthen  für  die  electro- 
motorische Kraft  vorgesetzte  Sternchen  (*)  ersichtlich  ge- 
macht. 
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1.  Platten.    Oberfläche  =  500  < 

imm. 

10*0  = 

' 

423—465 

473—480 

1893—2008 

2300-2428 

n=.3 

n=:8 

»»15 

»  =  18 

m  =  2,0  mm 

m  =  2,2  mm 

m  =  2,0  mm 

m  =  2,0  mm 

1 

+  0,115 

+  0,132 

+  0,185 

i       +  0,180 

2 

+  0,129 

+  0,147 

+  0,193 

1       +  0,189 

3 

+  0,137 

+  0,158 

+  0,200 

+  0,198 

4 

+  0,151 

+  0,163 

+  0,210 

1       +  0,208 

5 

+  0,148 

+  0,165 

+  0,212 

I       +  0,204 

6 

+  0,154 

+  0,168 

+  0,218 

1       +  0,210 

7 

+  0,151 

+  0,168 

+  0,222 

1       +  0,216 

8 

+  0,157 

+  0,171 

+  0,231 

1       +0,209 

9 

+  0,145 

+  0,177 

+  0,235 

'       +  0,217 

10 

+  0,154 

+  0,173 

+  0,231 

!       +  0,221 

17 

+  0,178 

+  0,182 

— 

+  0,245 

18 

— 

•-  0,167 

•-  0,220 

*- 0,193 

0,762 


2.  Drähte.     Oberfläche  -  1,70  qmm. 
10«  Q  =  1182  —  1577.    »  -  9    i»  =  2,6  mm. 
1  2345678 

+0,602      0,615      0,616      0,670      0,700      0,714      0,778      0,771 
10  11  12  13 

♦-0,520      0,524      0,586      0,584 

3.  Wollaston'sche  Electroden.    Oberfläche  =  0,35  qmm. 

m  =  2,3  mm. 

6  7  8 

1,438      1,480      1,432 

m  =s  2,6  mm. 

6  7  8 

1,366      1,355      1,360 

4.  Querschnittselectroden.    Oberfläche  =  0,0065  qmm. 

10«  Q  =  1434  - 1535.      »  =  9      im  =  3,0  mm. 
12  3  4  5  6  7 

+  1,352       1,310       1,326       1,334      »-IjlÖS       1,122       1,122 
8  9  10  11 

•  +  1,076       1,084      1,075      1,080 

10«  Q  =  2323—2366.      »  =  18      w  =  2,0  mm. 

12  3  4  5 

+  1,353      1,349       1,341       1,343      ♦-1,240 

6  7  8  9  10 

-1,230      1,200      ♦  + 1,145       1,132       1,135 


1 

+  1,184 

10«  Q  =  1334- 

2             3 
1,324      1,380 

- 1348. 
4 
1,397 

»  =  9 
5 
1,421 

m  =  2,3  mm. 
6             7 
1,438      1,480 

8 
1,432 

1 
+  1,271 

10«  Q=  3155  — 

2             3 

1,293       1,321 

3220. 
4 
1,340 

n  =  18 
5 
1,351 

m  —  2,6  mm. 

6             7 

1,366      1,355 

8 
1,360 
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Ausser  den  bereits  oben  angeführten  Ergebnissen  liefern 
die  Zahlenwerthe  noch  das  weitere  ßesultat,  dass  die  electro- 
motorische  Kraft  der  Zersetzung  ganz  wesentlich  von  der 
Oberfläche  der  Electroden  abhängig  ist,  indem  sie  mit  der 
Verkleinerung  der  Oberfläche  zunimmt. 

§  3.  Der  zeitliche  Verlauf  der  electromotori- 
schen  Kraft  der  Zersetzungszelle  nach  der  Ent- 
ladung. —  Schon  die  ersten  Versuche  hatten  mich  belehrt, 
dass  die  durch  Leydener  Flaschen  hervorgerufene  electro- 
motorische  Ejraft  der  Zersetzung  eine  ausserordentlich  rasche 
Abnahme  mit  der  Zeit  erleide.  Wurde  nämlich  die  isolirte 
Electrode  der  Zelle  durch  den  Metallhaken  der  drehbaren 
Säule  h'  dauernd  mit  dem  Electrometer  verbunden,  so  nahm 
der  Electrometerspiegel,  nachdem  der  erste  Ausschlag  erfolgt 
war,  nicht  etwa  wie  dies  bei  einer  constanten  electromoto- 
rischen  Kraft  der  Fall  ist,  eine  bestimmte,  dauernde  Ab- 
lenkung an,  sondern  er  war  in  fortwährendem,  zuerst  schnelle- 
rem, bald  aber  verlangsamtem  Wandern  gegen  die  ursprüng- 
liche Buhelage  begriffen. 

In  der  Erwartung,  dass  diese  Abnahme  der  Zersetzung 
vielleicht  besseren  Aufschluss  über  die  Natur  der  unter- 
suchten Erscheinungen  geben  könne,  als  dies  bei  den  Be- 
stimmungen der  unmittelbar  nach  der  Entladung  beobach- 
teten electromotorischen  Kraft  der  Fall  war,  habe  ich  der- 
selben meine  besondere  Aufmerksamkeit  gewidmet. 

Die  experimentelle  Ausführung  hierzu  ergab  sich  in 
einfacher  Weise:  War  der  durch  den  Entladungsstrom  ver- 
ursachte Ausschlag  am  Galvanometer  erfolgt,  so  wurde  das 
Spiel  der  Influenzmaschine  sistirt,  die  erste  Ablenkung  des 
Electrometers  beobachtet  und  die  Verbindung  zwischen  Elec- 
trometer und  Zelle  durch  Heben  des  Metallbügels  b  und 
Anhängen  desselben  an  m  aufgehoben.  Das  dadurch  zur 
Erde  abgeleitete  Electrometer  nahm  nun  nach  einigen  Schwin- 
gungen seine  ursprüngliche,  nur  in  seltenen  Fällen  eine  von 
derselben  verschobene  Buhelage  ein. 

In  bestimmten  Intervallen  —  meist  wählte  ich  dazu 
zwei  Minuten  —  wurde  dann  die  Verbindung  zwischen  der 
stets  isolirten  Electrode  und  dem  Electrometer  wieder  her- 
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gestellt  und  die  zwischen  den  Electroden  noch  vorhandene 
Potentialdifferenz  am  ersten  Ausschlage  des  Electrometer- 
spiegels  gemessen. 

Ich  untersuchte  so  den  Verlauf  der  Zersetzung  an  Qaer- 
schnittselectroden  von  0,51,  .0,17  und  0,0065  qmm  Oberfläche. 

Auch  für  den  Verlauf  der  Zersetzung  stellte  es  sich 
heraus,  dass  derselbe  beeinflusst  wird  von  der  Anzahl  der 
durch  die  Zelle  geleiteten  Entladungsströme,  wenn  sich  auch 
letztere  untereinander  gleichen. 

Die  folgende  Tabelle  gibt  den  Verlauf  der  electromo- 
torischen  Kraft  der  Zersetzung  an  einem  und  demselben 
Paare  während  der  Dauer  aller  Versuche  in  dieselbe  Flüssig- 
keit tauchender  Querschnittselectroden  von  0,0065  qmm  an, 
wie  er  nach  12  positiv  gerichteten  Entladungen  von  gleicher 
Intensität  —  soweit  dies  bei  Anwendung  des  Funkenmikro- 
meters möglich  war  —  gefunden  wurde. 

Die  Tabelle  enthält  in  der  ersten  Horizontalreihe  die 
Ordnungszahl  der  Entladungen  in  römischen  Ziffern  ange- 
führt, darunter  die  entsprechenden,  nur  wenig  differirenden 
Werthe  für  Q. 

Die  erste  Verticalcolumne  gibt  die  in  Minuten  ausge- 
drückte Zeit  seit  dem  Durchgange  des  zersetzenden  Ent- 
ladungsstromes  an,  die  Y^eiteren  Columnen  enthalten  die  zu 
den  betreffenden  Zeiten  und  Entladungen  gehörigen  Angaben 
über  die  electromotorische  Kraft,  wobei  die  electromotorische 
Kraft  des  Daniell-Elementes  D  =  1000  gesetzt  wurde. 

Der  Abstand  der  Kugeln  des  i^unkenmikrometers  betrag 
1,8  mm,  die  Batterie  bestand  aus  18  Flaschen. 

Die  Beobachtungen  wurden  an  vier  aufeinander  folgen- 
den Tagen  ausgeführt.  Ich  habe  dies  an  der  Tabelle  durch 
Doppellinien  ersichtlich  gemacht.    (Siehe  Tabelle,  p.  655). 

Wenn  man  die  Tabelle  überblickt,  so  bemerkt  man,  dass 
die  Abnahme  der  Zersetzung  um  so  langsamer  von  statten 
geht,  je  mehr  Entladungsströme  die  Zelle  bereits  passirt 
haben.  Eine  Ausnahme  davon  machen  nur  diejenigen  Be- 
obachtungsreihen, welche  von  den  nächstvorhergehenden  durch 
die  Dauer  einer  Nacht  (doppelte  Verticallinie)  getrennt  sind. 
Doch   schon   die  folgende,   an   demselben  Tage  ausgeführte 
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Beobachtungsreihe  erhebt  sich  über  alle  vorausgehenden,  so- 
dass eine  steigende  Tendenz  im  Verlaufe  der  Zersetzung 
nicht  zu  verkennen  ist. 

Würde  man  den  Verlauf  der  Zersetzung  durch  Cur- 
ven  mit  den  Zeiten  als  Abscissen,  den  jeweiligen  Poten- 
tialdifferenzen als  Ordinaten  darstellen,  so  könnte  man  sich 
überzeugen,  dass  die  Curven  sich  mehr  und  mehr  einander 
nähern  und  endlich  nahe  zusammenfallen. 

Ich  ging  von  der  Annahme  aus,  dass  ein  einzelner  Ent- 
ladungsstrom noch  nicht  im  Stande  ist,  an  den  Electroden 
einen  gewissen,  im  Folgenden  weiter  erklärten  Grenzzustand 
herzustellen,  und  glaubte  denselben  erreichen  zu  können, 
wenn  ich  vorher  die  Electroden  galvanisch  polarisirte.  Zu 
diesem  Zwecke  stellte  ich  mir  neue  Electroden  von  ebenfalls 
0,0065  qmm  Oberfläche  her  und  verband  dieselben  längere 
Zeit  mit  den  Polen  einer  Säule  von  drei  Daniell-Elementen. 
Darauf  wurde  die  Zelle  mehrere  Tage  in  sich  geschlossen 
belassen,  bis  der  Polarisationsstrom  vollkommen  vernichtet 
war.  Nun  wurde  nach  Erneuerung  der  electrolytischen  Flüs- 
sigkeit ein  Entladungsstrom  von  derselben  Bichtung^  wie 
vorher  die  des  galvanischen  Stromes  gewesen,  durch  die  Zelle 
geleitet. 

So  entstanden  die  beiden  letzten  Reihen  der  Tabelle, 
die  mit  den  Worten  „galvanisch  polarisirt^'  überschrieben 
sind.  Der  Verlauf  der  Zersetzung  ist  in  diesen  beiden  Reihen 
nahezu  identisch,  liegt  aber  bedeutend  höher  als  der  nach 
dem  zwölften  Entladungsstrom  beobachtete. 

Die  Entladungsströme  waren,  wie  ich  schon  bemerkt 
habe,  positiv  gerichtet.  Es  musste  also  bei  der  gegebenen 
Anordnung  und  dem  erwähnten  analogen  Verhalten  zur  gal- 
vanischen Polarisation  die  isolirte  Electrode  sich  electro- 
negativ  verhalten  gegen  die  zur  Erde  abgeleitete  Electrode, 
d.  h.  bei  in  sich  geschlossener  Zelle  wäre  die  Richtung  des 
Zersetzungstromes  in  der  Flüssigkeit  von  der  abgeleiteten 
zur  isolirten  Electrode  gerichtet. 

Eine  auffallende  Umkehrung  in  der  Ladung  der  Elec- 
troden tritt  beim  ersten  Entladungsstrome  ein.    Schon  nach 
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sechs  Minuten  zeigt  sich  die  isolirte  Electrode  electropositiv 
gegen  die  zur  Erde  abgeleitete. 

Diese  entgegengesetzte  Potentialdifferenz  ist  in  raschem 
Wachsen  begriffen  und  nimmt  bald  einen  constanten  Werth 
an.  Ich  habe  die  Beobachtungsreihen  viel  weiter  gef&hrt^ 
als  ich  in  der  Tabelle  angegeben  habe,  und  nach  mehreren 
Stunden  noch  das  Electrometer  negativ  geladen  gefunden. 
Wenn  auch  die  Zelle  stundenlang  in  sich  geschlossen  blieb, 
so  stellte  sich  doch  nach  längerem  Oeffiien  derselben  all- 
mählich negative  Ladung  des  Electrometers  wieder  her. 

Auch  die  zweite  Beobachtungsreihe  zeigte  nach  Verlauf 
einer  Stunde  eine  Umkehrung  in  der  Ladung,  die,  zwar  viel 
geringer  als  die  bei  der  ersten  Eeihe  wahrgenommene,  doch 
noch  am  nächsten  Tage  bemerkbar  war;  sie  ist  in  der  Ta» 
belle  nicht  angegeben. 

Die  weiteren  Entladungen,  die  an  galvanisch  polarisirten 
Electroden  inbegriffen,  liessen  eine  Dmkehrung  nicht  zu 
Stande  kommen.  Wurde  nunmehr  die  Zelle  abgeleitet,  so 
war  nach  einiger  Zeit  die  Spannungsdifferenz  an  den  Elec- 
troden für  die  Folge  verschwunden. 

Ich  habe  ähnliche  Beobachtungsreihen  an  grösseren 
Querschnittselectroden  von  0,17  und  0,51  qmm  Fläche  durch- 
gefUhrt.  Dieselben  boten  kein  wesentlich  neues  Besultat. 
Auch  hier  wird  der  Verlauf  der  Zersetzung  durch  die  Zahl 
der  Entladungen  verlangsamt.  Das  Ansteigen  der  einzelnen 
*  Beobachtungsreihen  bis  zur  Annäherung  an  einen  Orenz- 
zustand  dauert  aber  um  so  länger,  je  grösser  die  Oberfläche 
der  Electroden  ist  So  wurde  bei  den  Electroden  von  0,17  qmm 
eine  Annäherung  der  Verlaufscurven  vom  16.  bis  zum  20. 
fintladungsstrome  bemerkt,  bei  den  Electroden  von  0,51  qmm 
Fläche  hingegen  gelang  es  nicht,  diese  Erscheinung  zu  be- 
obachten. Galvanisch  polarisirt,  verhielten  sich  auch  die 
Querschnittselectroden  von  grösserer  Oberfläche  in  Bezug 
auf  den  Verlauf  und  die  Nichtumkehr  der  Zersetzung  wie 
die  Electroden  von  0,0065  qmm  Fläche. 

Was  die  mit  der  Zeit  eintretende  Umkehrung  der  elec- 
tromotorischen  Kraft  der  Zersetzungszelle  anbelangt,  so  zeig- 
ten Electroden  von  0,17  qmm  Oberfläche  nach  dem  vierten 
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EntladungBStrome,  Electroden  von  0,51  qmm  hingegen  nach 
einer  grossen  Eeihe  von  Entladungen  noch  einen  Uebeigang 
in  die  entgegengesetzte  Ladung  an.  Im  letzteren  Falle  wuchs 
sogar  nach  den  ersten  Entladungen  die  nach  gleichen  Zeiten 
beobachtete  entgegengesetzte  Potentialdifferenz,  erreichte  nach 
dem  18.  Entladungsstrome  einen  constanten  Maximalwerih 
(0,083  D.];  um  erst  nach  weiteren  Entladungen  abzunehmen 
und  endlich  zu  yerschwinden. 

Platten,  auf  den  Verlauf  der  Zersetzung  geprüft,  boten 
wenig  Bemerkenswertiies.  Die  schon  anfängUch  geringe  elec- 
tromotorische  Kraft  sank  schon  nach  zwei  Minuten  auf  ein 
Minimum  herab.  Auch  hier  trat  aber  erst  nach  einer  Reihe 
von  Entladungen  Tendenz  zur  ümkehrung  in  der  Ladung 
der  Electroden  ein. 

Obgleich  aus  naheliegenden  Gründen  das  nüt  der  Zelle 
verbundene,  mit  destillirtem  Wasser  gefüllte  Glasrohr  W 
keinen  Einfluss  auf  die  obigen  Beobachtungen  ausüben  durfte, 
so  habe  ich  mich  doch  auch  experimentell  davon  überzeugt, 
indem  ich  bei  einer  besonderen  Versuchsreihe  vor  den  Be- 
obachtungen am  Electrometer  die  leitende  Verbindung  zwi- 
schen JP  und  W  aufhob. 

§  4.  Untersuchung  eines  speciellen  Falles  der 
galvanischen  Polarisation.  Schlussbemerkungen.— 
In  einer  Abhandlung:  „Ueber  die  Natur  der  galvanischen 
Polarisation",  untersuchte  Hr.  Beetz ^)  die  electromotorische 
Kraft  der  einseitigen  Polarisation  Pt  |  H  -f  Pt,  indem  er  am 
Electrometer  die  Potentialdifferenz  zwischen  reinem  und  elec- 
trolytisch  mit  Wasserstoff  bedecktem  Platin  bestimmte.  Es 
zeigte  sich  zwischen  den  beiden  Platindrähten  eine  anfäng- 
liche Potentialdifferenz  von  0,60  D.,  welche  nach  10  Minuten 
auf  0,82  D.  gestiegen  war,  um  auf  dieser  Höhe  längere  Zeit 
hindurch  constant  zu  bleiben.  Nach  einer  halben  Stunde 
erfuhr  die  Potentialdifferenz  eine  Abnahme,  welche  Hr.  Beetz 
der  Diffusion  des  Wasserstoffes  zum  anderen  Drahte  zu- 
schrieb. 


1)  Beetz,  Wied.  Ann.  10.  p.  848  ff.  1880. 
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Es  ist  nun  bemerkenswerth,  dass,  wenn  man  nach  der 
Beetz'schen  Methode  die  einseitige  Polarisation  an  einer 
Electrode  untersucht,  welche  Ton  einem  nur  kurze  Zeit  dauern- 
den galTanischen  Strome  durchflössen  und  dann  sich  selbst 
überlassen  wurde,  diese  Electrode  im  Laufe  der  Zeit  einer 
ungeladenen  gegenüber  ihr  anfangs  electropositives  Verhalten 
in  das  entgegengesetzte  verwandelt.  Ich  habe  diese  Erschei- 
nung auf  folgende  Weise  beobachtet: 

In  eine  Platte  (P,  Fig.  2  Taf.  V)  aus  Hartgummi 
waren  vier  Löcher  eingegraben,  von  denen  drei  (a,  ä,  c)  mit 
Quecksilber  gefüllt  wurden.  Durch  einen  Poppelbügel,  der 
aus  zwei  halbkreisförmigen  Kupferdrähten  bestand,  welche 
an  ihrer  Kreuzungsstelle  durch  einen  mit  einer  Handhabe 
aus  Elfenbein  versehenen  Messingring  zusammengehalten  war, 
konnte  das  Näpfchen  a  entweder  mit  h  oder  mit  c  ver- 
bunden werden.  Von  h  führte  ein  Draht  zu  dem  Zinkpole 
einer  aus  drei  Daniell'schen  Elementen  bestehenden  Kette, 
c  war  mit  der  Erde  verbunden,  a  endlich  mit  einer  Elec- 
trode der  Polarisationsgefässe,  welche  durch  einen  Grlasheber 
untereinander  in  Communication,  mit  dem  bei  den  früheren 
Zersetzungsversuchen  angewendeten  Electrolyten  gefällt  waren. 
Ausser  der  mit  a  verbundenen  tauchte  noch  in  dasselbe  Ge- 
f&ss  eine  zweite  Electrode,  welche  mit  der  Glassäule  K  (vgl. 
Fig.  1  Taf.  V)  im  Contacte  stand.  Im  zweiten  Gefässe 
befand  sich  nur  eine  Electrode,  die  zum  Kupferpole  der 
Kette  führte.  1) 

Vor  dem  Versuche  hatte  der  Doppelbügel  die  Stellung, 
dass  er  a  mit  c  verband.  Die  galvanische  Kette  war  mithin 
offen.  Durch  Verbindung  der  Säule  K  mit  h  (Taf.  V  Fig.  1) 
konnte  am  Electrometer  constatirt  werden,  ob  zwischen  der 
isolirten  und  der  in  demselben  Gefässe  befindlichen  abge- 
leiteten Electrode  eine  zufällige  Potentialdifferenz  herrsche 
oder  nicht.  Meist  trat,  trotz  Torangegangener  sorgfältiger 
Behandlung  der  Electroden,  der  erstere  Fall  ein. 


1)  In  Fig.  2  Taf.  V  ist  der  besseren  Uebersichüichkeit  wegen  die 
gasfreie  Electrode  als  zwischen  den  beiden  mit  Gasen  bedeckten  Electro- 
den befindlich  angegeben,  während  sie  sich  thatsächlich  seitlich  von  den- 
selben befand. 

42* 


Digitized  by 


Google 


660  F.  Streintz. 

Nun  wurde  die  Verbindung  zwischen  Electrometer  und 
Electrode  wieder  aufgehoben,  der  Doppelbügel  rasch  um-  und 
wieder  zurückgelegt  und  darauf  die  Glassäule  h'  abermalB 
niedergelassen.  Durch  das  Zurücklegen  des  Doppelbügels 
wurde  die  durch  den  kurz  dauernden  galvanischen  Strom  mit 
Wasserstoff  bedeckte  Electrode  zur  Erde  abgeleitet,  durch 
das  Niederlegen  der  Glassäule  K  die  gasfreie  Ellectrode  mit 
dem  Quadrantenpaare  des  Electrometers  verbunden,  mithin 
zeigte  das  Electrometer  die  Potentialdifferenz  zwischen  reinem 
und  mit  Wasserstoff  bedeckten  Platin  an. 

Auf  ganz  dieselbe  Weise  wie  im  vorigen  Paragraphen 
der  Verlauf  der  Zersetzung,  wurde  jetzt  die  zwischen  den 
beiden  Electroden  vorhandene  Potentialdifferenz  von  zwei  zu 
zwei  Minuten  untersucht.  Es  ergab  sich  dabei  folgendes 
Resultat. 

Die  Tabelle  enthält  unter  Vj  die  Resultate  für  Quer- 
schnittselectroden,  Oberfläche  =  0,0065  qmm,  V^^--  0,004, 
untier  Vjj  die  Resultate  für  WoUaston'sche  Electroden,  Ober- 
fläche =  0,05  qmm,  V^  =  0,006. 

4'  6'  8'  10'         12'         14'         16' 

0,084    0,038        0,040    0,041     0,044    0,045    0,044 
0,018    0,008     +0,019    0,039    0,046    0,050    0,051 

bedeuten  V^  die  ursprünglich  zwischen 
den  Electroden  herrschenden  zufälligen  Potentialdifferenzen 
(für  D  =  1),  die  übrigen  Zahlen  geben  die  Potentialdifferen- 
zen zwischen  Pt  |  H  +  Pt,  wie  sie  unmittelbar  nach  dem 
Durchfliessen  des  polarisirenden  Stromes,  ferner  nach  zwei, 
vier  und  mehreren  Minuten  vorhanden  waren. 

Den  auffallenden  Uebergang  in  das  entgegengesetzte 
electromotorische  Verhalten,  der  bei  den  Querschnittselec^ 
troden  schon  nach  vier  Minuten  eintrat  und  dann  ziemlich 
constant  blieb,  erkläre  ich  mir  damit,  dass  nach  dieser  Zeit 
der  bisher  die  Electrode  bedeckende  Wasserstoff  vollständig 
in  dieselbe  eingedrungen  (occludirt)  ist,  und  sich  nunmehr 
die  Electrode  electrone^ativ  gegen  reines  Platin  verhält.  Ist 
der  Wasserstoff  noch  nicht  eingedrungen,  oder  wird  die  Elec- 
trode durch  lange  andauernden  Stromschluss  mit  freiem 
Wasserstoff  für  immer  bedeckt,  wie  dies  bei  den  Versuchen 


t 

Vi 
Vu 

0'          2' 
-0,793    0,027     +( 
-0,790    0,053        ( 

In  der  Tabelle 
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des  Hm.  Beetz  der  Fall  war,  so  verhält  sieh  die  Electrode 
der  ungeladenen  gegenüber  electropositiy.  Eine  mit  Wasser- 
stoff in  vollständig  occludirtem  Zustande  versehene  Electrode 
müsste,  verbunden  mit  einer  gasfreien,  einen  dem  Polari- 
sationsstrome  des  Voltameters  entgegengesetzten  Strom  liefern. 

Es  war  übrigens  gar  nicht  nöthig,  die  Electroden  fbr 
diese  Untersuchung  so  klein  zu  wählen;  ich  überzeugte  mich, 
dass  auch  Platten  von  500  qmm  Fläche  eine  ümkehrung  in 
der  Ladung  erfuhren.  Hier  ist  es  sogar  wegen  der  G-rösse 
der  Oberflächen  vortheilhafter,  wenn  der  polarisirende  Strom 
so  lange  geschlossen  bleibt^  bis  das  Maximum  der  einseitigen 
Polarisation,  das  ich  in  guter  Uebereinstimmung  mit  Hm. 
Beetz^)  zu  0,845 D.  gefunden  habe,  gerade  erreicht  ist.  Es 
erscheint  auch  vollkommen  einleuchtend,  dass  eine  Platin- 
platte, welche  eine  grössere  Menge  Wasserstoff  occludirt 
enthält,  sich  gegen  eine  reine  energischer  verhalten  wird, 
als  eine  Platinplatte,  die  weniger  occludirten  Wasserstoff 
besitzt. 

Die  beschriebene  Anordnung  des  Versuches  zum  Nach- 
weise des  electronegativen  Verhaltens  von  HPt*)  zu  Pt  ist 
nicht  vollständig  einwurfsfrei.  Die  allmählich  eintretende 
Umladung  könnte  bei  den  electrometrischen  Messungen  auch 
einer  Diffusion  von  Wasserstoff  an  die  bisher  gasfreie 
Electrode,  bei  galvanometrischen  Beobachtungen  überdies 
noch  der  Bildung  eines  aus  der  einseitigen  Polarisation 
entwickelten  secundären  Polarisationsstromes  zugeschrieben 
werden. 

Zur  Beseitigung  dieser  möglichen  Einwände  nahm  ich 
daher  den  Versuch  in  etwas  modificirter  Anordnung  vor. 

Die  Electroden  (Taf.  V  Fig.  3)  befinden  sich,  fünf  an 
Zahl,  in  drei  durch  Glasheber  untereinander  communiciren- 
den  G-efössen.  Die  mit  Wasserstoff  zu  bedeckende  Electrode 
wird  hier  mit  dem  Electrometer  verbunden   und  kann   ihr 


1)  Beetz,  1.  c.  p.  86S. 

2)  Um  den  Unterschied  zwischen  Piatin,  welches  mit  freiem  Wasser- 
stoff bedeckt  ist,  und  solchem,  welches  nur  occludirten  Wasserstoff  ent- 
hält, in  der  Formel  zu  charakterisiren,  habe  ich  die  Bezeichnungen  H-I-Pt 
und  HPt  gewählt 
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electromotorischea  Verhalten  gegen  drei  gasfreie  Electroden 
(1,  2,  3),  die  durch  eine  isolirt  aui^stelite  UmschalteYor- 
richtung  der  Beihe  nach  zur  Elrde  abzuleiten  sind,  unter- 
sucht werden. 

Die  so  gewonnenen  Resultate  zeigten  sich  in  qualitiUdyer 
Uebereinstimmung  mit  den  oben  mitgetheilten,  wie  aus  der 
folgenden  Tabelle  hervorgeht.  In  derselbe^  ist  unter  t  die  Zeit, 
unter  V  die  Potentialdifferenz,  unter  E  die  zur  Erde  abge- 
leitete Electrode  verzeichnet.  V^^  V^j  V^  sind  zufällige 
Potentialdififerenzen. 

3'  4'  5'  6' 

-0,032        0,043  0,047         0,044 
12  2  2 

10'  11'  12' 

0,070        0,042  0,058 
12  3 

Fl  =  -  0,013  F;  =  +  0,030  Tg  =  0 

Die  anfängliche  Potentialdiflferenz  Pt  |  H  +  Pt  =  —  0,832  D. 
geht  bald  in  eine  entgegengesetzte  über.  Die  Grösse  der  Po- 
tentialdifferenz Pt|HPt  berechnet  sich  zu  ungefähr  -1-0,07  D, 
wenn  man  bei  den  letzten  Versuchen  die  anfänglichen  zu- 
fälligen Potentialdifferenzen  mit  in  Rücksicht  zieht. 

Zwischen  Platin  und  Wasserstoff  würde  also  ein  ähn- 
liches Verhalten  bestehen  wie  mutatis  mutandis  zwischen 
Zink  und  Quecksilber. 

Die  in  der  electrischen  Spannungsreihe  weit  abstehenden 
Metalle  Zink  und  Quecksilber  geben  in  dem  amalgamirten 
Zink  eine  nicht  zwischen  den  Metallen  befindliche,  sondern 
oberhalb  derselben  stehende  Legirung. 

Der  in  der  Chemie  als  der  unter  allen  Körpern  am 
energischsten  electropositiv  geltende  Wasserstoff  verändert, 
wie  ich  aus  meinen  Versuchen  schliesse,  das  electronegative 
Platin  zu  einem  noch  electronegativeren  Metalle.^) 

1)  Die  Veränderung,  welche  Platin  durch  WasseretofF  erfthrt,  scheint 
eine  sehr  dauernde  zu  sein.  Ich  habe  einige  mal  Gelegenheit  gehabt, 
mich  zu  überzeugen,  dass  eine  electrolytisch  mit  Wasserstoff  versehene 
Platinelectrode,  zur  Weissgluth  gebracht  und  dann  in  Salpetersäure  aus- 
gekocht, sich  noch  immer  electronegativ  g^en  eine  reine  Platinelectit>de 
verhielt. 
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Wird  das  mit  Wasserstoff  beladene  Platin  aus  der  eleo- 
trolysirten  Flüssigkeit  entfernt  und  in  einer  gasfreien  mit 
reinem  Platin  verglichen,  so  zeigt  sich  ersteres  gleich  von 
Anfang  an  electronegativ  gegen  letzteres. 

Eine  solche  Pt  |  HPt-Oombination  besass  eine  electro- 
motorische  Kraft  von  0,2  D.  und  zeigte  ein  ähnliches  Yer- 
halten  wie  ein  gewöhnliches  inconstantes  Element.  Auch 
habe  ich  gefunden,  dass  Erschütterungen  der  Flüssigkeit 
oder  der  HPt-Electrode  selbst  den  erreichten  Maximalwerth 
der  Fotentialdifferenz  nicht  veränderten. 

Aus  diesen  letzteren,  erst  nach  meiner  Publication  in 
den  Sitzungsberichten  der  Wiener  Academic  gemachten  Be* 
obachtungen  schliesse  ich,  dass  das  besprochene  Phänomen 
sich  doch  nicht  aus  den  Helmholtz'schen  Versuchen^)  wird 
erklären  lassen. 

Bevor  ich  daran  gehe,  eine  Ansicht  über  die  Natur  der 
Zersetzungserscheinungen  durch.  BatterieenÜadungen  auszu- 
sprechen, habe  ich  noch  eine  Frage  aus  dem  Gebiete  der 
galvanischen  Polarisation  zu  beantworten. 

Kehrt  eine  Zelle,  deren  eine  Electrode  durch  einen  sehr 
kurze  Zeit  dauernden  galvanischen  Strom  mit  Wasserstoff, 
die  andere  mit  Sauerstoff  beladen  wurde,  ihre  Ladung  um? 

Es  gelang  mir  nicht,  diese  Frage  bejahend  zu  beant- 
worten. Die  Potentialdifferenz  war  zwar  auch  hier  zuerst 
in  sehr  rascher  Abnahme  begriffen,  erreichte  aber  nach  zwei 
Stunden  einen  mit  der  ursprünglichen  Polarisation  gleich 
gerichteten  Grenzwerth,  welcher  selbst  nach  24  Stunden 
noch  nicht  verändert  war.  Es  blieb  also  offenbar  an  der 
einen  Electrode  noch  so  viel  Sauerstoff  erhalten,  um  die 
entgegengerichtete  Tendenz  des  HPt  zu  überwiegen. 

Ich  behalte  mir  vor,  die  hier  mitgetheilten  Erscheinun- 
gen auch  in  anderer  Richtung  näher  zu  untersuchen. 


Mit  Bezog  auf  den  zuletzt  beschriebenen  Versuch  moss  ich  bemeiv 
ken,  dasB  der  mit  der  0-Electrode  verbundene  Ou-Pol  der  Kette  auf  das 
Phänomen  nicht  einwirkte;  es  war  gleichgültig,  ob  die  Verbindung  zwi- 
schen Cu  und  0  während  der  Beobachtungen  belassen  wurde  oder  nicht. 

1)  Helmholtz,  Wied.  Ann.  11.  p.  737.  1880. 


Digitized  by 


Google 


664  F.  Streiniz. 

um  endlich  auf  die  durch  Entladung  von  Leidener 
Flaschen  hervorgerufene  Wasserzersetzung  zurückzukommen, 
so  glaube  ich,  dieselbe  als  Product  einer  Polarisation  und 
einer  sich  daran  scbliessenden  Dissociation  des  Wassers 
durch  Entwickelung  von  Knallgas  an  beiden  Electroden  auf- 
fassen zu  können.  Ob  diese  Dissociation  in  einer  durch  den 
Entladungsstrom  bewirkten  Erwärmung  der  Electroden  ihren 
Grund  hat,  muss  ich  dahingestellt  lassen,  doch  scheint  mir 
eine  solche  Annahme  nach  dem  eingangs  erwähnten  Ver- 
suche von  G-rove  nicht  ungerechtfertigt. 

Fig.  4  Taf.  V  gibt  ein  Schema  dieser  Vorstellung. 
Die  Electroden  sind  durch  schraffirte  Kreise  dargestellt, 
jede  davon  ist  von  zwei  concentrischen  Kreisen,  welche  die 
Gassphären  andeuten  sollen,  umgeben.  Die  eine  Electrode 
enthält  in  ihrer  unmittelbaren  Umgebung  WasserstoiBF,  die 
andere  Sauerstoff,  beide  aber  enthalten  in  einem  weiteren 
Umkreise  Knallgas. 

Die  Richtung  des  Zersetzungsstromes  wird  sich  also 
anfänglich  gerade  so  verhalten,  als  wenn  kein  Knallgas  vor- 
handen wäre. 

Nun  dringt  der  Wasserstoff  der  Polarisation  in  das 
Platin  der  einen  Electrode  ein  und  zieht  ausserdem  noch 
den  Wasserstoff  der  Dissociation  mit  sich. 

Die  Electrode  erhält  somit  occludirten  Wasserstoff  und 
bleibt  nur  von  Sauerstoff  bedeckt,  die  andere  Electrode  hin- 
gegen wird  durch  den  umgebenden  Sauerstoff  vor  dem  Ein- 
dringen des  dissociirten  Wasserstoffes  bewahrt;  das  Knallgas 
derselben  wird  somit  allmählich  in  die  Flüssigkeit  diffun- 
diren. 

Fig.  5  Taf.  V  stellt  diesen  Endzustand  dar.  Das  elec- 
trische  Verhalten  des  Electrodenpaares  wird  wegen  der 
Eigenschaft  des  HPt  eine  Umkehrung  erfahren  haben.  Sind 
die  Electroden  von  ausserordentlicher  Kleinheit,  so  ist  ein 
Entladungsschlag  schon  im  Stande,  eine  Electrode  vollständig 
mit  Wasserstoff  zu  sättigen.  Der  durch  weitere  Entladungen 
ausgeschiedene  Wasserstoff  wird  dann  nicht  mehr  in  die 
Electrode  eindringen,  sondern  dieselbe  nur  dauernd  umgeben 
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können.    Damit  ist  aber  die  Möglichkeit  einer  Umkehrung 
aasgeschlossen. 

Je  grösser  die  Oberfläche  der  Electrode  beschaffen  ist, 
desto  mehr  Entladungen  wird  es  bedürfen,  bis  der  Sätti- 
gungszustand  erreicht  ist.  In  der  That  hat  sich  dies  aus 
den  Versuchen  ergeben. 


vin. 


Veber  den  Widerstand  polartsi/rter  ZeUen; 
van  Emil  Cohn, 


Nach  Versuchen  von  F.  Kohlrausch ^)  üben  schnell 
altemirende  Ströme  auf  eine  Flüssigkeitszelle  keine  polari- 
sirende  Wirkung  aus,  sobald  die  Electroden  eine  hinlänglich 
grosse  Oberfläche  besitzen.  Die  Zelle  verhält  sich  diesen 
Strömen  gegenüber  wie  ein  metallischer  Leiter. 

Kohl  rausch  selbst  und  nach  ihm  andere  haben  diesen 
Umstand  benutzt,  um  die  specifischen  Widerstände  einer 
grossen  Zahl  von  Flüssigkeiten  zu  bestimmen,  die  nach  den 
älteren  Methoden  wegen  der  auftretenden  Polarisation  nur 
auf  Umwegen  und  mit  geringer  Genauigkeit  zu  ermitteln  waren. 

Dieselbe  Methode  gestattet  aber  auch,  den  Widerstand 
einer  durch  constante  Ströme  polarisirten  Zelle  zu 
finden,  mit  anderen  Worten:  die  beiden 
Constanten  der  Zelle,  Polarisation  und 
Widerstand,  zu  trennen. 

In  den  Zweigen  a,  b,  c  einer 
Wheatstone'schen  Brücke  (Fig.  1)  be- 
finde sich  je  ein  Widerstand  von  a 
S.-E.,  in  d  die  zu  untersuchende  Zelle 
und  ein  Widerstand  von  a?  S.-E.,  in 
e  und  /  je  eine  Bolle  des  Dynamo- 
meters, in  /  ausserdem  ein  Sinusin- 
ductor.  Gleicht  man  dann  den  Widerstand  or  so  ab,  dass 
die  in  /  erzeugten   Wechselströme   keinen   Ausschlag  des 


Fig.  1. 


1)  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  188.  p.280  1869.  u.  Jubelbd.  p.290. 
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Dynamometers  hervorbringen,  und  zeigt  sich  der  erfor- 
derliche Widerstand  unabhängig  von  der  Rotationsgeschirin- 
digkeit  des  inducirenden  Magneten,  so  ist  a  •*  x  der  Wider- 
stand der  Zelle. 

Schaltet  man  nun  noch  eine  beliebige  Zahl  constanter 
Elemente  (Daniells  ohne  Diaphragmen)  hinter  der  Zelle  in 
d  ein,  so  wird  die  Bifilarrolle  des  Dynamometers  eine  be- 
stimmte Ablenkung  erfahren.  Wenn  diese  Ablenkung  durch 
die  Inductionsströme  in /nicht  geändert  wird,  so  ist  wie- 
derum der  Widerstand  des  Zweiges  d  demjenigen  von  o,  b 
oder  c  gleich,  und  somit  der  Widerstand:  Daniells  +  Zelle, 
gefunden.  In  derselben  Weise  ergibt  sich  nach  Ausschal- 
tung der  Zelle  der  Widerstand  der  Elemente  für  sich,  und 
durch  Subtraction  derjenige  der  polarisirten  Zelle,  der  nun 
mit  dem  der  unpolarisirten  Zelle  verglichen  werden  kann. 

Hat  man  in  e  ausser  der  Dynamometerrolle  noch  ein 
Galvanometer  eingefügt,  so  ergeben  dessen  Ausschläge  — 
nachdem  der  Widerstand  in  d  dem  vorstehenden  gemäss  ab- 
geglichen ist  —  ein  directes  Maass  der  im  Zweige  d  wir- 
kenden electromotorischen  Kraft  Misst  man  also  den  Aus- 
schlag einmal,  wenn  sich  dort  eine  bekannte  electromotorische 
Kraft  (von  n  Daniell)  befindet,  dann,  nachdem  man  die 
Zersetzungszelle  hinzugefügt  hat,  so  erhält  man  durch  Sub- 
traction die  Polarisation  der  Zelle  unter  dem  Einfluss  jener 
electromotorischen  Kraft,  ausgedrückt  in  Daniells.  —  Unter 
Anwendung,  von  Abzweigungen  kann  man  dabei  jeden  be- 
liebigen Bruchtheil  eines  Daniell  wirken  lassen.  —  In  dieser 
Weise  wurden  Polarisation  und  Widerstand  einer  Zelle,  die 
schwach  angesäuertes  Wasser  zwischen  platinirten  ^)  Platin- 
blechen von  ca.  15  qcm  Oberfläche  enthielt,  unter  der  Einwir- 
kung von  0  bis  2  Daniell  bestimmt. 

Dabei  Hess  sich  keine  Aenderung  des  Wider- 
standes erkennen. 

Diesen  Messungen  haften  zwei  Uebelstände  an;  erstens 
geht  in  sie  der  nicht  ganz  constante  Widerstand  der  Da- 
niells ein;  ferner  war  es  denkbar,  dass  Widerstandsänderungen 

1)  Die  blanken  Bleche  zeigten  bei  den  erreichbaren  Geschwindig- 
keiten noch  Sparen  von  Polarisation  durch  die  Wechselströme. 
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Fig.  2. 


an  beiden  Electroden  in  entgegengesetztem  Sinne  stattfanden 
und  sich  wenigstens  theilweise  compensirten.  Beide  Mängel 
liessen  sich  durch  folgende  Versuchsanordnung  abstellen. 

Zur  Seite  der  beiden  Electroden  u  und  ß  befand  sich 
(Fig.  2)  ein  drittes  Platinblech  /,  das  mit  dem  einen  Pol 
«ner  Kette  K  verbunden  war, 
während  von  deren  anderem  Pol 
Leitungen  von  grossem  Wider- 
stand nach  a  und  ß  führten.  — 
Gleicht  man  die  Widerstände  in 
aS  und  ßS  so  ab,  dass  der  in 
K  erzeugte  Strom  nicht  in  die 
Theile  der  Leitung  gelangt,  welche 
die  Dynamometerrollen  enthalten, 
so  fliessen  auch  umgekehrt  die 
hier  erzeugten  Wechselströme 
nicht  durch  yd'^)\  die  Intensität 
in  allen  Zweigen  ausserhalb  der 
Punkte  a  und  ß  ist  also  unabhängig  vom  Widerstand  und 
von  der  electromotorischen  Kraft  in  ;^  ^  —  falls  nicht 
durch  das  Schliessen  der  Kette  K  gleichzeitig  der  Widerstand 
eines  anderen  Zweiges  (nämlich  der  Zelle  aß)  beeinfiusst 
wird.  Hierbei  ist  freilich  vorausgesetzt,  dass  zwischen  den 
Platten  a  und  ß  keine  oder  doch  eine  unveränderliche 
electrische  Differenz  bestehe.  Diese  Gleichheit  der  beiden 
Electroden  wird  nun  erfahrungsmässig  auch  bei  gleichartig- 
ster Behandlung  derselben  nie  vollkommen  erreicht;  man 
muss  also,  damit  die  Kette  K  keinen  Ausschlag  des  Dyna- 
mometers hervorbringe,  den  Widerstand  eines  Zweiges  (z.  B. 
aS)  fortwährend  um  geringe  Beträge  ändern,  wobei  zugleich 
ein  variabler  Bruchtheil  der  Inductionsströme  durch  y  5  fliesst 
und  ihre  Intensität  von  dem  Widerstand  dieses  Zweiges  ab- 
hängig wird.  Sind  aber  die  Widerstände  ad  und  ß8  gross 
gegen  den  der  Zelle,  so  wird  der  Einfluss  dieser  Aende- 
rungen  praktisch  unmerklich.  Der  Widerstand  der  Zelle 
betrug  ca.  8,5  S.-E.,   aö  und  ßS  je  100.    Nimmt  man  an, 


1)  Helmholts,  Pogg.  Ami.  89.  p.  853.  1853. 
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dass  dem  Strom  in  der  Zelle  nur  der  Weg  ay ß  geboten 
Bei,  und  daes  die  Widerslände  uy  und  /9/  je  5  betragen, 
führt  man  dann  in  a  8  statt  100  den  Widerstand  98  ein  (die 
grösste.  Abweichung  y  die  bei  den  Versuchen  nöthig  wurde), 
und  variirt  man  yS  von  0  bis  oo,  so  zeigt  die  Rechnung; 
dass  die  so  hervorgebrachten  Aenderungen  des  Ghesammt- 
widerstandes  y  zwischen  den  Punkten  a  und  ß  nur  0,02  S.-E. 
betragen.  Diese  Grösse  lag  unter  der  Grenze  der  Be- 
obachtungsfehler, und  die  Versuche  gaben  thatsächlich  bei 
allen  diesen  Veränderungen  identische  Werthe,  nämUch: 

fär 

y 

8,07 
8,07 
8,05 
8,08 

Führte  man  dagegen  in  K  eine  Batterie  von  5  Bunsen'- 
schen  Elementen  ein,  die  an  den  Platinplatten  eine  lebhafte 
Gasentwickelung  hervorbrachte,  so  liess  sich  eine  Aende- 
rung  des  Widerstandes  erkennen,  die  nach  dem  Vorstehenden 
ausschliesslich  in  der  Polarisation  der  Electroden  ihren 
Grund  haben  kann.^) 

Wasserstoffpolarisation  vergrösserte,  Sauer- 
stoffpolarisation verringerte  den  Widerstand  der 
Zelle. 

Es  ergaben  sich  die  folgenden,  im  Verlauf  von  drei 
Tagen  angestellten  Versuchsreihen:     (S.  p.  669.) 

Die  Versuche  wurden  so  schnell,  wie  thunlich,  nachein- 
ander angestellt.  Doch  liegt  bei  den  mit  *  bezeichneten 
Stellen  jedesmal  ein  Zwischenraum  von  mehreren  Stunden. 
Dass  die  Ausgangswerthe  für  die  unpolarisirte  Zelle  so  genau 
miteinander  übereinstimmen,  ist  bei  der  starken  Abhängig- 
keit des  Widerstandes  des  angesäuerten  Wassers  von  der 
Temperatur  natürlich  nur  ein  Zufall.  Wurde  nach  wieder- 
holtem Wechsel  der  Polarisation  die  letztere  aufgehoben,  so 

1)  Diese  Resultate  wurden  mit  dem  Kugeldynamometer  von  Siemens 
und  Halske,  s.  Electrotechn.  Zeitschr.  2.  p.  14  erhalten,  nachdem  die 
Beobachtungen  mit  einem  unempfindlicheren  Bifilardynamometer  ftiterer 
Construction  lediglich  zu  negativen  Ergebnissen  geführt  hatten. 
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zeigte  der  Widerstand  in  der  nächstfolgenden  Zeit  die  un- 
regelmässigsten  Schwankungen;  es  liegt  nahe,  dieselben  auf 
das  abwechselnde  Wiedererscheinen  der  beiden  Gase  an  den 
Platin^&chen  zurückzuführen.  ^) 


Zelle  nnpolaarisirt    8yB4 

O-Polaiisation         7,98 

7,87 


unpolarisirt  8,81 
O-Polarisation  7,90 
H-Polarisation  •8,41 
0-Polarisation  7,54 
H-Polarisation  8,46 
8,70 


unpolarisirt  8,88 
O-Polariaation   •7,75 

7,65 
H-Polarisation    8,73 

8,43 

8,28 
♦8,74 

8,74 
O-Polarisation     7,92 

7,83 
H-Polarisation    8,69 

Dass  der  Widerstand  der  Zelle  sich  durch  H-Polari- 
sation vergrössert,  durch  O-Polarisation  vermindert,  erklärt 
sich  dadurch,  dass  im  ersteren  Fall  eine  Schicht  reinen 
Wassers,  im  zweiten  eine  solche  von  stärkerem  Säuregehalt 
an  beide  Electroden  tritt.  Die  Widerstandsänderungen 
sind  unter  den  obigen  Verhältnissen  so  gering,  dass  man  in 
den  meisten  Fällen  berechtigt  sein  wird,  sie  zu  vernach- 
lässigen, und  bei  der  Bestimmung  electromotorischer 
Kräfte  aus  Intensitätsmessungen  den  unter  irgend 
welchen  Bedingungen  (am  bequemsten  an  der  unpolari- 
sirten  Zelle)  ermittelten  Widerstand  als  eine  Con- 
stante  auch  für  die  polarisirte  Zelle  zu  betrachten. 

Die  nach  dem  zuerst  angegebenen  Schema  leicht  aus- 
führbare und  thatsächlich  begonnene  Untersuchung  der  Grösse 
der  Polarisation  unter  variirenden  Bedingungen  wurde  nach 
wenigen  Versuchen  verlassen,  um  die  verwickeiteren  Er- 
scheinungen an  Electroden  von  kleiner  Oberfläche  zu  stu- 
diren.  Da  ich  nicht  hoffen  darf,  hiermit  in  naher  Zeit  zu 
einem  Abschluss  zu  kommen,  erlaube  ich  mir,  einstweilen 
die  oben  beschriebenen  Beobachtungen,  die  vielleicht  ein 
selbständiges  Interesse  bieten,  mitzutheilen. 

Physik.  Institut  der  Univ.  Berlin,  im  März  1881. 


1)  Helmholtz,  Pogg.  Ann.  150.  p.  483.  1875. 
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IX.     Ueber  die  Erschei/mingen  i/n  Gei8sler^  sehen 

Möhren  unter  äusserer  ISAmwirh/wng; 
von  Ednin  Reitlinger  und  Alfr.  v.  Urbanitzky. 

(II.  Abtheilung.) 
(Von  den  Verfassern  in  geküniter  Form  mü^etheilt) 


Die  Electrorepulsion  und  Attraction  bei  ungeschlossenem 

Strom. 

§  11.  Die  in  der  vorausgehenden  Abtheilung ^)  geschil- 
derten Erscheinungen  wurden  beobachtet,  indem  der  In- 
ductionsstrom  durch  die  Geissler'sche  Röhre  hindurch  von 
einem  Pole  des  Ruhmkorffapparates  zum  anderen  ging, 
wobei  die  übrige  Schliessung  entweder  metallische  Continuit&t 
besass  (§§  6 — 9)  oder  durch  eine  eingeschaltete  Luftstrecke 
noch  an  einer  zweiten  Stelle  unterbrochen  war  (§  10).  Wur- 
den in  letzterem  Falle  die  beiden  Kugeln  des  angewendeten 
Riess'schen  Funkenmikrometers  so  weit  von  einander  ent- 
fernt, dass  überhaupt  kein  Funke  mehr  übersprang,  so  hörte 
damit  bei  höheren  Yerdünnungsgraden  in  der  Geissler'schen 
Röhre  weder  die  Lichterscheinung  selbst,  noch  deren  Be- 
einflussung durch  genäherte  Leiter  gänzlich  auf;  die  Ent- 
ladung drang  in  den  verdünnten  Raum  ein,  und  höchstens 
war  zu  deren  Sichtbarkeit  eine  sorgfältigere  Verfinsterung 
des  Laboratoriums  nöthig.  Hierbei  sah  man  an  einer  und 
derselben  Drahtelectrode  zugleich  Büscbellicht  und  Glimm- 
licht, wie  man  es  bei  altemirenden  Entladungen  in  Geissler'- 
schen Röhren  wahrnimmt.  Da  in  diesem  Falle  nicht  nur 
die  metallische  Continuität,  sondern  der  Inductionsstrom 
selbst  auf  seinem  Wege  zum  anderen  Pole  unterbrochen  ist, 
sprechen  wir  von  einem  ungeschlossenen  Strome,  eine  Rede- 
weise, die  wir  überhaupt  in  allen  Fällen  anwenden  wollen, 
wo  die  Entladung,  sei  sie  Hauptentladung  oder  Seitenent- 
ladung, nicht  zum  zweiten  Ruhmkorfipole  zurückführt.  Ob- 
schon  auch  der  ungeschlossene  Strom  bei   geringeren  Ver- 


1)  Keitlinger  u.  v.  ürbanitzky,  Wien.  Ber.  80.  11.  Abth.  Oct.- 
Heft  1879.     Wied.  Ann.  10.  p.  574.  1880. 
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dünaungen  Electroattraction  nicht  ausschliesst,  so  lässt  sich 
doch  im  allgemeinen  sagen,  dass  man  bei  angeschlossenem 
Strome  gerade  die  Electrorepulsion  auffälliger  und  aus  grösse- 
rer Entfernung  bekommt,  als  bei  geschlossenem  Strome. 

Mit  grossem  Vortheil  wendeten  wir  für  die  Beobach- 
tungen beim  ungeschlossenen  Strome  ausser  unseren  ge- 
wöhnlichen Geissler'schen  Röhren  eine  weitere  von  Volk  er  t 
in  Wien  nach  unserer  Angabe  yerfertigte  Bohre  an,  deren 
Dimensionen  zwischen  der  Geissler'schen  Röhre  und  dem 
electrischen  Ei  die  Mitte  hielten.  Fig.  6  Taf.  V  zeigt 
ihre  Form;  ihr  Durchmesser  betrug  4,5  cm,  ihre  Länge 
20  cm.  In  der  Mitte  befinden  sich  zwei  seitliche  Ansätze 
mit  WüUner'schen  Hähnen,  der  eine  zur  Verbindung  mit 
der  Quecksilberpumpe,  der  andere  zur  Zuleitung  eines  be- 
liebigen G-ases.  Wir  stellten  mit  dieser  Röhre  auch  zahl- 
reiche Experimente  bei  geschlossenem  Strome  an  und  er- 
hielten hierbei  ganz  ähnliche  Erscheinungen,  wie  sie  in 
der  vorhergehenden  Abtheilung  (§§  8  bis  10)  beschrieben 
sind,  insbesondere  ging  auch  hier  bei  grösserer  Verdünnung 
die  Anziehung  in  Abstossung  über.  Der  genäherte  Leiter 
übte  aber  die  letztere  viel  auffälliger  und  bereits  aus  viel 
grösserer  Entfernung  aus,  wenn  wir  die  Experimente  bei 
ungeschlossenem  Strome  anstellten.  Die  Anordnung  hierbei 
war  meistens  folgende:  Der  Leitungsdraht  zwischen  dem 
zweiten  Ruhmkorfipole  und  der  zweiten  Drahtelectrode  wurde 
aus  der  Oese  der  letzteren  ausgehängt  und  mit  der  Röhren- 
leitung der  Gasbeleuchtung  in  metallische  Verbindung  ge- 
bracht Allerdings  untersuchten  wir  auch,  was  geschieht,  wenn 
man  diesen  Leitungsdraht  ganz  beseitigt,  wodurch  dann 
der  zweite  Ruhmkorffpol,  statt  mit  der  Erde  verbunden  zu 
sein,  isolirt  ist.  Da  wir  aber  in  diesem  Falle  die  Erschei- 
nungen im  wesentlichen  ebenso  wie  im  anderen  Falle  fan- 
den, nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Helligkeit  der 
Lichterscheinung  in  der  Röhre  etwas  geringer  war,  so  be- 
dienten wir  uns  in  der  Regel  der  erstangegebenen  Anord- 
nung. In  beiden  Fällen  ist  aber  nur  eine  Drahtelectrode 
der  Röhre  mit  dem  Ruhmkorff  verbunden,  während  die  andere 
mit  der  ausser  der  Röhre  befindlichen  Oese  frei  in  die  Luft 
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taucht.    Wir  nennen   daher   die  erste  die  verbundene,  die 
andere  die  freie. 

Hat  man  die  Verdünnung  hinreichend  weit  getrieben, 
so  erblickt  man,  nachdem  man  den  Buhmkorff  in  Th&tigkeit 
gesetzt  hat,  in  der  Söhre  eine  Lichterscheinung,  welche  je 
nach  der  Stärke  des  Inductionsstromes  mehr  oder  weniger 
hell  ist.  Sie  rührt  unyerkennbär'von  einem  Eindringen  des 
Stromes  in  den  verdünnten  Baum  durch  die  verbundene 
Drahtelectrode  her.  Man  kann  in  ihr  noch  völlig  deutlich 
die  Farben-  und  Formunterschiede  des  Glimm-  und  des 
Büschellichtes  wahrnehmen.  Da  man  an  der  verbundenen 
Drahtelectrode  bei  beiden  Schliessungen  des  Buhmkorff- 
apparates  sowohl  Glimm-  als  Büschellicht  bemerkt,  so  dringt 
offenbar  der  Strom  nicht  nur  in  den  verdünnten  Baum  der 
Bohre  ein,  sondern  fiiesst,  nachdem  derselbe  an  der  zweiten 
freien  Drahtelectrode  keine  hinreichende  Fortleitung  findet, 
auch  wieder  zum  Inductionsapparate  zurück.  Dadurch  ent- 
steht an  der  verbundenen  Electrode  der  charakteristische 
Anblick  einer  altemirenden  Entladung.  Zur  Füllung  der 
Bohre  verwendeten  wir  ausser  Luft:  Wasserstoff,  Sauerstoff, 
Stickstoff,  Kohlensäure  und  Leuchtgas.  Während  bei  Wasser- 
stoffgas eine  Verdünnung  bis  18  mm  Druck  genügte,  um  bei 
sorgfältiger  Verfinsterung  des  Laboratoriums  eine  Licht- 
erscheinung in  der  ganzen  Länge  der  Bohre  sichtbar  zu 
machen,  bedurfte  es  hierzu  bei  anderen  Gasen  stärkerer 
Verdünnungen.  Entsprechend  dem  oben  im  allgemeinen 
Gesagten  nehmen  wir  auch  in  diesen  Bohren  bei  schwäche- 
ren Verdünnungsgraden  im  ungeschlossenen  Strome  Electro- 
attraction  wahr;  nur  zeigt  sich  der  Umstand,  ob  der  Oetf- 
nungsstrom  des  Buhmkorff  der  verbundenen  Electrode  posi- 
tive oder  negative  Spannung  liefert,  von  grösserem  Einflüsse, 
als  bei  geschlossenem  Strome.  Uebrigens  genügt  es,  den 
Druck  im  Gase  unter  1  mm  zu  erniedrigen,  um  ausnahmslos 
in  allen  Gasen  für  beide  Bichtungen  des  Oeffnungsstromes 
Abstossung  durch  den  genäherten  Leiter  zu  erhalten.  Bei 
weiteren  Verdünnungen  wird  diese  Abstossung  lebhafter,  als 
je  im  geschlossenen  Strome;  die  Lichtsäule  drängt  sieh  förm- 
lich zu  der  vom  genäherten  Finger  oder  Leiter  abgekehrten 
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Glaswand,  und  Finger  oder  Leiter  zeigen  sich  bereits  aus 
grossen  Entfernungen,  manchmal  12  cm  und  mehr,  als 
wirksam. 

Zum  ungeschlossenen  Strome  zahlen  wir  auch  folgende 
Erscheinung.  Bei  geöffnetem  Hahne  der  Versuchsröhre 
leuchten  bei  höheren  Verdünnungen  auch  die  Yerbindungs- 
röhren  der  Quecksilberpumpe,  manchmal  bis  zur  Vacuum- 
bime.  Das  Licht  in  denselben  ist  Büschellicht,  häufig  ge- 
schichtet; nur  wo  das  Licht  auf  Metall  trifft,  sei  es  das 
Quecksilber  in  Probe  und  Bime,  oder  der  Qolddraht  zur 
Abhaltung  der  Quecksilberdämpfe  von  der  Versuchsröhre, 
nimmt  man  Grlimmlicht  wahr.  Merkwürdig  ist,  dass,  so 
lange  in  den  Stromkreis  des  Inductoriums  kein  äusserer 
Luftwiderstand  eingeschaltet  ist,  es  für  die  Entwickelung  des 
Seitenlichtes  in  den  Glasbestandtheilen  der  Luftpumpe  gün- 
stiger ist,  wenn  die  Drahtkathode  der  Versuchsröhre  sich  in 
der  Nachbarschaft  des  die  Verbindung  mit  der  Pumpe  her- 
stellenden geöffneten  Wüllner'schen  Hahnes  befindet,  dass 
aber  von  dem  Augenblicke  an,  wo  ein  wenn  auch  sehr 
kleiner  äusserer  Luftwiderstand  eingeschaltet  ist,  das  ent- 
gegengesetzte Verhalten  eintritt.  Es  ist  dann  für  das  Auf- 
treten des  Seitenlichtes  viel  vortheilhafter,  wenn  sich  die 
Anode  der  Versuchsröhre  in  der  Nachbarschaft  des  geöff- 
neten WüUner'schen  Hahnes  befindet.  Gerade  in  diesem 
Falle  wird  bei  höheren  Verdünnungen  das  Licht  in  den 
Glasröhren  der  Pumpe  sehr  hell  und  erstreckt  sich  selbst 
bis  in  die  Birne,  wenn  deren  Verbindungshahn  geöffiaet  ist 
Wo  man  aber  solches  abgezweigtes  Büschellicht  in  den  Glas- 
röhren wahrnimmt,  zeigt  es  stets  die  lebhafteste  und  deut- 
lichste Electrorepulsion,  weicht  vor  dem  Finger  zurück,  und 
zwar  nicht  erst  bei  Berührung  der  Glaswand,  sondern  schon, 
wenn  sich  der  Finger  in  einiger  Entfernung  von  der  letzteren 
befindet. 

§  12.  Im  Laufe  der  weiteren  Verdünnung  tritt  ein 
Stadium  ein,  bei  welchem  die  Lichterscheinung  in  der  im 
vorstehenden  Paragraph  besprochenen,  Fig.  6  Taf.  V  ab- 
gebildeten Bohre  uns  besonderer  Beachtung  würdig  erscheint. 
Der  diesbezügliche  Anblick  war  in  Wasserstoff'  bei  0,3  mm 
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Druck,  in  Kohlensäure  bei  0,1  mm  Druck  am  schdnsten. 
Die  Fig.  6  Taf.  V  zeigt  die  Erscheinung  in  Kohlensäure  bei 
letzterem  Druck.  Verwendet  war  der  mittlere  Ruhmkorff, 
8  Smee'sche  Elemente  lieferten  den  Strom.  Die  verbundene 
Electrode  erhielt  Yom  Euhmkorff  positive  Spannung,  aber 
eine  zum  Ruhmkorff  zurückkehrende  Gegenströmung  läset 
sie  dem  Auge  gleichzeitig  umhüllt  von  Glimmlicht  erscheinen. 
Eine  seitliche  Abzweigung  in  die  Ansätze  der  Röhre  unter- 
bricht den  gleichmässigen  Fortgang  des  Büschellichtes.  Aber 
nicht  die  etwas  andere  Gestaltung  des  Büschellichtes  in  der 
zweiten,  dem  freien  Ende  b  zugewandten  Hälfte  der  Rohre, 
sondern  eine  andere  Erscheinung  daselbst  ist  es,  auf  welche 
wir  zunächst  die  Aufmerksamkeit  des  Beschauers  der  Figur 
zu  lenken  wünschen.  Zwischen  dem  in  eine  Spitze  endigen- 
den Büschellichte  und  der  durch  ein  schwaches  Licht  gerade 
noch  sichtbaren  freien  Drahtelectrode  schwebt  völlig  frei  und 
sowohl  vom  Drahte  als  von  der  Büschellichtspitze  durch 
dunkle  Zwischenräume  getrennt,  eine  electrisch-leuch- 
tende  Gaskugel;  nach  der  Farbe  können  wir  kurz  sagen: 
eine  Glimmlichtkugel. 

Obschon  die  Anwendung  des  Ruhmkorffapparate^  die 
Gontinuität  der  Lichterseheinung  ausschliesst,  macht  doch 
die  Glimmlichtkugel  auf  das  Auge  des  Beobachters  den  Ein- 
druck, als  würde  sie  fortdauernd  ruhig  inmitten  der  Röhre 
schweben,  beiläufig  wie  eine  Plateau'sche  Gleichgewichtsfigur 
aus  schwerelosem  Gel  in  der  entsprechenden  Mischung  von 
Wasser  und  Alkohol.  In  der  That  lässt  die  Erscheinung 
gar  keine  andere  Erklärung  zu,  als  dass  die  Glimmlicht  aus- 
strahlenden Gastheilchen,  die  sich  in  der  Nähe  des  freien 
Röhrenendes  befinden,  solche  Ejraftwirkungen  wechselseitig 
aufeinander  ausüben,  dass  sie  dadurch  eine  kugelförmige 
Anordnung  anstreben.  Es  ist  nicht  gerade  unwahrscheinlich, 
dass  dabei  die  Theilchen  als  negativ  electrisirt  zu  betrachten 
sind.  Dadurch  sind  wir  zur  Frage  veranlasst:  Ist  vielleicht 
Dr.  Neef's  Yermuthung  wahr,  und  strebt  wirklich  negative 
Electricität  einer  Ansammlung  von  Theilchen  eine  Form  zu 
geben,  und  sie  zu  condensiren?  Jedenfalls  glauben  wir  be- 
rechtigt zu  sein,  der  frei  schwebenden  Glimmhchtkugel  eine 
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fimdamentale  Bedeutung  f&r  die  Frage  zuzuschreiben,  welche 
Kr&fte  zwischen  Gastheilchen  thätig  sind,  und  wie  dieselben 
durch  Electricit&t  beeinflusst  werden. 

Planta  spricht  in  seinen  1879  erschienenen  ,,R^<^herche8 
sur  relectricit6'<y  p.  243,  die  Yermuthung  aus:  Spiralförmige 
Nebelflecken,  wie  sie  Lord  Bosse  beschrieben,  entstehen 
dadurch,  dass  ihr  Kern  einen  Herd  von  Electricit&t  bilde, 
und  ein  stark  magnetischer  Himmelskörper  aus  nicht  allzu- 
grosser  Entfernung  auf  sie  einwirke.  Er  beruft  sich  in 
dieser  Hinsicht  auf  ein  Experiment,  wonach  eine  Wolke 
metallischen  Oxydes,  durch  den  electrischen  Strom  von  einer 
Electrode  losgetrennt,  im  Schosse  der  Flüssigkeit,  worin 
sie  gebildet  wird,  unter  dem  Einflüsse  eines  Magnets  eine 
wirbelnde  Bewegung  in  Spiralform  annimmt,  wobei  ihre 
Form  ganz  der  der  Spiralnebel  gleicht.  Wie  viel  näher  als 
diese  Analogie  liegt  doch  die  zwischen  der  schwebenden 
GUmmlichtkugel  und  den  mehr  oder  weniger  kugelförmigen 
Nebelflecken?  Die  Spectralanalyse  lehrt  für  diese,  dass  sie 
sich  im  gasförmigen  Aggregatzustand  befinden,  und  dass 
Stickstoff  und  Wasserstoff  ihre  yorzüglichsten  leuchtenden 
Bestandtheile  sind.  Nach  dem  Ghesagten  bekommt  man  auch 
die  Olimmlichtkugel  aus  solchen  Gastheilchen.  Warum  soll 
man  sie  also  nicht  für  eine  allerdings  unendlichmal  kleinere 
physikalische  Beproduction  kugelförmiger  Nebelbälle  im  Welt- 
all halten?  Auch  für  die  Erklärung  der  Kugelblitze  dürfte 
die  Glimmlichtkugel  geeigneter  sein,  als  das  von  Planta  in 
dieser  Hinsicht  herangezogene  Experiment  (p.  142  seiner 
Brccherches).  Bei  letzterem  handelt  es  sich  um  eine  Flüssig- 
keitskugel, und  Plante  selbst  beruft  sich  zu  deren  Erklä- 
rung auf  die  sphäroidale  Form  von  Flüssigkeitstropfen,  wäh- 
rend er  doch  andererseits  dem  leuchtenden  Balle  des  Kugel- 
blitzes den  gasförmigen  Aggregatzustand  zuschreiben  muss. 
Diesen  besitzt  unsere  Glimmlichtkugel,  dafür  gestattet  aber 
Plante's  Flüssigkeitskugel  eine  Nachahmung  von  der  Be- 
wegung des  Kugelblitzes.  Nahe  liegt  die  Frage,  ob  nicht 
die  Kugelbildung  in  beiden  Fällen  auf  derselben  electrischen 
Eigenschaft  beruhe.  Nun  haben  wir  zwar  bereits  am  9.  Aug. 
1876  die  Glimmlichtkugel  zuerst  wahrgenommen,  aber  trotz- 
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dem  müssen  wir  infolge  mannichfaltiger  Hindemisse,  die 
sich  unseren  Versuchen  in  dieser  Beziehung  entgegenstellten, 
noch  heute  wichtige  Punkte,  wie  den  Einfiuss  der  Bohren- 
form  auf  das  Auftreten  der  frei  schwebenden  Kugel  oder 
deren  magnetisches  Verhalten,  künftigen  Mittheüungen  Yor- 
behalten.  Bis  dahin  wollen  wir  auch  die  definitive  Beant- 
wortung der  Fragen,  zu  denen  Planta  uns  anregte,  Ter- 
schieben. 

§  13.  Wenn  wir  die  Glimmlichtkugel  zugleich  mit  dem 
Büschellichte  in  der  dem  fireien  Ende  zunächst  gelegenen 
Böhrenhälfte  ins  Auge  fassen,  so  tritt  uns  in  auffldliger 
Weise  die  AehnUchkeit  der  Gesammterscheinung  mit  der 
eines  Kometen  entgegen.  Es  gibt  Abbildungen  von  Kometen, 
auf  welchen  Kopf  und  Schweif  genau  so  aussehen,  wie  in 
unserem  Falle  Glimm-  und  Büschellicht  Wir  verwandten 
zwei  Exemplare  der  beschriebenen  Röhre,  die  sich  nur  da- 
durch unterschieden,  dass  beim  einen  die  beiden  AnsUze 
mit  den  WüUner'scben  Hähnen  gleich  lang  waren,  während 
sie  beim  anderen  eine  ziemlich  ungleiche  Länge  besassen. 
Unsere  Fig.  6  Taf.  V  bezieht  sich  auf  eine  Beobachtung  an 
letzterem  Exemplare.  Als  dieselben  Bedingungen  beim  ersten 
Exemplar,  das  symmetrische  Ansätze  hatte^  erfüllt  wurden, 
war  auch  die  Abzweigung  des  Büschellichtes  nach  beiden 
Seiten  gleich  gross,  und  nun  glich  die  Erscheinung  in  der 
Röhrenhälfte,  wo  sich  die  Glimmlichtkugel  befand,  ganz  genau 
der  Abbildung  eines  Kometen  aus  dem  Jahre  1807:  eine 
runde  Lichtmasse,  hier  Glimmlichtkugel,  dort  Kopf,  war 
durch  einen  dunklen  Zwischenraum  von  dem  mit  einer  Spitze 
beginnenden  und  sodann  sich  erweiternden  Lichtstreifen,  hier 
Büschel,  dort  Schweif,  getrennt,  und  in  beiden  Fällen  theilte 
sich  dieser  Streifen  in  zwei  symmetrische  Zweige,  die  anf 
der  Abbildung  und  in  der  Röhre  ganz  ähnlich  aussahen.^) 
Zum  ferneren  Vergleiche  fügen  wir  in  Fig.  8  Taf.  V  eine 
Abbildung  des  Henry'schen  Kometen  (1873.  V)  bei.  Aber 
auch  die  Lichterscheinung  in  der  anderen  Röhrenhälfte  yer- 
läugnet  nicht  die  Aehnlichkeit  mit  Kometenabbildungen;  nur 
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Bind  es  hier  wieder  ganz  andere  Formen,  wie  sie  insbesondere 
auf  Grundlage  teleskopischer  Beobachtungen  dargestellt  wer- 
den, welche  ihre  Beproduction  im  Kleinen  durch  den  nn* 
geschlossenen  Strom  in  unserer  Röhre  erhalten,  üeberhaupt 
f&hrte  uns  der  Vergleich  zahlreicher  Kometenabbildungen 
mit  den  von  uns  studirten  Erscheinungen  zur  Ueberzeugung, 
dass  man  all'  die  mannichfaltigen,  zum  Theil  sehr  verschie- 
denen und  auch  seltsamen  Kometenformen,  die  man  wieder 
gegeben  findet,  mittelst  der  electrisch  leuchtenden,  mit  ver- 
dünnten GtBAen  gefüllten  Röhren  im  Kleinen  nachahmen 
könne,  wenn  man  die  Form  der  Röhren,  die  Electroden  mit 
eingeschlossen,  deren  Fällung  und  die  äussere  Einwirkung 
auf  dieselben  durch  Magnete  und  Leiter  je  nach  Bedttrfniss 
verändert.  Aber  nicht  die  äussere  Aehnlichkeit  der  Licht- 
erscheinungen von  Kometen  und  Geissler'schen  Röhren,  son- 
dern der  innere  Zusammenhang,  den  wir  zwischen  den  in 
ihnen  wirksamen  Kräften  vermuthen,  ist  es,  der  unser  In- 
teresse hier  am  meisten  beansprucht. 

Bekanntlich  haben  Olbers  und  Bessel  dargethan,  dass 
die  Sonne  nicht  blos  eine  scheinbare,  sondern  eine  wirkliche 
Repulsivkraft  gegen  die  Theildien  der  Kometenschweife  aus- 
übe, und  alle  Kenner  der  Mecanique  celeste:  Faye,  Plana, 
Zöllner  etc.^  welche  seitdem  über  den  G-egenstand  geschrie- 
ben haben,  sprachen  sich  im  gleichen  Sinne  aus.  Woher 
kommt  aber  diese  Abstossung,  welches  ist  die  dabei  thätige 
Kraft?  In  dieser  Richtung  äusserten  schon  Olbers  und 
Bessel  die  Vermuthung,  die  Abstossung  zwischen  Sonne 
und  Kometenschweiftheilchen  sei  electrischer  Natur.  Es 
müssen  daher  diese  beiden  grossen  Forscher  als  die  Be- 
gründer einer  electrischen  Kometentheorie  angesehen  werden. 
Ihre  sorgfältigste  und  ausführlichste  Durchführung  fand  bis- 
her die  electrische  Kometentheorie  durch  das  1872  erschie- 
nene Werk  des  Astrophysikers  Zöllner:  „üeber  die  Natur 
der  Kometen'^  Hiemadi  deutet  schon  das  durch  die  Speo 
tralanalyse  bewiesene  Selbstleuchten  der  Kometen  auf  eine 
electrische  Erregang  hin.  Eine  solche  erklärt  auch  die 
Schweifentwickelung  und  alle  sie  begleitenden  Umstände. 
Dazu  bedarf  es.  nur  noch  der  Annahme  einer  electrischen 
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Femewirkung  der  Sonne.  Im  Unterschiede  von  der  Feme- 
wirkung der  Sonne  durch  ihre  Schwere  übt  sie  durch  ihre 
Electricität  nicht  auf  alle  Kometentheilchen  die  gleiche,  son- 
dern auf  die  kleinsten  Theilchen  die  grösste  Beschleunigung 
aus.  Daher  überwiegt  die  Gravitation  in  den  Kernen  und 
bestimmt  die  Kometenbahnen,  während  dagegen  die  Elec- 
tricität  vorzüglich  auf  die  Dunsthüllen  wirkt,  welche  sie  vor 
der  Sonne  fliehen  macht.  In  solcher  Weise  bildet  sich  aus 
den  Dunsthüllen  der  vor  der  Sonne  zurückweichende  Schweif, 
der  zugleich  in  der  Sonnennähe  durch  Verdunstung  an  Aus- 
dehnung wächst.  Die  negative  Electricität  zerstäubender 
Flüssigkeitsmassen  veranlasst  Zöllner  zur  Yermuthung,  die 
freie  gleichnamige  Electricität,  mittelst  deren  sich  Sonne  und 
Schweifmaterie  abstossen,  sei  negativ. 

Dies  ist  in  kurzen  Schlagworten  Zöllner 's  electrische 
Kometentheorie.  Ihr  trat  Prof.  Zenker  in  seiner  Schrift 
„Ueber  die  physikalischen  Verhältnisse  der  Kometen"  ent- 
gegen. Er  weist  auf  die  beiden  unbestrittenen  Sätze  hin, 
dass  in  allen  electrischen  Processen  immer  eben  so  viel  po- 
sitive, als  negative  Electricität  frei  werde,  und  die  Kraft- 
abnähme  der  Electricität  im  quadratischen  Verhältnisse  der 
Entfernung  stattfinde.  Daraus  ergebe  sich,  dass  niemals 
eine  Fernewirkung  freier  Electricität  zwischen  der  Sonne 
und  irgend  welchen  Kometentheilchen  thätig  sein  könne, 
denn  die  Abstossung  der  einen  Electricität  müsse  durch  die 
Anziehung  der  anderen  genau  aufgehoben  werden.  Eine 
electrische  Kometentheorie  sei  daher  unzulässig.  Um  nun 
aber  doch  das  Zurückweichen  der  Kometenschweiftheilchen 
vor  der  Sonne  zu  erklären,  nimmt  Zenker  an,  jene  Theil- 
chen seien  kleine  Eisbälle,  deren  einseitige  Verdampfung  an 
der  von  der  Sonne  bestrahlten  Seite  durch  Rückstoss  ein 
Zurückweichen  nach  der  entgegengesetzten,  also  von  der 
Sonne  abgewandten  Seite  bewirke.  Ohne  eine  hinreichende 
Hepulsivkraft  anzugeben,  macht  diese  Theorie  auch  das 
Selbstleuchten  der  Kometen  räthselhaft.  Zöllner  fallt  es 
daher  nicht  schwer,  sie  in  einem  späteren  Aufsatze  zu  wider- 
legen. Nicht  so  leicht  wird  es  aber  Zöllner,  seine  eigene 
electrische  Kometentheorie   gegen  Zenker's  Einwand  zu 
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vertheidigen.  Zu  diesem  Zwecke  macht  er  darauf  aufmerk- 
sam, dass  unsere  Kenntnisse  Yon  der  Natur  der  Electricitat 
noch  keineswegs  in  dem  Maasse  als  .bestimmte  und  sicher 
begründete  zu  betrachten  sind,  um  bei  der  Erklärung  kos- 
mischer Phänomene  —  wo  quantitativ  so  wesentlich  von 
irdischen  Verli&ltnissen  verschiedene  Grössen  ins  Spiel  kom- 
men —  in  Zenker's  Weise  von  Widersprüchen  mit  den 
Grundanschauungen  der  Electricitätslehre  reden  zu  können. 
Er  erinnert  an  das  von  G.  Wiedemann  und  Bühlmann 
erlangte  Resultat,  dass  bei  Entladungen  in  gasverdünnten 
Räumen  die  Anfangsgeschwindigkeit  der  Electricitilt  selbst 
oder  der  mit  Electricitat  geladenen  Gastheilchen  an  positiven 
Electroden  grösser  sei,  als  an  negativen.  Er  zeigt,  dass  da- 
durch die  von  Zenker  geläugnete  electrische  Femewirkung 
von  einer  Kugel,  an  welcher  sich  ursprünglich  gleich  viel 
positive  und  negative  Electricitat  abscheidet,  nach  einiger 
Zeit  ausgeübt  werden  könne.  Durch  diese  und  ähnliche 
Bemerkungen  ist  er  bemüht,  „den  grossen  Spielraum  zu  er- 
läutern, welcher  auf  dem  Gebiete  kosmischer  Electricitäts- 
erregung  und  Fernewirkung  noch  hypothetischen  Annahmen 
zur  Erklärung  beobachteter  Thatsachen  gestattet  ist,  wenn 
diese  Thatsachen,  wie  z.  B.  die  an  Kometen  beobachtete 
Repulsivkraft  und  Lichtentwickelung  so  überraschende  Ana- 
logien mit  bekannten  electrischen  Erscheinungen  an  der  Erd* 
Oberfläche  darbieten.''  In  solcher  Weise  vertheidigt  Zöllner 
gegen  Zenker  nicht  so  sehr  die  Einzelheiten  seiner  spe- 
dellen  electrischen  Kometentheorie  als  vielmehr  die  elec- 
trische femewirkendo  Abstossung  der  Kometenschweiftheil- 
chen  durch  die  Sonne  überhaupt,  und  in  seinen  eigenen 
Worten  liegt  die  Erwartung,  es  würden  in  dieser  Hinsicht 
noch  neue  aufklärende  electrische  Thatsachen  gefunden 
werden. 

Ist  nicht  die  Electrorepulsion  als  eine  solche  zu  betracht- 
ten?  Ist  nicht  die  zwischen  Sonne  und  Kometenschweiftheil- 
chen  thätige  electrische  Repulsivkraft  dieselbe  Art  electrischer 
Abstossung  im  Grossen  und  unter  kosmischen  Verhältnissen, 
welche  die  Electrorepulsion  im  Kleinen  ist?  Diese  Frage 
drängte  sich  uns  bald  nach  der  ersten  Wahrnehmung  der 
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Electrorepulsion  an  den  beiden  mit  Br  und  SnCl,  bezeich- 
neten käuflichen  Geissler'schen  Röhren  auf,  als  wir  an  ihnen 
jene  drei  Kohlenstoff  banden  als  Spectrum  wahrnahmen ,  die 
man  auch  im  Spectrum  einiger  Kometen  beobachtet  hatte. 
Obwohl  wir  sp&ter  fanden ,  dass  die  Electrorepulsion  nicht 
an  diese  Spectralanzeige  gebunden  sei,  sondern  bei  allen  von 
uns  der  Beobachtung  unterworfenen  Gasen  stattfinde,  so 
bleibt  doch  das  erwähnte  Kometenspectrum  noch  immer  ein 
günstiger  Umstand  zur  Anwendung  der  Electrorepulsion  auf 
die  Kometentheorie.  Denn  am  auffälligsten  und  lebhaftesten 
&nden  wir  .sie  auch  in  allen  späteren  Beobachtungen  bei 
Kohlenstoffverbindungen,  wo  also  die  Spectralanzeige  mit 
der  der  Kometen  übereinstimmt.  Am  deutlichsten  trat  uns 
dies  beim  ungeschlossenen  Strome  entgegen.  Wenn  wir  aber 
die  Erläuterung:  ob  die  B^pulsion  zwischen  Sonne  und  Ko- 
metenschweiftheilchen  mit  der  Electrorepulsion  eine  und  die* 
selbe  Art  electrischer  Abstossung  sei,  gerade  beim  unge- 
schlossenen Strome  einschalten,  so  wurden  wir  dazu  durch 
andere  Umstände  noch  mehr,  als  durch  den  eben  erwähnten, 
bewogen. 

Nicht  nur  besitzt  hier  die  Lichterscheinung  in  der 
Geissler'schen  Bohre  in  ihrem  äusseren  Anblicke,  wie  schon 
gesagt,  die  grdsste  Aehnlichkeit  mit  einem  Kometen,  sondern 
auch  die  electrische  Doppelsinnigkeit  der  Ehitladung  ent* 
spricht  ganz  gut  der  gleichzeitigen  Abscheidung  beider  Elec- 
tridtäten  bei  der  Electricitätserregung  der  kometarischen 
Dunsthüllen.  Dass  man  hier  bei  hohen  Verdünnungsgraden 
von  0,1  und  weniger  Millimeter  schöne  Erscheinungen  erhält, 
ist  doch  auch  der  kometarischen  Anwendung  der  Beobach- 
tungen nur  günstig.  Der  wichtigste  Umstand  aber  ist  der, 
dass  gerade  hier  die  Electrorepulsion  schon  aus  grösseren 
Entfernungen  und  in  besonders  eclatanter  Weise  wirkt  So 
ist  bei  der  in  Fig.  6  TafL  V  abgebildeten  Lichterscheinung, 
auf  deren  auffällige  Aehnlichkeit  mit  dem  Henry'schen  Ko- 
meten von  1873  und  noch  auffälligere  mit  einem  Kometen 
von  1807  wir  bereits  hingewiesen  haben,  schon  aus  einer 
Entfernung  von  12  bis  15  cm  von  der  Glaswand  eine  Electro- 
repulsion bemerkbar,   welche  sich  bei  einer  Entfernung  von 
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8  bis  4  cm  zu  einem  förmlichen  Zurückfliehen  des  schweif- 
ähnlichen Büschellichtes  vor  dem  genäherten  Leiter  bis  zur 
entgegengesetzten  Glaswand  ausbildet.  Fig.  7  Taf.  Y  zeigt 
letztere  Erscheinung,  wie  man  sie  erhält  mittelst  einer  Mes- 
eingkugel,  welche  man  mit  der  Hand  ableitend  berührt  hat. 

Die  Messingkugel  repräaentirt  uns  hier  die  abstossende 
SonnenkugeL  Alle  Argumente  zu  Gunsten  der  Annahme, 
die  Eepulsivkraft  zwischen  Sonne  und  Kometenschweiftheil* 
chen  sei  eine  electrische  Femewirkung,  passen  auch  für 
diese  Art  electrischer  Abstossung,  deren  Wahrscheinlichkeit 
noch  dadurch  gesteigert  wird,  dass  sich  die  experimentelle 
Nachahmung  der  kometarischen  Abstossung  durch  Electro« 
repulsion  auf  eine  Lichterscheinung  bezieht,  welche  in  Form 
und  Spectrum  einen  Kometen  im  Kleinen  darstellt  Was 
aber  das  Wichtigste  ist,  der  Zenker'sche  Einwand  ist  hier 
hinfällig,  denn  hier  bedarf  es  überhaupt  keiner  selbstän* 
digen  freien  Electricität  auf  der  Sonne,  sondern  nur,  dass 
dieselbe  sich  als  ein  leitender  Körper  in  der  Weise  wie  die 
Messingkugel  oder  die  Hand  verhalte,  eine  Annahme,  die 
keine  Schwierigkeit  darbietet. 

Wir  würden  die  Identität  der  kometarischen  Repulsion 
mit  der  Electrorepulsion  geradezu  behaupten,  wenn  sich 
nicht  zwischen  dem  abstossenden  genäherten  Leiter  und  dem 
Abbild  des  Kometen  im  Kleinen  in  der  Röhre  die  Glaswand 
der  letzteren  befände.  Ein  Experiment  der  Electrorepulsion 
bei  ungeschlossenem  Strome  ohne  Glaswand  zwischen  Leiter 
und  Licht  dürfte  auch  kaum  möglich  sein.  Dafür  ist  es 
uns  aber  allerdings  gelungen,  bei  geschlossenem  Strome  die 
Electrorepulsion  direct  durch  eine  seitwärts  genäherte  Mes* 
singkugel  ohne  Glaszwischenwand  zu  bewirken,  wobei  wir, 
wie  wir  in  einem  späteren  Paragraphen  noch  näher  aus* 
führen  y  im  wesentlichen  ähnliche  Erscheinungen  bekamen, 
wie  ohne  Glaswand.  Hier  wirkt  jedoch  die  Electrorepulsion 
weder  aus  so  grosser  Feme,  noch  in  so  eclatanter  Weise, 
wie  beim  ungeschlossenen  Strome.  Dennoch  kann  man  auch 
diese  Erfahrungen  zu  Gunsten  der  Identität  der  kometa« 
rischen  und  der  Electrorepulsion  anführen,  und  zwar  theils 
indirect,  theils  auch  direct    Indirect,  weil  sie  für  das  ganze 
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Gebiet  der  Electrorepalsion,  findet  dieselbe  bei  geschlossenem 
oder  ungeschlossenem  Strome  statt,  wahrscheinlich  machen, 
dass  die  bezügliche  Abstossnng  von  der  Glaswand  nicht  be- 
wirkt, sondern  nur  quantitativ  beeinflusst  werde.  Direct, 
weil  man  die  zu  Tage  tretende  Abstossung  unmittelbar  ftr 
die  kometarische  Repulsion  beanspruchen  kann.  War  doch 
die  Wirkung  nicht  geringer,  als  bei  den  von  Faye  beschrie- 
benen Versuchen,  durch  welche  er  seine  Hypothese  einer 
thermischen  Abstossung  der  Kometenschweife  durch  die  Sonne 
zu  unterstützen  strebte.  ^)  Nicht  die  Schwäche  der  Wirkung, 
sondern  die  Zweideutigkeit  des  Faye'schen  Versuches,  der 
die  Möglichkeit  einer  electrischen  statt  einer  thermischen 
Abstossung  nicht  ausschloss,  trat  seiner  Anwendung  in  der 
kometarischen  Frage  entgegen.  -Und  so  finden  wir  unserer- 
seits auch  die  Erfolge,  die  man  ohne  Glaswand  beim  ge- 
schlossenen Strome  bekommt,  genügend,  um  es  im  Anschluss 
an  dasjenige,  was  uns  der  ungeschlossene  Strom  gelehrt  hat, 
als  sehr  wahrscheinlich  zu  bezeichnen,  kometarische  und 
Electrorepulsion  seien  identisch. 

Näheres  Studium  der  Electrorepulsion  und  Attraction. 

§  14.  Nachdem  uns  der  Besitz  einer  Quecksilberloft- 
pumpe  in  die  Lage  versetzt  hatte,  in  den  selbst  dargestellten 
Gteissler'schen  Bohren  höhere  Verdünnungsgrade  zu  erzielen, 
fanden  wir  bald,  dass  die  Electrorepulsion  eine  ebenso  leicht 
und  häufig  zu  beobachtende  Erscheinung  ist  als  die  EUectro- 
attraction.  Unter  diesen  Umständen  musste  sich  uns  die 
Frage  aufdrängen,  ob  nicht  wenigstens  zufällig  bereits  hier- 
her gehörige  Thatsachen,  d.  i.  Abstossungen  von  leuchtenden 
Gassäulen  in  Geissler'schen  Köhren  durch  genäherte  Leiter 
vor  unserer  diesbezüglichen  ersten  Wahrnehmung  (siehe 
L  Abth.,  §  1)  beobachtet  worden  wären.  Aber  trotz  einer 
sehr  sorgfältigen  Prüfung  der  die  Geissler'schen  Röhren  be- 
trefi'enden  Mittheilungen  früherer  Beobachter  konnten  wir 
nur  eine  einzige  hierher  gehörige  Beobachtung  auffinden, 
welche  von  Geissler   selbst  herrührt  —  Plücker  theilt 


1)  Faye,  Gompt.  rend.  50.  p.  894  ff.  1860. 


Digitized  by 


Google 


E.  Reiäinger  u.  A.  v.  Urbamizky.  688 

Biß  in  seiner  Abhandlung:  y,£ortge8etzte  Beobachtungen  über 
die  electrische  Entladung  durch  gasyerdünnte  Bäume^'  mit* 
Die  §§62  bis  65  dieser  Abhandlung  führen  den  Specialtitel: 
Ablenkbarkeit  der  electrischen  Lichtströmungen  durch  An- 
näherung von  Leitern.^)  Daselbst  heisst  es:  Die  Ablenk- 
barkeit ist  je  nach  der  yerschiedenen  Natur  der  ponderablen 
Substanz  in  den  Röhren  sehr  verschieden;  sie  ist  namentlich 
sehr  merkwürdig,  wenn  die  Rohren  Dampfspuren  von  Eiesel- 
fiuorgas  enthalten.  Dies  war  auch  der  Fall  bei  einer  von 
G-eissler  aus  mehreren  sowohl  der  Form  als  der  Weite 
nach  ungleichen  Theilen  zusammengesetzten  Röhre.  An  dem 
Lichte  in  deren  mittlerem  Cylinder  beobachtete  Geissler 
bald  Anziehungen,  bald  Abstossungen  durch  die  Finger. 
Letzteres  fand  Plücker  wohl  sehr  auffällig;  aber  indem  er 
sich  die  Erscheinung  als  durch  die  eigenthümliche  Gas- 
mischung und  die  assymetrische  Röhrenform  bedingt  dachte, 
schrieb  er  ihr  keine  principielle  Wichtigkeit  zu.  Ihre  Wahr- 
nehmung dürfte  also  allerdings  eine  zuftllige  der  Abstossung 
electrischer  Lichtströmungen  in  Geissler'schen  Röhren  durch 
genäherte  Leiter  gewesen  sein,  ohne  dass  aber  Plücker 
oder  sonst  jemand  hierin  das  von  uns  aufgefundene  Gebiet 
der  Electrorepulsion  erblickte  oder  bei  der  Complicirtheit 
der  Umstände  und  Bedingungen  auch  nur  erblicken  konnte. 
Ebenso  wenig  kann  man  das  schon  im  vorhergehenden 
Paragraphen  erwähnte,  1860  angestellte  Experiment  Faye's, 
welches  die  abstossende  Eraffc  glühender  Flächen  darlegen 
sollte,  als  speciellen  Fall  der  Electrorepulsion  ansehen.^) 
Die  Absicht  dieses  Experimentes  ging  dahin,  Faye's  ther- 
mische Theorie  der  Repulsivkraft  zwischen  Sonne  und  Ko- 
metenschweiftheilchen  zu  unterstützen.  Aber  um  hierbei 
mit  Materie  kometarischer  Dichtigkeit,  so  drückt  er  selbst 
sich  aus,  zu  operiren  und  dieselbe  sichtbar  zu  machen,  bedarf 
er  der  Entladung  des  Ruhmkorffschen  Apparates  durch  einen 
luftverdünnten  Raum.  Er  bedient  [sich  hierzu  eines  eigen- 
thümUchen  Recipienten.     In   demselben  fliesst  ein  horizon- 


1)  Plücker,  Pogg.  Ann.  104.  p.  721.  1858. 

2)  Faye,  Compt.  rend.  50.  p.  894.  1860. 
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taler  electrischer  Lichtstrom  zwischen  zwei  Metallkügeln.  Yon 
unten  her  ist  an  diesen  ein  Platinpl&ttchen  herangebracht 
Wird  dieses  Flatinplättchen  znr  Bothglühhitze  enp^rmt,  so 
wölbt  sich  über  demselben  eine  dunkle  Kuppe,  die  in  den 
Lichtstrom  einschneidet.  Sie  unterscheidet  sich  aber  hierbei 
vom  dunkeln  Baum  zwischen  negativer  Electrode  und  ge- 
schichtetem  Lichte  dadurch,  dass  die  Schichten  des  ursprflng- 
liehen  Lichtes  senkrecht  gegen  das  Plättchen  bleiben,  fttgt 
Faye  bei.  Daher  glaubt  er,  die  dunkle  Kuppe  nicht  durch 
Seitenentladung,  wie  ihm  insinuirt  wurde,  erklären  zu  sollen, 
sondern  findet  sie  seinen  Erwartungen  entsprechend.  Yet- 
grössere  sie  sich  doch  auch  noch  mit  der  Vermehrung  der 
Hitze  des  Plättchens. 

Haben  wir  es  nun  hier  mit  einem  Falle  der  EUectro- 
repulsion  zu  thun?  Merkwürdig  bleibt  in  diesem  Falle,  dass 
Faye  die  dunkle  Kuppe  erst  nach  Erhitzung  des  Plättchens 
wahrnimmt  Wir  bekamen  einen  analogen  dunkeln  Raum 
an  einer  kalten  Messingkugel,  die  wir  seitlich  an  den  elec- 
trischen  Lichtstrom  gebracht  hatten,  und  auch  bei  uns  blie- 
ben die  Schichten  in  ihrer  Lage.  (Vgl.  §  16).  Da  aber 
Faye  zu  seiner  Beobachtung  erst  der  Erhitzung  bedurfte, 
so  kann  man  dieselbe  nur  unter  der  Annahme  durch  E21ec- 
trorepulsion  erklären,  dass  letztere  durch  Erhitzung  des  den 
Lichtstrom  tangirenden  guten  Leiters  wesentlich  yermehrt 
werde.  Diese  Annahme  experimentell  zu  prüfen,  fehlte  uns 
bisher  der  geeignete  Apparat. 

Sollte  sie  sich  bestätigen  und  sich  überhaupt  ergeben, 
dass  Faye's  Beobachtung  sich  durch  Electrorepulsion  er- 
kläre, so  könnte  man  in  ihr  bei  ihrer  ganz  anderen  Absicht 
und  ursprünglichen  Auslegung  doch  keineswegs  eine  Anti- 
cipation der  Electrorepulsion  erblicken,  sondern  nur  eine 
früher  gemachte  Wahrnehmung,  die  ihre  Erklärung  durch 
einen  späteren  Fund  erhielt,  wie  z.  B.  seinerzeit  der  Bota- 
tionsmagnetismus  durch  die  Induction. 

§  15.  Wenn  aber  nun,  wie  wir  gefunden  haben,  Ab- 
stossung  und  Anziehung  der  leuchtenden  Gassäulen  in  Geiss- 
ler'schen  Bohren  durch  genäherte  Leiter,  oder,  wie  wir  kurz 
sagen,  Electrorepulsion  und  Attraction,  gleich  häufige  Er- 
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scheinnngen  sind,  wie  haben  wir  beide  zu  erklären?  Wie 
eingangs  erwähnt  (L  Abth.,  §  1),  war  die  Electroattraction 
längst  bekannt  und  wurde  durch  Influenz  zwischen  der  Licht- 
säule und  dem  genäherten  Finger  erklärt.  Auf  die  Electro- 
repulsion  lässt  sich  diese  Erklärung  aber  nicht  anwenden. 
Denn  eine  Influenz  zwischen  Gassäule  und  genähertem  Leiter 
kann  nur  Anziehung,  jedoch  nicht  Abstossung  bewirken.  Es 
müsste  denn  sein,  dass  durch  einen  sehr  verdünnten  Zwischen- 
raum hindurch  die  Vertheilungswirkung  im  entgegengesetzten 
Sinne  stattfände  als  bei  höherer  Dichtigkeit,  und  dass  ein 
ähnlicher  Unterschied,  wie  er  bei  der  magnetischen  Verthei- 
lungswirkung an  die  chemische  Verschiedenheit  der  dem 
Versuche  unterworfenen  Körper  geknüpft  ist,  bei  der  elec- 
trischen  Vertheilungswirkung  an  verschiedene  Grade  der 
Verdünnung  gebunden  sei.  Trotz  der  inneren  ünwahrschein- 
lichkeit  einer  solchen  Annahme,  und  obschon  sie  unsere  Be- 
obachtungen der  Electrorepulsion  nur  unter  der  weiteren, 
sehr  unwahrscheinlichen  Hülfshypothese  erklärt  hätte,  es 
finde  der  Uebergang  von  der  normalen  zur  anormalen  In- 
fluenz für  chemisch  verschiedene  Gase  bei  einem  verschie- 
denen Grade  ihrer  sehr  hohen  Verdünnung  statt,  stellten 
wir  doch  noch  überdies  einige  Versuche  zu  ihrer  Prüfung  an, 
die  uns  aber  bestätigten,  dass  zwischen  einem  electrisirten 
Körper  und  einem  genäherten  Leiter  auch  bei  den  höchsten 
Verdüimungen  des  Zwischenraumes  nur  normale  Influenz 
anzunehmen  sei.  Unter  diesen  Umständen  lässt  sich  aber 
die  Electrorepulsion  durch  directe  Influenzwirkung  zwischen 
der  electrischen  Gassäule  und  dem  genäherten  Leiter  nicht 
erklären. 

Ebenso  wenig  ist  dies  aber  durch  Voltainduction  mög- 
lich. Die  Electrorepulsion  gelingt  sehr  gut  mittelst  einer 
verhältnissmässig  kleinen  Metallkugel,  die  durch  eine  auf  die 
Lichtsäule  in  der  Geissler'schen  Röhre  senkrecht  gestellte 
Drahtleitung  mit  der  Erde  verbunden  ist.  In  diesem  Falle 
müsste  der  inducirte  Strom  die  leuchtende  Gassäule,  die 
man  nach  Analogie  der  magnetischen  Erscheimingen  für 
electrodynamische  Kräfte  als  einen  vollkommen  biegsamen 
Leitungsdraht  anzusehen  hat,  nicht  symmetrisch  von  sich  zu 
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entfernen  suchen,  sondern  er  müsste  vor  und  nach  der  Kreu- 
zungsstelle  seiner  verlängerten  Richtung  mit  der  Stromrich- 
tung  in  der  Geissler'schen  Köhre  eine  verschiedene  Wirkung 
ausliben,  was  den  Thatsachen  widerspricht,  abgesehen  davon, 
dass  unter  den  angegebenen  Verhältnissen  schon  das  Zu- 
standekommen eines  irgendwie  wirksamen  Inductionsstromes 
nur  durch  willkürliche  und  unwahrscheinliche  Hfilfshypo- 
thesen  begreiflich  gemacht  werden  könnte.  Dazu  kommt 
noch,  dass  die  Annahme,  die  Electrorepulsion  rühre  Ton 
director  Voltainduction  zwischen  der  Gassäule  und  dem  ge- 
näherten Leiter  her,  mit  dem  üebergange  der  Electroattrac- 
tion  in  die  Electrorepulsion,  wie  wir  ihn  bei  steigender  Ver- 
dünnung wahrnehmen,  geradezu  in  Widerspruch  tritt,  denn 
darnach  würde  gerade  dann  die  Voltainduction  sich  wirksam 
zeigen,  wenn  der  Strom  in  der  Gassäule  abnimmt,  und  deren 
electroskopische  Spannung  zunimmt.  Allerdings  macht  es 
der  gleiche  Uebergang  auch  umsomehr  zum  Bäthsel,  warum 
die  Electroattraction,  wenn  sie  von  Influenz  zwischen  der 
Q^ssäule  und  dem  Leiter  herrührt,  mit  der  Verdünnung  bei 
eher  günstigeren  als  ungünstigeren  Bedingungen  zu  einer  sol- 
chen Influenz  in  die  Electrorepulsion,  also  in  eine  die  In- 
fluenzwirkung geradezu  ausschliessende  Erscheinung  übergeht 
Dieselben  Schwierigkeiten,  wie  der  Uebergang  der  Electro- 
attraction in  Electrorepulsion  durch  gesteigerte  Verdünnung, 
bietet  auch  dieser  Uebergang  dan  wenn  er  durch  eingeschal- 
teten äusseren  Luftwiderstand  bewirkt  wird;  denn  auch  hier 
nimmt  der  Strom  ab,  und  erhöht  sich  die  electroskopische 
Spannung,  während  an  die  Stelle  der  Anziehung  Abstossung 
tritt. 

Unter  solchen  Umständen  war  es  nicht  von  vornherein 
verwerflich,  die  Möglichkeit  ins  Auge  zu  fassen,  es  habe  die 
hohe  Verdünnung,  durch  welche  man  die  Repulsion  herbei- 
führte, Gelegenheit  zur  Entdeckung  einer  bisher  unbekann- 
ten Repulsivkraft  gegeben,  welche  zwischen  genäherten  festen 
Körpern  und  höchst  verdünnten  Gasen  wirkt.  Dadurch 
wurde  Influenz  und  Voltainduction  zur  Erklärung  der  Elec- 
trorepulsion gleich  entbehrlich,  und  auch  der  letzterwähnte 
Widerspruch  löste  sich:  Die  Electroattraction  rührte  von  ge- 
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wohnlicher  Influenz  her,  wurde  aber  bei  steigender  Verdünnung 
Yon  der  neuen  Repulsion  überwogen.  Wir  erkannten  jedoch 
bald,  dass  eine  solche  Annahme  unzulässig  ist,  und  dass  in 
der  That  auch  die  Repulsion  des  Lichtstromes  in  Geissler'- 
schen  Röhren  durch  genäherte  Leiter  ebenso  wie  die  Attrac- 
tion electrischer  Natur  sei,  dass  man  also  in  beiden  Fällen 
ganz  passend  von  Electroattraction  und  -repulsion  spreche. 
Hiervon  überzeugten  uns  folgende  Versuche:  1.  Wenn  man 
der  Greissler'schen  Röhre  Isolatoren,  z.  B.  Ebonitplatten, 
ölas-  oder  Uarzstangen  unter  denselben  Umständen  nähert, 
wo  ein  Leiter  lebhafte  Repulsion  ausübt,  so  nimmt  man  keine 
Wirkung  wahr.  2.  Wenn  die  leuchtende  Gassäule  vor  dem. 
genäherten  Finger  deutlich  zurückweicht,  so  kann  man  diesen 
mit  Erfolg  durch  eine  nicht  allzu  grosse  isolirte  Metallkugel, 
z.  B.  von  1,5  cm  Durchmesser,  ersetzen  und  bekommt  auch 
dann  noch  eine  gut  sichtbare  Electrorepulsion.  Diese  wird 
aber  in  deutUch  bemerkbarer  Weise  verstärkt,  wenn  man  die 
isoUrte  Metallkugel  mit  der  Erde  leitend  verbindet,  was  man 
in  diesem  Falle  ganz  zweckmässig  durch  eine  Drahtleitung 
zum  nächsten  Gasrohre  bewirkt.  Im  Momente  der  herge- 
stellten Verbindung  weicht  die  schon  früher  abgestossene 
Lichtsäule  neuerlich  um  ein  bemerkbares  Stück  vor  dem  ge- 
näherten Leiter  zurück. 

Diese  beiden  Versuche  überzeugten  uns  nicht  nur,  dass 
die  Electrorepulsion  ebenso  wie  die  Electroattraction  elec- 
trischer Natur  sei,  sondern  machten  uns  auch  sehr  wahr- 
scheinlich, dass  ihr  eine  electrische  Vertheilungswirkung  auf 
dem  genäherten  Leiter  vorangehe.  Letzteres  wird  uns  durch 
folgenden  Versuch  bestätigt.  Wenn  man  statt  der  oben  er- 
wähnten eine  verhältnissmässig  grosse  Metallkugel  nimmt 
und  diese  noch  überdies  mit  einem  Leiter  von  grösserer 
Ausdehnung,  z.  B.  dem  positiven  Conductor  einer  grösseren 
Winter'schen  Electrisirmaschine  mit  Ring  in  Verbindung  ge- 
-setzt  hat,  so  tritt  schon  ohne  Erdleitung  ein  so  starkes  Zu- 
rückweichen der  Lichtsäule  ein,  dass  auf  die  spätere  Her- 
stellung einer  solchen  keine  weitere  merkbare  Vermehrung 
desselben  folgt  Hier  genügt  eben  schon  vorher  die  Ver- 
grösserung  des  Leiters  zur  vollständigen  Vertheilungswirkung. 
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§  16.  Aus  dem  vorhergehenden  Paragraphen  ergab  sich, 
dass  die  yon  uns  Electrorepulsion  genannte  Erscheinung 
wirklich  electrischer  Natur  sei,  und  dass  ihr  höchst  wahr- 
scheinlich eine  Vertheilungswirkung  am  genäherten  Leiter 
Torangehe.  Noch  ist  aber  die  Schwierigkeit  nicht  beseitigt, 
dass  hierbei  eine  Vertheilungswirkung  zu  einer  Abstossung 
führt.  Fasst  man  diese  Abstossung  als  die  Folge  einer 
directen  Vertheilungswirkung  zwischen  Gass&ule  und  genäher- 
tem Leiter  auf,  so  ist  sie  nach  allen  bisherigen  Vorstellungen 
und  Gesetzen  der  Electricität  unerklärlich.  Daher  sieht  man 
sich  genöthigt,  jede  Möglichkeit  ins  Auge  zu  fassen,  durch 
welche  man  eine  so  seltsame  und  unseren  früheren  Erfah- 
rungen so  wenig  entsprechende  Annahme  vermeiden  könnte. 
Zwischen  der  Lichtsäule  und  dem  Leiter  befindet  sich  die 
Glaswand  der  Röhre;  vielleicht  übt  die  Influenz  zwischen 
Lichtsäule  und  genähertem  Leiter  einen  solchen  Einfluss  auf 
die  Vertheilung  und  Strömung  der  Electriciiftt  an  der  Glaswand, 
dass  dadurch  bei  geringerer  Verdünnung  ein  Heranbiegen  und 
bei  grösserer  Verdünnung  ein  Hinwegbiegen  derLichtsSulevon 
der  zwischen  ihr  und  dem  Leiter  befindlichen  Glaswand  eintritt 
Indirect  böte  dies  sodann  auch  die  Erscheinung  der  Anziehung 
und  Abstossung  durch  den  Leiter  dar.  Aber  auch  in  dieser 
Weise  ist  sowohl  die  Abstossung  selbst  als  auch  der  Ueber- 
gang  der  Anziehung  in  die  Abstossung  nicht  ohne  willkür- 
liche und  compUcirte  Zusatzhypothesen  begreiflich  zu  machen. 

Am  einfachsten  ist  es  noch,  wie  es  von  beachtenswerthen 
Seiten  vorgeschlagen  wurde,  sich  an  der  Innenseite  der  Glas- 
wand die  Bildung  einer  Kathode  vorzustellen,  bei  geringer 
Verdünnung  überwiegt  die  Anziehung  zwischen  Lichtsäule 
und  Leiter  durch  Influenz,  bei  grösserer  Verdünnung  aber 
erzeugt  die  Kathode  den  bekannten  dunkeln  Raum  zwischen 
ihr  und  dem  Büschellichte  und  bewirkt  das  Zurückweichen 
des  letzteren.  Zunächst  wollen  wir  bemerken,  dass  man 
öfters  aus  grösserer  Feme  ein  Zurückstossen  der  Lichtsäule 
durch  den  Finger  wahrnimmt,  und  zwar  ohne  jede,  die  An- 
nahme einer  Kathode  an  der  inneren  Glaswand  unter- 
stützende Nebenerscheinung,  sodann  aber  die  Glaswand  selbst 
berührt  und  gerade  jetzt,  während  man  an  der  Innenseite 
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derselben  deutlich  Kathodenlicht  sieht;  ein  Heranbiegen  der 
positiven  Lichtsäule  an  den  Finger  beobachtet.  Doch  scheint 
uns  dies  mehr  ein  scheinbarer  als  ein  wirklicher  Wider- 
spruch mit  obiger  Annahme,  welcher  sich  durch  hinreichende 
Berücksichtigung  der  beim  Berühren  auftretenden  Seiten- 
entladun^  lösen  dürfte. 

Andererseits  ist  es  gerade  der  Umstand,  dass  Seiten- 
entladungen entstehen,  der  die  experimentelle  Beantwortung 
der  Frage,  ob  die  Qlaswand  Bedingung  für  die  Electrorepul- 
sion  ist  oder  nicht,  sehr  erschwert.  Schon  im  Frühjahre 
1876  stellten  wir  diesbezügliche  Versuche  mit  einem  electri- 
schen  Ei  an.  Der  electrische  Lichtstrom  ging  in  horizon- 
taler Richtung  zwischen  zwei  Messingkugeln,  und  mit  einer 
dritten  nahten  wir  von  oben.  Schon  damals  bekamen  wir 
Resultate,  die  uns  mit  den  in  §  14  angeführten,  von  Faye 
beoWchteten  übereinzustimmen  schienen.  Waren  nun  F aye's 
Experimente  Anticipationen  der  Electrorepulsion,  so  bedurfte 
es  überhaupt  keiner  Zwischenwand  aus  Grlas  zwischen  dem 
Lichte  und  dem  Leiter,  um  Electrorepulsion  herbeizuführen. 

Kürzlich  gelangen  uns  aber  Versuche,  die  jeden  Zweifel 
behoben  und  zeigten,  dass  Electrorepulsion  auch  dann  statt- 
finde, wenn  der  Leiter  in  den 
luftverdünnten  B^um,  worin 
sich  die  Lichtsäule  befindet, 
hineintaucht,  und  also  zwischen 
ihm  und  der  letzteren  keine 
Glaswand  liegt. 

Wir  bedienten  uns  dabei 
zweier  Bohrenformen.  Die  erste 
(Fig.  1)  hatte  das  seitliche  An- 
satzrohr, worin  die  Messing- 
kugel durch  einen  Drahtstift 
und  zwei  Korke  befestigt  ist, 
in  der  Mitte,  die  andere  (Fig.  2) 
nahe  der  einen  Electrode.  — 
Li  beiden  Fällen  war  das  seit- 
liche Ansatzrohr  durch  einen  Kautschukstöpsel  verschlossen. 
Der  luftdichte  Verschluss  wurde  durch  eine  Siegellacklage 
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über  dem  Stöpsel  hergestellt.  Wir  begannen  mit  einem  Ex- 
perimente in  der  ersteren  Röhre.  Die  Kugel  grenzte  an  die 
Lichtsäule.  Hier  bekam  man  nach  Eintritt  höherer  Verdün- 
nungsgrade an  der  Kugel  genau  dieselbe  Erscheinung,  welche 
Paye  am  glühenden  Platinblech  wahrgenommen  hatte.  Eine 
dunkle  Hülle  wölbte  sich  um  die  der  Lichtsäule  zugewandte 
Seite  der  Kugel  und  schnitt  in  die  Lichtsäule  ein.  Wir 
wiederholten  das  Experiment,  nachdem  wir  einen  Leitungs- 
draht zur  Kugel  luftdicht  in  den  Kautschukstöpsel  eingesetzt 
hatten.  (In  Fig.  1  punktirt  angedeutet.)  Wir  bekamen  wie- 
der eine  dunkle  Hülle  um  die  Kugel,  genau  wie  oben.  Sie 
vergrösserte  sich,  wenn  man  den  durch  den  Kautschuk- 
stöpsel herausragenden  Draht  ableitend  berührte.  Doch 
nahm  man  hierbei  keine  Seitenentladung  wahr,  und  behielten 
die  Schichten  in  der  Röhre  ihre  ursprüngliche  Richtung,  d.  i. 
senkrecht  gegen  die  Oeffnung  des  Ansatzrohres,  worin  sich 
die  leitende  Kugel  befand,  bei.  Noch  unzweideutiger  waren 
<j,  die  Versuche   mit   der 

X  zweiten  Röhre  (Fig,  2). 

(     '  ^-^-=;: — 7 r". ^==-^^A  Liess  man  auch  hier  die 


r^  .  J--0     Kugel  an  das  Büschel- 

L ^  licht  grenzen,  so  schnitt 

sie  nicht  nur  eine  dunk- 
le   Hülle    in    dasselbe 
^^*  ein,  sondern  es  war  ein 

förmliches  Abbiegen 
des  Büschellichtes  bemerkbar.  Berührte  man 
nun  die  durch  den  Kautschukstöpsel  gehende 
Drahtzuleitung  der  Kugel,  so  stiess  letztere  die 
Lichtsäule  um  ein  weiteres  Stück  zurück.  Sehr 
deutlich  konnte  man  dies  machen,  wenn  man 
den  Draht  wiederholt  berührte  und  losliess ,  wo- 
durch ein  förmliches  Hin-  und  Herschwanken  der  Lichtsäule 
entstand.  Selbstverständlich  bekam  man  diese  Beobachtungen 
von  Electrorepulsion  erst  bei  höheren  Verdünnungsgraden. 
Bei  geringeren  konnte  man  Electroattraction  beobachten  und 
war  überhaupt  bei  dieser  Anordnung  in  der  Lage,  zu  con- 
statiren,   dass  hier  ohne  Glaszwischenwand  im  wesentlichen 
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derselbe  Gang  der  Erscheinuiigen  stattfinde,  wie  mit  einer 
solchen,  und  dass  auch  ohne  deren  Dazwischenkunft  Electro - 
attraction  in  Electrorepulsion  übergehe.  Auch  in  diesem 
Falle  wurden  Seitenentladungen  erst  bemerklich,  als  wir  die 
Kugel  weiter  in  die  Ansatzröhre  zurückzogen,  wo  aber  gleich- 
zeitig auch  die  Deutlichkeit  der  Erscheinungen  sehr  rasch 
abnahm.  Um  Missverständnisse  auszuschliessen,  fügen  wir 
aber  noch  bei,  dass,  wenn  wir  in  jenen  Fällen,  wo  die  Kugel 
an  die  Lichtsäule  grenzt,  aussagen,  wir  hätten  keine  Seiten- 
entladung  bemerkt,  wir  damit  eine  solche  nicht  definitiv  in 
Abrede  stellen  wollen,  unsere  Absicht  ist  nur,  unser  Beob- 
achtungsresultat mitzutheilen. 

Nach  den  vorstehenden  Versuchen  ist  also  die  Glas- 
zwischenwand für  die  Electrorepulsion  keine  unentbehrliche 
Bedingung,  und  ihre  Erklärung  kann  nicht  aus  dem  Verhal- 
ten der  Glaswand  abgeleitet  werden.  Dies  ist  nun  allerdings 
geeignet,  ihr  Interesse  für  Physik  und  Kometenlehre  zu  stei- 
gern, aber  die  oft  berührte  Schwierigkeit,  eine  Abstossung 
durch  Vertheilungswirkung  zu  erklären,  tritt  um  so  deut- 
licher entgegen.  Ein  Gedanke,  der  sich  uns  ziemlich  früh 
bei  unseren  Untersuchungen  in  dieser  Hinsicht  darbot,  ist 
folgender:  Sollten  nicht  die  eigenthümlichen,  von  uns  beob- 
achteten Erscheinungen  daher  kommen,  dass  die  durch  In- 
fluenz auf  dem  Leiter  angesammelte  freie  Electricität  in 
Wechselwirkung  mit  strömender  in  der  Lichtsäule  tritt. 
Hierin  aber  die  vollständige  Auflösung  des  Räthsels  zu 
suchen,,  wurde  uns  durch  folgende  Experimente  unwahr- 
scheinlich. 

Im  vorigen  Paragraphen  erwähnten  wir,  dass  genäherte 
Isolatoren  weder  Anziehung  noch  Abstossung  bewirken. 
Hierin  wird  nun  nichts  geändert,  wenn  wir  die  Isolatoren 
z.  B.  eine  Glas-  oder  Siegellackstange  durch  Eeiben  so  stark 
als  möglich  electrisch  machen.  Ebenso  wenig  übt  es  auf  die 
Electroattraction  und  Repulsion  einen  Einfluss,  wenn  wir 
der  leitenden  Metallkugel,  mittelst  welcher  wir  anziehen  oder 
abstossen,  freie  Electricität,  sei  diese  positiv  oder  negativ, 
zuführen.  Auch  bei  der  Electrorepulsion  ohne  Glaszwischen- 
wand machten  wir  diese  Beobachtung,  obschon  wir  in  diesem 
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Fälle  während  der  Electricitätszufuhr  sogar  ein  Ausströmen 
von  Electricität  an  der  Messingkngel  im  Ansatzrohre  wahr- 
nehmen konnten. 

Doch  glauben  wir,  dass  zu  den  Bedingungen  der  Eleo 
trorepulsion  ein  Zusammenwirken  electrostatischer  und  dy- 
namischer Zustände  gehöre.  Aufklärend  sind  in  dieser  Hin- 
sicht Versuche,  die  wir  mit  einer  höchst  beweglichen  Elec- 
trode anstellten.  Verfertigt  war  dieselbe  aus  einem  unge- 
fähr 2  mm  breiten  Streifen  unechten  Blattgoldes  oder  -Silbers. 
Dieser  wird  mittelst  eines  Platinhäkchen  in  die  gleichfalls 
häkchenartige  Platinelectrode  am  oberen  Ende  einer  vertical 
aufgestellten  cylindrischen  Röhre  eingehängt.  Die  Länge 
dieser  Röhre  beträgt  20  cm,  ihr  Durchmesser  5  cm.  Die 
zweite  Electrode  bildet  ein  gerader  Platindraht  wie  bei  ge- 
wöhnlichen Geissler'schen  Röhren.  Man  nähert  dem  Streifen, 
bevor  noch  der  Strom  geschlossen  ist,  eine  geriebene  Glas- 
oder Harzstange  und  lenkt  ihn  dadurch  sehr  deutlich  aus 
der  verticalen  Lage  ab.  Nun  schickt  man  den  Inductions- 
strom  durch  den  Streifen,  und  er  kehrt  in  seine  verticale 
Lage  zurück  und  verharrt  unempfindlich  in  derselben,  wie 
die  stromdurchflossene  Lichtsäule  in  unseren  früher  angege- 
benen Versuchen.  Dagegen  ist  der  Streifen  aber  keineswegs 
unbeweglich  gegen  genäherte  Leiter  und  tritt  mit  diesen 
noch  in  deutliche  statische  Wechselwirkung,  allerdings  nur 
in  eine  solche,  welche  zu  Anziehung  führt. i) 

Eine  fernere  Bedingung  der  Electrorepulsion  ist  nach 
unserer  Ansicht  die  Discontinuität  der  Entladung.  Nicht 
dass  jene  an  das  Spiel  eines  Unterbrechers  gebunden  wäre, 


1)  Näheres  über  unsere  Versuche,  mit  einem  solchen  äusserst  beweg- 
lichen Streifen,  femer  mit  einem  ähnlichen  Doppelstreifen  und  endlich 
mit  zwei  an  getrennten  Platindrähten  befestigten  solchen  Streifen  behal- 
ten wir  einer  späteren  Mittheilong  vor.  Hier  wollen  wir  nur  noch  ei^ 
wähnen,  dass  wir  sowohl  noch  beim  einfachen  Streifen  als  auch  beim 
Doppelstreifen  ein  wesentlich  yerschiedenes  Verhalten  wahrnahmen,  je 
nachdem  die  Verbindung  mit  dem  positiven  oder  negativen  Spannungs- 
pole des  RuhmkorfiTschen  Apparates  hergestellt  war,  insbesondere  stiessen 
sich  beim  Doppelstreifen  die  beiden  negativen  Parallelstreifen  viel  stärker 
und  in  anderer  Weise  ab  als  die  beiden  positiven. 
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denn  schon  bald  nach  nnserer  ersten  Wahrnehmung  mittelst 
des  Ruhmkorffschen  Apparates  erhielten  wir  Electrorepul- 
sion  auch  mittelst  der  Holtz'schen  Maschine.  Und  auch  mit 
der  zweischeibigen  Winter'schen  Electrisirmaschine,  welche 
die  zweite  physikalische  Lehrkanzel  der  Wiener  technischen 
Hochschule  besitzt,  erzielten  wir  dieselbe.  Wenn  wir  die 
Entladung  der  Electrisirmaschine  von  einem  Conductor  zum 
anderen  durch  eine  Greissler'sche  Eöhre  gehen  Hessen,  so 
zeigte  letztere  bei  höheren  Verdünnungen,  z,  B.  0,1  mm  Druck, 
ein  Zurückweichen  der  Lichtsäule  vor  dem  genäherten 
Pinger.  Dennoch  glauben  wir  die  Ueberzeugung  aussprechen 
zu  können,  dass  die  Electrorepulsion  an  die  Discontinuität 
der  Entladung  gebunden  sei,  um  so  mehr,  da  nach  Hittorf 
nicht  einmal  Electroattraction  bei  continuirlicher  Entladung 
stattfindet,  sondern  diesfalls  das  leuchtende  Gas  gegen  die 
genäherte  Hand  ganz  indifferent  bleibt^);  und  zwar  stellen 
wir  uns  vor,  sowohl  für  Electroattraction  als  Repulsion  sei 
eine  rhythmische  Uebereinstimmung  der  Influenz  mit  dem 
discontinuirlichen  Gange  der  Entladung  nothwendig. 

Wie  köimen  wir  uns  aber  die  Electrorepulsion  erklären? 
Zunächst  glauben  wir,  wirkt  das  Lichtbüschel  durch  Influenz 
auf  den  genäherten  Leiter  und  sammelt  daselbst  an  der  der 
Röhre  zugewandten  Seite  negative  Electricität  an.  Bei  ge- 
ringerer Verdünnung  wirkt  diese  anziehend  auf  das  positive 
Büschellicht  zurück;  bei  grösserer  Verdünnung  macht  sich 
aber  eine  eigenthümliche  Abstossung  geltend,  die  nicht  nur 
durch  einen  der  Röhre  von  aussen  genäherten  Leiter  infolge 
der  Wechselwirkung  zwischen  ihm  und  dem  Büschel,  sondern 
auch  durch  die  Kathode  in  der  Röhre  gegen  Büschellicht 
ausgeübt  wird.  Die  experimentelle  Entdeckung  letzterer  Ab- 
stossung einer  Kathode  in  sehr  verdünnten  Räumen  gegen 
Büschel-  oder  Anodenlicht  theilte  Hittorf  mit  in  seiner 
wichtigen  Abhandlung:  „Ueber  Electricitätsleitung  in  Gasen^^ 
Diesbezügliche  Thatsachen  enthalten  die  Nummern  45  bis  46.*) 
In  Nr.  46  sagt  Hittorf  von  dem  durch  eine   benachbarte 


1)  Hittorf,  Wied.  Ann.  7.  p.  566.  1879. 

2)  Hittorf,  Pogg.  Ann.  186.  p.  209.  1869. 
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Kathode  abgebogenen  positiven  Lichte:  „Auf  diese  Weise 
gewinnt  es  auf  dem  kürzesten  Wege  grössere  Abstände  und 
bekommt  ganz  das  Aussehen,  als  ob  es  von  der  Kathode 
nach  den  Wandungen  des  Kolbens  geblasen  würde/*  Nach 
unserer  Ansicht,  findet  hier  wirklich  Abstossung  statt,  und 
zwar  nach  demselben  generellen  Schema,  das  uns  die  Electro- 
repulsion  kennen  lehrte.  Daher  betrachten  wir  das  von 
Hittorf  beobachtete  Wegblasen  des  positiven  Büschel- 
lichtes von  der  Kathode,  das  unter  Umständen  bis  zur  Unter- 
brechung des  Stromes  führen  kann,  als  speciellen  Fall  der 
Electrorepulsion,  ähnlich  wie  die  Voltainduction,  welche  im 
allgemeinen  gegen  eine  zweite  benachbarte  Drahtspirale  aus- 
geübt wird,  auch  den  speciellen  Fall  des  Extrastromes  um- 
fasst,  wo  sie  zwischen  den  einzelnen  Windungen  der  ersten, 
vom  ursprünglichen  Strome  durchflossenen  Drahtspirale  thätig 
ist.  Gemeinsam  ist  beiden  Abstossungen,  dass  sie  erst  bei 
hoher  Verdünnung  sichtbar  werden,  mit  letzterer  aber  augen- 
fällig zunehmen.  In  diesem  Umstände  erblicken  wir  auch 
die  Erklärung  für  die  merkwürdige  Thatsache,  dass  durch 
fortgesetzte  Verdünnung  Electrorepulsion  an  die  Stelle  von 
Electroattraction  tritt. 

Eine  nähere  Beleuchtung  des  Zusammenhanges  zwischen 
den  Beobachtungen  von  Hittorf,  Goldstein,  Spottis- 
woode,  Crookes  u.  a.  mit  unseren,  muss  bis  auf  jene 
Stelle  dieser  Mittheilungen  verschoben  werden,  ^o  wir  be- 
reits auch  über  unsere  Beobachtungen  bezüglich  der  mag- 
netischen und  Phosphorescenzerscheinungen,  die  hierbei  in 
Betracht  kommen,  berichtet  haben  werden. 


Schluseanmerkung.  Die  sämmtlichen  in  der  vorstellenden  Abhand- 
lung enthaltenen  Versuche  wurden  bereits  in  vorläufigen  Mittheilungen  des 
Anzeigers  der  k.  Aead.  d.  Wiss.,  Jahrg.  1876,  Nr.  14,  Nr.  20;  Jahrg.  1877, 
Nr.  10;  Jahrg.  1879,  Nr.  19,  kurz  angegeben,  und  ihre  Beschreibung  nebst 
den  daran  geknüpften  Betrachtungen  stellt  die  nähere  Ausfuhrung  des 
daselbst  Angedeuteten  dar.  Die  einzige  Ausnahme  bilden  jene  Versuche, 
welche  wir  kürzlich  mit  den  in  §  16  abgebildeteu  beiden  Bohren  über 
Electrorepulsion  ohne  Glaszwischenwand  angestellt  haben. 

Die  Verfasser. 
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X.    Notiz  iJÜber  das  Maxim/mn  des  temporären 

Magnetism/iis  beim  weichen  Eisen; 

von  Carl  Fromme. 

(Aus  den  Gott.  Nachr.  1875;  mitgetheilt  vom  Hrn.  Verf.) 

Von  Rowland*)  ist  eine  neue  Methode  der  graphischen 
Darstellung  zur  Berechnung  des  Maximums  des  temporären 
Magnetismus  angegeben  worden.  Indem  er  das  magnetische 
Moment  der  Volumeneinheit  zur  Abscisse,  die  Magnetisirungs- 
function  k  zur  Ordinate  eines  rechtwinkeligen  Coordinaten- 
systems  nimmt,  erhält  er  eine  Curve,  die  zuerst  rasch  ansteigt, 
einen  Gipfelpunkt  erreicht  und  sodann  gegen  einen  Punkt  der 
Abscissenaxe  ausläuft,  welcher  direct  durch  seinen  Abstand 
vom  Ursprünge  der  Coordinaten  das  Maximalmoment  liefert. 

Denn  für  dieses  besitzt  k  den  Werth  Null.  (Eigentlich 
unzählig  viele  Werthe,  die  jedoch  nach  einer  ungefähren  Be- 
rechnung zwischen  0,2  bis  0  liegen). 

Stephan^)  hat  in  seiner  Abhandlung:  „Zur  Theorie 
der  magnetischen  Kräfte*',  diese  Methode  benutzt  und  be- 
hauptet, dass  sich  hiernach  das  Maximalmoment  der  Volu- 
meneinheit zu  14000  der  Gauss'schen  Einheiten  ergebe. 

Da  ich  nun  aber  bei  Versuchen  im  Sommer  1873  direct 
einen  Werth  des  temporären  Moments  gleich  15310  beob- 
achtet hatte,  so  habe  ich  auch  diese  meine  Beobachtungen, 
bei  welchen  ich  mit  sehr  starken  magnetisirenden  Kräften 
operirte,  nach  der  Methode  von  Rowland  graphisch  dar- 
gestellt und  gefunden,  dass  die  Curve  doch  nicht  so  einfach 
verläuft,  wie  Stephan  annimmt,  indem  sie  bei  einem  Werthe 
des  Momentes  von  ca.  12000  einen  Wendepunkt  hat,  bei 
welchem  sie  aus  der  Concavität  gegen  die  Abscissenaxe  in 
die  Convexität  übergeht.^)  Setzt  man  also  die  Versuche  nicht 
weit  genug  fort,  so  erhält  man  diesen  Wendepunkt  nicht 
und  lässt  die  Curve  zu  früh  die  Abscissenaxe  schneiden.  So 
erklärt  sich  der  zu  kleine  Werth  Stephan' s. 

Die  Werthe  des  Maximalmomentes,  welche  ich  aus  mei- 

1)  Rowland,  Phil.  Mag.  46.  p.  155.  1873. 

2)  Stefan,  Wien.  Ber.  69.  p.  205.  1874. 

3)  Dieselbe  Beobachtung  ist  in  jüngster  Zeit  auch  von  Hrn.  F.  Haub- 
ner gemacht  worden.    Cf.  Beibl.  5.  p.  205.  1881. 
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nen  Versuchen  mit  weichen  Eisenstäben  ^)  nach  der  £ow- 
land'schen  Methode  erhalten  habe,  und  welchen  ich  den  aus 
einer  von  Weber')  mitgetheilten  Versuchsreihe  berechneten 
Werth  beifQge,  sind  folgende: 


»pec.  ijrew.        einheit 

Gewichts- 
einheit 

Stab  n. 

(obemm) 

7.64  17200 
7,68                17000 

7.65  17500 
7,61                17500 

(mgrj 
2251 
2214 
2288 
2300 

Mittel  17300 

2263 

Weber  7,78               17500 

.      2249 

GeBammtmittel  17370  2260 

Es  ergibt  sich  also  für  die  benutzten  Eisenstäbe  ein 
ziemlich  constantes  Maximalmoment,  übereinstimmend  mit 
dem  von  v.  Waltenhofen')  gefundenen.  Es  unterscheidet 
sich  jedoch  von  dem  v.  Waltenhofen'schenWerthe  2125,  der 
mit  Hülfe  der  auf  empirischen  Daten  beruhenden  Müller'- 
sehen  Formel  berechnet  ist,  durch  seine  Grösse,  indem  es 
diesen  um  über  100  Einheiten  übersteigt. 

1}  Inaugaraldisaertatioii  des  Verf.   Gk^tt.  1874. 

2)  Weber,  Electrodynam.  MaassbeBtimimingen ,  insbes.  Ober  Dia- 
magnetismus.  p.  578. 

3)  y.  Waltenhofen,  Pogg.  Ann.  197.  p.  518.  1869. 


Berichtigungen. 
Bd.  12.    Fr.  Kol46ek,  Beitrag  zar  Theorie  der  Beaonanz. 
-p.  858  Zeile  11  von  oben  soll  stehen: 

p.  859  Zeüe  12  von  oben  statt  y»  =  ^^^A  soU  stehen  v*  --i^ 

er"  or 

p.  360  Zeile  7  von  unten  statt  EV/a^  soll  stehen  a^/RV 

p.  860  Zeile  6  von  oben  statt: 

des  zweiten  Problems  lese  man:   der  zwei  Probleme 

p.  361  Zeile  4  von  unten  soll  stehen  ^^  statt  /^^ 

p.  362  Zeile  5  von  oben  statt  G'»  ~-^ soll  stehen 

y  n  A  Cm 

ö'»-i^El!^^^.    statt  Z  =  '^^^'  soü  stehen  X=«^V^^'. 
Vii.ACm  4  4 

Dniek  toq  lC«tEg«r  ft  Witt  ig  in  Ltipsig. 
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